5 


۴ اه ان این اج إص اه الك إمه اى 


0001 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210001 
212210001002 
212210001006 
2122100009 
212210001013 
5 202 
16 202 
212210001018 
9 2" 
286 زج 202 
212210001028 
1 22 
212210002 
212210001034 
212220001038 
9 20222 
21022004 
8 2222 
21222000107 


اسم المدرسة مدرسة بعقوبة الابتدائية المختلطة 


اسم التلميد 
ابو الفضل رعد کامل عبدالخضر 
احمد حمید منصور جعفر 
الاحمد ياسين احمد ابراهیم 
حسین سعد عبدالعزیز طاهر 
سجاد پاسر صلاح ذیاب 
صهیب حسن قدوري حمد 
طه حامد غضبان عبدالرحمن 
عبدالله جاسم محمود مجید 
عزالدین علاء عبدالصاحب عبدالحسین 
کرار كمال خلیل ابراهیم 
محمد احمد ابراهیم حسين 
مصطفی عمار غازي صبري 
مهدي محمد علي حسین 
ياسر محمد جبار قدوري 
بنين قيس عماد فرمان 
رقية حسن علي محمد 
زينب احمد حسين هادي 
طا وسام شهدي علي 
ملاك محمد محمود بدري 


الاسلامية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
بعقوبة المركز 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية النتيجه | المجموع | المعدل 
68 70 ناجح 0 | 76 
50 : 16 83.2 
0 0 
354 70.8 
337 67.4 
8 55.6 
0 0 
01 56.2 
0 | 76 
272 54.4 
7 63.4 
312 62.4 
352 70.4 
291 58.2 
293 58.6 
0 0 
1 62.2 
0 0 
0 0 
73.68% 


1 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤاسة الا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة بعقوبة الابتدائية المختلطة بعقوبة المركز 
الاسلامیة اللغة العربیة اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم /////////////////////////// 
0 0 0 4 1 0 
100% 100% 100% 75% 88% 0۸ 


2 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
2 اسم المدرسة مدرسة الزهراء الابتدائية للبنات بعقوبة المرکز 
تس رقم التلميذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية . الریاضیات العلوم .۰ 1 النتيجه | المجموع المعدل 
1 212220002003 احلام خالد سعد صبري 88 53 52 50 ناجح | 293 ۱ 58.6 
2 212220002010 دالیا اياد فاضل مروان 91 51 54 66 ناجح | 314 62.8 
3 212220002017 زهراء عقيل يحيى شراد 62 50 ناجح | 293 ۱ 58.6 
4 212220002018 زهراء قیصر تامر صادق 93 71 50 82 ناجح | 368 73.6 
5 212220002020 زینب علي هادي شکر 85 59 50 0 0 
6 :212220002021 سبأ خالد قدوري رحومي 81 79 73 57 ناجح | 356 ۱ 71.2 
7 "242220002022 سباً سعد كاظم عليوي 87 50 61 ناجح | 298 59.6 
8 212220002025 سهر عبد الستار جبار ابراهیم 85 53 0 0 
اللغة العربية ۷۷۸۷۷ 
0 0 0 2 0 0 
0% 100% 100% 71% 100% 0% 


3 - 4 


3 


۴ چک اد ادن اج 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0003 
رقم التلميذ 
2122100002 
2122100008 
212210001 
19 202 


اسم المدرسة مدرسة مدرسة الطور للبنین 


اسم التلمیذ 
احمد مقداد حمید مصطفی 
سيف ليث صباح رحيم 
عبد الكريم احمد مهدي صالح 
كاظم محمود كاظم محمد 


7-7 


اللغة الانكليزية 
0 
100% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العريية 


75 
59 
65 
60 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


100% 


4 - 4 


0000000000000 /// 
0 
09۸ 


ا////////////// 


7-2: 


المعدل 


64.6 
58 
65 
62 


3 


ع( ہے ای ان اج وو ایب اون اه 


0004 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210004002 
212210004006 
212210004008 
21221000409 
212210004013 
212210005 
212210004024 
212227 
212210004028 
0 22 
212210004033 
212220004034 
6 2022 
7 22 
212220004038 
212220004043 
1 2" 


اسم التلميذ 
براهيم محمد مهدي خضير 
احمد رعد علي حسين 
امير حيدر سالم حسن 
انس ياسر حسن علي 
حسين علاء كمال عبد الله 
ذو الفقار يونس علي ابراهيم 
علي صالح فجر جسام 
فلاح حسن حسين جبار 
محمد بلاسم ثامر خلف 
مرتضى ستار جبار جسام 
هيثم محمد بدر كمر 
اريج محمد عبد الكريم حسين 
اية صباح فجر جسام 


بنين حسن عبد جاسم 

بنين مهدي علي برغش 
رفا علي عواد منصور 
ملكة وليد ابراهيم محمد 


الاسلامية 


67 
64 
81 
65 
61 
68 
62 
76 
62 
03 
85 
85 
75 
08 
82 
76 
76 


2021-2 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


الدور الثاني 


//////////////////۸// 
0 
09۸ 


7-2: 


76.47% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابنة ا لاا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


6 - 4 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
TT‏ 2021-2 الدور الثاني :20207 


5 اسم المدرسة مدرسة القادة الابتدائية بعقوبة المركز 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم ‏ ™ىر 1/1١‏ االنتيجه المجموع المعدل 
1 | 212210005006 احمد سیف سامي علي 73 65 50 50 ناجح | 290 | 58 
2 212210005010 ذوالنورین محمد جبار طه 87 70 64 87 ناجح | 389 77.8 


اللغة العربية 11101117 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 100% 09۸ 100% 09۸ 09۸ 


7 - 4 


زارة التريية 
وزارة لتربی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی 


1 الدور الثاذ 2 
مرکز : الدراسة الابتدائیة 2021-2 ور الثاني :2022/09/0 
6 اسم المدرسة مدرسة المراة الابتدائية للبنات بعقوبة المرکز 

تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية ۱ 11 النتیجه ‏ المجموع المعدل 
1 212220006005 حنین محمد خوام سلیمان 86 76 5 | 77 
2 212220006012 رسل حسین جبار حمید 81 0 0 
3 | 212220006013 رفل حقي اسماعیل عبد 94 0 0 
4 212220006032 فاطمه عبد المنعم يحيى علي 85 6 712 
5 212220006043 نبا محمد خالد علوان 79 0 0 
6 212220006046 نور محمد خالد علوان 82 04 58.8 


اللغة العربية |۸۷ 
0 1 1 1 0 0 
09۸ 09۸ 50% 80% 100% 09۸ 


8-4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0007 
رقم التلميذ 
212210007003 
212210007004 
07 202 
212210007008 
21221000712 
212210007013 
7 212 
9 22 
0 22 
2 202 
212210007033٠ 1‏ 
212000105 
212210007038 


5 


5 ہے جح این رھ اص O‏ ایب مه اه 


اسم التلميذ 
احمد شاكر محمود عباس 
انس عمار محمد يادكار 
اياد عماد هاشم مصطفى 
حسن علي عبدالحسن حسين 
حسن محمد حسن حمادي 
سامر اوی جاسم علوان 
طه وائل عباس داود 
محمد خالد اسماعيل علو ان 
مسار احمد ابراهیم خلیل 
مصطفی ر عد حمید مجید 


الاسلامية 


50 
73 
52 
50 
52 
68 
51 
67 


50 
67 
64 
64 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 


اللغة 7 


55 
67 


68 
53 
53 
51 
50 


50 
57 
50 


الدور الثاني 
بعقوبة المركز 
اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم 
50 50 
69 66 
50 58 
50 50 
50 
50 
61 
66 
50 52 
50 
64 66 
57 71 


9- 4 


10 

//////////۷///۷/۸///// 
0 

09۸ 


7-2: 


LALIT 


النتيجه 


3 


ناجح 


ناجح 


ا 


9 
O O ۵۱ ۵۱ ۵۱ من أ‎ ۵۱ OO ہہ‎ O 
N 


9 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الايتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
9 اسم المدرسة مدرسة الامين الابتدائية بعقوبة المركز 
تس ETE‏ وھ الاسلامية 0 6 | EA‏ 27۳۳۰۳۳ العلوم - 11١١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210009001 ابراهیم ايوب عبدالله ذیاب 50 70 86 0 0 
2 212210009002 اثیر احمد امیر درب 51 55 60 0 0 
3 212210009004 انس جاسم حسین علي 62 68 50 0 0 
4 | 212210009007 ایمن عامر عبدالرزاق احمد 63 60 96 ناجح 347 69.4 
5 "212210009009 بكر علي حسين احمد 68 50 0 0 
6 212210009010 بكر مهند وحيد حسين 50 50 63 50 0 0 
7 2 حارث حسام رشيد جارالله 68 60 74 52 0 0 
8 212210009015 حسن سامر حسن هادي 50 50 0 0 
9 212210009016 حسن عمر صالح ابراهیم 71 80 76 79 ناجح | 402 ۱ 80.4 
0 212210009018 حسین علاء عبداللطیف عباس ک ا 98 50 0 0 
1 212210009019 حمزة سعد اسد حمید 73 60 70 75 ناجح | 357 | 71.4 
2 212210009022 حيدر سمير ظاهر حوم 50 90 0 0 
3 212210009026 رياض قيس حسين اسود 65 54 53 ناجحم | 295 | 59 
4 212210009027 زید محمد صالح عواد 62 60 60 50 ناجح | 282 ۱ 56.4 
5 212210009028 زیدان نصير رزاق خلف 53 50 52 51 ناجح ‏ 299 59.8 
6 212210009030 سجاد محمد مالك مطر 67 50 66 0 0 
27 سیف مرتضی هشام محمد جواد 80 70 75 64 ناجح | 343 68.6 
8 صباح نبيل فخري ناظم 59 50 54 0 0 
9 212210009035 عباس نجم عبدالله کاظم 7-۳ 50 66 56 0 0 
0 212210009039 عبدالله حسن طه اسماعیل 64 50 78 ناجح | 303 60.6 
1 212210009040 عبدالله احمد حسين حمدان 68 61 68 0 0 
2 212210009041 عبدالله احمد عبدالله حسن 73 50 61 0 0 
3 212210009043 علي ضياء جاسم محمد 58 50 59 ناجح | 306 ۱ 61.2 
4 212210009045 عمار خلیل طاهر جاسم 52 66 0 0 


10 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210006 
571 222 
210224 
212240009055 
210229 
2 220 
21220009065 


اسم التلميد 


فراس صدام حمود خمیس 
محمد رياض احمد ابراهیم 
مصطفی احمد حسين حمدان 
مصطفی محمد محمود سبع 
یوسف احمد حسن علوان 

يوسف محمود حميد خماس 


001 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


للغة الانكليزية 


20 
7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 7 14 
09۸ 67% 39% 


11 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 


ع( ہے N‏ این رج اص O‏ ایب اون اه 


0010 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 


رقم التلميذ 
1 2 2 
212220010002 
212220010005 
212220010006 
212220010007 
212220010008 
212220010012 
21222001016 
212220010017 
2122200009 
2122200127 
2122200100 
2222090005 
2122200106 
212220010043 
212220010046 
21222001 
212220010053 
212220010054 
5 2 2 
9 2 2 
21222001002 
212220010064 
212220010070 


اسم المدرسة مدرسه رقية للبنات 


اسم التلميذ 
اسيل مهدي فاضل عباس 
امنة صدام محمد حسين 
اية مقداد ياسين محسن 
بنین رافد علي حسن 
بنین ماجد جدعان منصور 
خدیجة صباح محمد عجیل 
دینا ادریس جاسم سعید 
رانیا هاشم راضي عباس 
رقية حسین مرعي حسن 
رهف علاء حسین کاظم 
ریناس وسام محمد حسون 
زبيدة صالح مهدي صالح 
سبأ لؤي عبدالکریم یحیی 
سراب عبدالجبار فيصل وفیق 
طیبة عمر محمد درویش 
لميس رعد علي راشد 
ملاك اثير طالب محمد 
نبأ حمزة عباس كيطان 


نورة نجم عبدالوهاب محمد 


الاسلامية 


94 
99 
86 
79 
50 
55 
85 
98 
88 
95 
85 
73 
88 
79 
86 
73 
86 
65 
88 
57 
70 
68 
73 
71 


2021-2 


50 
61 
50 
50 
60 
60 
55 
50 
52 
53 
57 
56 
71 
50 
50 
57 
50 
66 
50 
65 
54 
53 
56 


12- 4 


الدور الثاني 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فعض الذراسة الانتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني 


اسم المدرسة مدرسه رقية للبنات 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم 
0 0 3 4 2 
09۸ 100% 63% 71% 88% 


13 - 4 


بعقوبة المرکز 


۴/۱/۷۷ 
0 
0% 


2" جح MN‏ این ھ ای او ای اون اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0011 
رقم التلميذ 
212210011003 
2122100109 
21221001110 
1 022 2 
212210011014 
212210011018 
21221001 
212210011023 
21221007 
212210011028 
0 2022 
212210011033 
212-2005 
212210011043 
20247 
21221009 
212210010 
21221001 
2122100112 
2122100113 
2122209 
212220011060 
1 21222001 
212220011066 


اسم التلميذ 
احمد بشار وحید عليوي 
حمزة احمد صفاء ناصر 
حمزة علاء حسین علي 
رسول امیر حمید شهاب 
صادق حسین نعمة کریم 
عبدالرحمن علي جبار ابراهیم 
عبدالله ستار نصیف صالح 
عبدالله عمر حامد شهاب 
علي حسین قاسم جواد 
علي حسین محمد رشید 
علي وسام عیدان احمد 
عمار موسی حسین ثمن 
عمر ایهاب خالد حاتم 
مروان قحطان علي احمد 
مهند ریاض عزیز حسن 
نبیل منیر محمد علوان 
نور انور غازي کامل 
یاسر جاسم عبدالرحمن خلف 
یوسف علي غازي کامل 
يونس محمد عبدالامیر محمد 
بشاثر سمیر احمد عبدالله 
تبارك امجد یاسین حسین 
تبارك ولید نجم عبد 


حياة عبدالله ز غیر خمیس 


اسم المدرسة مدرسة الشهید موید الصميدعي الابتدائية 


الاسلامية 


61 
54 
50 


58 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية 277 
51 64 
71 63 65 
51 50 
50 60 
51 64 
50 

50 
50 56 
65 
61 60 
57 60 
50 
67 66 
52 51 
50 53 
50 50 
57 50 
50 50 
61 50 
57 61 50 
51 50 
75 58 
66 70 


14 - 4 


بعقوبة المرکز 
م 
65 


52 
62 
03 
50 
71 
62 


50 
56 
50 


50 


50 


74 
50 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


ناجح 
ناجح 


ناجح 


ناجح 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة الشهيد مؤيد الصميدعي الابتدائية 


رقم التلميذ 
107 21222001 
212220011068 
212220011 
2122207 
9 2 
2 2 
7 21222001 
9 21222001 
2 21222001 


اسم التلميذ 
دلال نزار حمدي شهاب 
رسل جاسم حسن حسین 
ریتاج حسین یوسف کامل 
زینب عامر محسن علي 
زینب خالد عباس بدع 
شیماء ولید جاسم محمد 
ملاك عبدالله زغير خمیس 
نادین عز الدین طه اسماعیل 
نور وسام علي محمد 


۳ 


50 
59 
74 
70 
72 
70 
64 
70 


21 
اللغة الانكليزية 
5 
44% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 


الدور الثاني :2022/09/0 
بعقوبة المركز 

المجموع المعدل 
0 0 
0 0 
330 66 
326 65.2 
ناج | 334 | 66.8 
1 56.2 
0 0 
331 66.2 
3 54.6 

63.64% 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 2 3 
09۸ 88% 63% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 29/0 
2 اسم المدرسة مدرسة حماة الوطن الابتدائية بعقوبة المركز 
تس ہت چس الاسلامية 07 E ON‏ الریاضیات العلوم   ۱/////////////////////‏ النتیجه | المجموع | المعدل 
1 212210012001 ابراهیم خلیل ابراهیم عطیة 72 58 ناجح 331 66.2 
2 212210012004 احمد خالد صالح محمد ناجح ‏ 393 ۱ 78.6 
3 212210012006 احمد نهاد جاسم حكاني 0 0 
4 | 212210012007 ادهم نهاد جاسم حكاني 0 0 
5 212210012016 بلال عز الدين حسین عبد 5 | 61 
6 212210012017 جاسم وسام جاسم سعدي 0 0 
17 حسام عامر علي حسین 0 0 
8 | 212210012020 حسین محمد حسین علوان 4 64.8 
9 ۱212210012021 حسین محمد فاضل عباس 0 0 
0 ۱212210012022 حسین وسام علي رشید 0 0 
1 212210012023 خالد احمد خالد فتاح 6 71.2 
2 2031 طالب مازن هاشم مطر 8 57.6 
3 212210012032 عباس کنعان حمید محمد 0 0 
4 212210012034 عبدالله علي محمد ابراهیم 0 0 
5 212210012035 عبدالله عباس حسين عبد 0 | 58 
6 2422028 عبدالله علي عامر محمد 0 0 
7 212210012039 عبدالوهاب عامر حربي خليل 0 0 
8 212210012041 عبيدة شاكر محمود ابراهيم 50 0 0 
19 12210012043 علي طاهر هادي شهاب 52 0 0 
0 212210012045 علي صدام ياسين حسين 50 55 5 | 63 
1 ۱212210012046 علي محمد ابراهیم احمد 80 50 5 | 65 
2 212210012047 علي هيثم عبد محمد 65 56 0 0 
3 212210012050 عمار ياسر مسعود جميل 64 63 0 | 58 
4 0012051 عمر سعد کریم کامل 74 94 8 656.8 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة حماة الوطن الابتدائية بعقوبة المرکز 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الریاضیات العلوم /////////////////////۱ النتيجه أ المجموع | المعدل 
5 212210012053 قاسم ياسر محمود یحیی 63 50 0 0 
6 | 212210012054 کرار ماهر محمود محمد 80 50 50 52 ناجح | 283 56.6 
7 212210012060 محمد عمار عبد العظيم علي 60 50 ناجح | 270 | 54 
8 2061 محمد غسان کنعان مهدي 71 64 76 65 ناجح | 326 65.2 
9 212210012063 محمد وسام عبد الکریم غانم 87 84 74 75 ناجح | 378 75.6 
0 212210012064 مراد هیثم حسين سهم 81 70 0 0 
1 212210012065 مرتضى صلاح فاضل رشيد 50 66 53 0 0 
2 212210012068 مصطفی محمد جاسم محمد 50 54 50 0 0 
3 212210012069 معتز ايسر علي جاسم 69 68 72 56 0 0 
4 212210012072 نوح عبد الکریم احمد کون 60 65 68 ناجح | 299 | 59.8 
5 212210012073 نوفل فارس تركي جهاد 50 55 62 50 0 0 
6 212210012074 ياسر اثير محمد عبد 62 79 62 51 ناجح | 330 | 66 
7 1 يوسف سرمد شوكت محمود 66 50 98 63 0 0 
8 212210012082 یوسف صفاء صالح علي 69 60 100 54 ناجح | 363 72.6 
9 212210012084 یوسف مسلم احمد عبد 50 50 92 50 ناجح | 294 58.8 
20 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 17 7 3 1 1 
09۸ 37 67% 67% 92% 09۸ 


17-4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة حماة الوطن الابتدائية بعقوبة المركز 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائیة 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
3 اسم المدرسة مدرسة الفضيلة الابتدائية بعقوبة المركز 
تس رقم التلميذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية ۷۷۷ النتيجه ١‏ المجموع | المعدل 
1 212220013001 آریام سيف عدنان هادي 79 64 ناجح | 331 ۱ 66.2 
2 212220013009 دعاء علي حلمي عبید 57 ناجح | 283 | 56.6 
3 212220013016 روان حیدر مهدي حدودي 92 ناجح | 399 ۱ 79.8 
4 212220013018 روان لؤي كريم عبدعلي 66 ناجح | 295 | 59 
5 212220013027 سمر احمد کریم احمد 92 ناجح | 298 ۱ 59.6 
6 212220013031 صفا سیف صلاح جمیل 92 ناجح | 340 | 68 
7 فرح عبداللطیف محمود کاظم 100 ناجح ۱ 408 ۱ 81.6 
8 | 212220013038 فرح منیر عیسی محمد 100 ناجح | 379 ۱ 75.8 
9 212220013041 نجوان علي سلمان صادق 74 ناجح ‏ 313 ۱ 62.6 
0 | 212220013045 نورالهدی محمد ریاض لطیف 100 ناجح | 318 ۱ 63.6 
1 212220013046 هبه ثاير محمود بحاوي 93 ناجح ۱ 336 ۱ 67.2 
2 212220013047 وئام حسن نوري حسن 88 ناجح | 329 65.8 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
0% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :20207 
4 اسم المدرسة مدرسة الشهيد علي أحمد سبع الأيتدائية بعقوبة المركز 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم .۰ 1/١‏ النتيجه ١‏ المجموع المعدل 
1 212210014008 احمد عدي علي حسین 78 53 64 ناجح | 305 | 61 
2 212210014009 احمد فارس متعب وهيب 50 50 0 0 
3 :212210014011 جعفر محمد حازم محمد 67 52 60 ناجح | 289 ۱ 57.8 
4 .212210014012 حسین علاء محمود کاظم 63 50 76 ناجح | 297 | 59.4 
5 212210014015 حسين ليث صعاب جدوع 85 51 70 69 ناجح | 334 ۱ 66.8 
6 | 212210014016 حیدر علي حسین داود 59 50 0 0 
77 حیدر مرتضی یحیی علي 78 76 68 ناجح | 383 ۱ 76.6 
8 ,212210014024 عبدالرحمن عقيل خلف علي 84 65 54 50 ناجح | 303 60.6 
9 | 212210014026 عبدالله آحمد عبدالفالح حسن 76 50 0 0 
١ 0‏ 212210014039 علي شاکر محمود صالح 75 60 68 50 ناجح | 330 | 66 
1 ۱212210014040 علي عادل صالح مهدي 100 80 65 71 ناجح | 390 | 78 
2 212210014041 علي محمد جدوع نجم 73 50 54 ناجح | 285 | 57 
3 212210014043 فلاح حسن فلاح حسن 52 50 77 0 0 
4 212210014045 كرار نزار خليل ابراهيم 60 50 62 0 0 
5 | 212210014046 محمد أحمد عبدالفالح حسن 51 50 0 0 
6 212210014047 محمد هاشم علي طعمة 84 50 50 50 ناجح | 302 ۱ 60.4 
7 ۱212210014048 مصطفی أحمد صلاح نوري 82 50 50 50 ناجح | 287 | 57.4 
8 212210014052 نور الدين محمد عبدالجبار یحیی 85 51 54 0 0 
9 212210014055 يوسف أحمد عبداللطیف داود 64 57 64 50 ناجح | 311 ۱ 62.2 
0 212210014060 یوسف محمد ریاض لطیف 92 50 59 ناجح | 301 60.2 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


. الدور الثان 
مر فحص الذؤاسة الاک ایا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الشهيد علي أحمد سبع الأيتدائية بعقوبة المركز 
الاسلامیة اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم 1/۷۷۷۷ 
0 5 0 5 3 0 
100% 44% 0% 72% 67% 0% 
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92 ج N‏ ان ھ این NO‏ اون اه 


015 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدائیة 


رقم التلمیذ 
212210015006 
212209 
212210015013 
2 222 
2122014 
6 21022 
0 2122 
71 212 
2 22 
9 212 
212223 
21221007 
212210015060 
212210015062 
212210015066 
2122201 
2122200502 
3 212222 
5 21222 
و9 21222 
21222001503 
21222004 
212220015087 
8 21222 


اسم المدرسة مدرسة الوثبة الابتدائیة 


اسم التلمیذ 
احمد مصطفی سعدي عبد الرزاق 
احمد علي امین و هیب 
ایسر عمار رشید شلغیم 
سجاد حیدر عبد الجبار سلومي 
صالح عامر جاسم محمد 
طه علي غیدان صالح 
عبد الرحمن قاسم ياسين خضیر 
عبد الله سامي عمران داود 
عبد الله عامر علي جمعة 
محمد عمر ماهر حسين 
مصطفى حيدر علي حياوي 
يوسف عدي محمد رحيم 
امنة فارس صبحي حيدر 
ايام محمد فاضل حسين 
اية احمد مزهر محمد 
اية زياد قحطان خضير 
بركان قاسم احمد بندر 
بنين جاسم جواد جوهر 
ختام حميد عبد ماجد 


دالي احمد رشيد سعيد 


الاسلامية 


79 
59 
66 
74 
75 
57 
61 
74 
61 
69 
51 
50 
50 
71 
58 
77 
78 
83 
76 


67 
62 
54 
67 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية 27 
86 52 

51 64 
55 
52 74 
51 
50 50 
50 59 
50 69 
50 
50 
55 
54 50 
55 
66 
50 66 
58 50 
53 66 
50 50 52 
62 58 55 
54 81 
61 52 61 
51 50 
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بعقوبة المرکز 
السرم 
73 
50 
54 
75 
50 
50 
60 
50 
80 
75 


54 
57 
50 
63 
63 
71 


73 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


ناجح 
ناجح 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة الوثبة الابتدائية 


رقم التلميذ 
210224 
212220015103 
7 2 2 2 
212220015108 
212220015112 
155 2122220 
16 212220 
21222001523 
7 22 


اسم التلميد 


رهف سلوان کاظم سٹر 
ریم مؤید عباس سھیل 


زینب عماد صادق محمد 
شهد مصطفی ناصر عبدالكريم 
غدیر حبیب هاشم محمود 
مریم مؤید عباس سهیل 
مها محمد شاکر محمود 


TIE 


70 
84 
56 
86 
67 
75 
98 
82 
89 


للغة الانكليزية 
9 
36% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 


الدور الثاني 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 2 9 
09۸ 82% 
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7-2: 


LALIT 


60.61% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
6 اسم المدرسة مدرسة سعد الابتدائية المختلطة بعقوبة المرکز 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم .۰ 1/١‏ النتيجه ١‏ المجموع المعدل 
1 212210016001 احمد اثير خمیس عبد الباقي 70 67 75 75 0 0 
2 212210016002 حسين قاسم محمد اسماعیل 68 50 54 ناجح | 293 | 58.6 
3 212210016003 حسین توفيق مصطفی مجول 59 50 0 0 
4 212210016004 حيدر كريم محمد مبارك 50 50 0 0 
5 212210016005 حیدر مهند هیلان جمیل 74 57 67 ناجح | 314 62.8 
6 212210016006 سجاد ناصر حسين علي 77 50 50 0 0 
7 | 212210016008 علي حسن هادي كريم 51 54 50 50 0 0 
8 ,212210016010 محمد علي سليم داود 50 50 0 0 
9 | 212210016012 مصطفی قاسم عبد علي 53 50 59 65 ناجح | 277 | 55.4 
0 212220016020 زینب خضير عباس حسن 71 64 68 56 ناجح | 309 | 61.8 
1 212220016025 فدك ماهر حسن علوان 66 50 62 53 0 0 
2 212220016026 لندا علي سلیم داود 74 53 58 54 ناجح | 289 | 57.8 
3 | 212220016027 نور الهدی حیدر ماهر حسن 75 76 52 54 ناجح | 314 | 62.8 
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7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
یره اه یه دبای 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
1 212210017004 احمد غسان علي حسين 85 50 
2 | 212210017005 ادريس طه جمال احمد 65 
3 212210017010 اسامة حاتم محمود حمود 62 
4 212210017011 اسعد فراس عبد الغفور عبد الواحد 62 
5 | 212210017013 انس واثق عبد الستار علي 73 
6 212210017016 حسین احمد شعبان دیکان 51 
7 212210017019 حیدر کاظم عبد الله حمود 60 
8 ۱212210017021 ریاض محمد مهدي مرعز 78 
9 ۱212210017024 طه زهير طه مبارك 57 
0 212210017026 عبد الرحمن وسام سامي جاسم 75 
1 212210017028 عبد القادر وسام عادل سعيد 62 
2 212210017029 عبد الله خالد فجر جسام 75 
5359 عبد الله علي محمد تایه 67 
4 212210017034 علي دريد اسماعیل محمد 91 
5 6 علي قیصر ثامر حسین 76 
6 ۱212210017039 محمد حیدر محمد هجهوج 63 
7 212210017041 محمد فراس صادق مراد 70 
8 212210017042 محمد قاسم محمود حمود 68 
9 212210017043 محمود زهیر طه مبارك 82 
0 10017046 مصطفی اکرم علي ابراهیم 56 
1 212210017047 مصطفى سالم خيون حلیبت 61 
2 | 212210017050 مهند محمود سلبوخ عيدان 59 
3 212210017053۱ يوسف رائد اکرم علي 78 
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وزارة التربية 
لمديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني 2000 


10 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم (IIIIII‏ 
0 3 4 5 1 0 
0% 67% 0% 75% 86% 0% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0018 
رقم التلميذ 


5 


21222 71 
202 2 
212210018006 
21221001807 
2122 ۵٥ 
202 742 
2122 33 
2122 
222 1 
212220018027 0 
212220018028 11 
212220018029 12 
212220018030 13 
212220018031 14 
212220018034 5 
212220018035 16 
212220018042 7 


ع( ج N‏ ان اھ اص O‏ ایب اون اه 


اسم التلميذ 
احمد حسن محمود ابراهيم 
اسامه حاتم كريم احمد 
خليل محمد ابراهيم سايح 
طارق صلاح ابريسم مسير 
عبدالله صباح طالب حد 
علي حسين هادي حسین 
علي دحام حامد نجم 
علي الهادي رحمن غيدان لطيف 
ميثم هاشم محمد زغير 
الاء احمد خليفة عنکوش 
الاء باسم محمد سلمان 
دعاء ماهر مانع عبدالله 


رشا ياس خضر عبدالله 
رفل علي محمود ابراهيم 
زينب عبدالكريم علي جاسم 
زينة نزار محمود نجم 
نوره قاسم زیدان خلف 


الاسلامية 


60 
65 
71 
87 
57 
78 
53 
80 
55 
50 
77 
61 
75 
63 
86 
59 
69 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


الرياضيات 
3 2 
67% 88% 
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7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
0۸ 


7-2: 


70.59% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة ساقي الحرمین الابتدائية المختلطة بو ید لبوك 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
9 اسم المدرسة مدرسة سارية الابتدائية بعقوبة المرکز 

تس TE AT‏ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم .۰ 1/١‏ النتيجه | المجموع المعدل 
1 212220019003 أية عامر علي حسين 78 69 66 66 ناجح | 329 65.8 
2 212220019007 افين احمد یاسین عبد 52 60 0 0 

3 212220019009 براء جبار رشید عليوي 64 50 0 0 

4 212220019010 بنین حمزة عباس عيسى 63 54 50 52 ناجح | 285 | 57 
5 212220019016 جوانه سلیمان داود سلمان 93 62 86 53 ناجح | 362 72.4 
6 212220019017 حنین علي مجید علي 71 55 50 57 0 0 

7 | 212220019018 حوراء ثامر شاكر شكر 80 64 59 77 ناجح | 330 | 66 
8 | 212220019020 داليا محمد جاسم احمد 58 50 0 0 

9 212220019021 دعاء منذر مطرود علي 68 55 54 ناجح | 279 55.8 
0 | 212220019023 رانیه احمد محمود وهیب 75 50 50 68 ناجح | 297 59.4 
1 27 زهراء صادق اسماعیل عبد 79 66 57 79 0 0 

2 | 212220019029 زينب حسين حسن غزال 100 58 73 73 ناجح | 359 71.8 
001903213 سميه شهاب احمد حبيب 66 55 64 ناجح | 285 | 57 
4 212220019034 شروق محمود سبع خمیس 78 58 83 ناجح | 319 63.8 
5 212220019035 شهد عدي جواد كاظم 50 63 ناجح | 316 63.2 
6 7 شهد احمد محمد احمد 87 66 76 ناجح ‏ 347 69.4 
7 8 صابرین عدي عدنان احمد 74 63 60 66 ناجح | 325 | 65 
8 | 212220019039 عذراء رعد علي حسن 66 59 53 60 ناجح | 296 59.2 
9 212220019042 فرح عبد الجبار محمد جبر 50 55 56 ناجح | 288 57.6 
0 | 212220019043 ماريا باسط ثامر حسين 51 50 ناجح | 289 57.8 
1 212220019044 ماریا محیسن زیدان خلف 76 60 58 ناجح | 295 | 59 
2 | 212220019045 مروه جاسم محمد درویش 72 60 50 73 0 0 

3 212220019046 مریم محمد فرحان خلف 69 60 51 77 ناجح | 320 | 64 
4 212220019047 مریم ایاد رحیم هنون 65 53 50 63 ناجح | 288 57.6 


29-4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 
اسم التلمیذ 
ملاك منذر مطرود على 


رقم التلميذ 
9 210220 
1 2220 
3 21022 
212204 
105 20 
6 20220 
7 20220 
8 2102220 


نبأ رائد اكرم علي 


نرجس قاسم محمود حمود 
نور ظاهر حمد مصطفى 
ورود طارق عزيز خلف 
ياسمين مخلد منذر سعيد 


يقين عدي كامل جاسم 


7: 1+171 
1 
88% 


71-7 


65 
72 
50 
72 
73 
79 
78 
73 


25 
اللغة الانكليزية 
1 
96% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


30 - 4 


الدور الثاني 


بعقوبة المركز 


7/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
0/6 


7-2: 


7/۱۱۱/۱۱۷ 


78.13% 


5 


9+ اص إصس اه 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0020 
رقم التلميذ 
212220020003 
201" 
212220025 
202202 
21022203 
21222008 


اسم المدرسة مدرسة الميناء الابتدائية للبنات 


اسم التلميذ 


اسراء حازم غازي صالح 


رشا علي نوري احمد 


سارة صدام حمید رشید 


صفا حمزه قحطان عبد 


فرح حیدر کریم قادر 


نوره محمد صاحب احمد 


الستار 


7 آلعربية 
0 
100% 


0201 


89 
90 
81 
74 
85 
73 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


للغة الانكليزية 


31 - 4 


11117 77 
0 
09۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


66.67% 


خخ جہ 
,۴ اه اد ادن اج ای اه ید إمه فص اح ات 


کے کے کے آعۓ 
بح ادف کک ي 


16 


0021 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210021008 
222۹00009 
0 21222200 
155 21222 
212210021018 
9 2 
71 2102 
22000 
1 21022 
2 0 2 
21221005 
2228 
21047 
202000 
3 2102200 
21221002103 


اسم التلميذ 
احمد علي یاس خضیر 
احمد فالح حسن علوان 
احمد فلاح رباح احمد 
حسین زكي صبري رشید 
حسین محمد عبد الکریم عذاب 
حسین ولید محمد شهاب 
سیف ریاض فاضل مولان 
عبد الله ماجد لفته علوان 
عبد الله هاشم محمد عباس 
علي رسول جاسم مهدي 
قصي لؤي حسن علوان 
لژي عدي حاتم سمیر 
مرتضی صلاح. کاظم جاسم 
مصطفی علي ساهي علي 
مهدي عماد مهدي احمد 
یوسف زكي صبري رشید 


له ايه 
0 0 
0% 100% 


اسم المدرسة مدرسة الغساسنة الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 


82 
75 
84 
70 
88 
84 
91 
50 
74 
64 
60 
92 
74 
66 
50 
88 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


32 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الغساسنة الابتدائية المختلطة ETT‏ 


33 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


1 الدور الثاذ 
مرکز : الدراسة الابتدائیة 2021-2 ور الثاني :2022/09/0 
2 اسم المدرسة مدرسة سيدة النساء الابتدائية للبنات بعقوبة المرکز 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية ا 1 النتیجه المجموع المعدل 
1 212220022015 جنات عماد عبدالامیر عبدالکریم 90 78 52 ناجح | 340 | 68 
2 212220022028 رونق فلاح عبدالحسن کند 78 50 301 60.2 
3 212220022057 مریم حاتم كريم ابراهیم 50 0 0 
4 212220022065 مي حسین سامي حسین 69 8 55.6 
5 212220022078 يقين محمد لفتة سلطان 73 326 65.2 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 1 1 0 1 0 
09۸ 0۸ 67% 100% 09۸ 09۸ 


34 - 4 


5 


ع( ہے N‏ ان دح ان O‏ ایب اون اه 


0023 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210023003 
22207 2 
12 0 2 
15 4 222 
1 2 
2 202 
21203 
2120014 
212000125 
2226 
21221002328 
11 ز 2 
21203 
212004 
0207 2 
22200 
71 2 
0042“ ف02 2 
21200143 
212004 
6 4 222 
212210023048 
20220 


اسم المخرسة 


مدرسة السبع المثاني الابتدائية 
اسم التلميذ 

ابراهيم محمود رشيد حسن 

احمد موفق جبار عباس 

بكر براق طالب عبد الرضا 

خطاب ميثاق طالب عبد الرضا 

رامي عمر عادل مراد 

سجاد زياد طه ياسين 

سيف حسام وهاب هندي 

عبد الرحمن منهل صكبان حبيب 

عبدالله علي نوري صادق 

عبدالله عدي فاضل عباس 

عبدالله مثنى احمد حميد 

علي كريم طه عبد الله 

محمد اياد كريم حميد 

محمد حيدر محمود صالح 

محمد ضياء حسين سفاح 

مصطفى ابراهيم سلمان محمود 

مصطفى احمد محمود حسين 

منتظر جلال عباس حسين 

ياسر اركان جمعة عبد الله 


الاسلامية 


71 
72 
85 
68 
59 
78 
57 
72 
60 
54 
70 
59 
69 
78 
89 
90 
51 
86 
69 
91 
80 
70 
74 


2021-2 


35 - 4 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


الدور الثاني 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 2 
مرکز قحص الذراسة الابتدائية 2021-22 ور الثاني :2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة السبع المتاني الابتدائية بعقوبة المرکز 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم السلا 
0 0 2 7 0 0 ۱ 
0% 0% 78% 67% 100% 0% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
4 اسم المدرسة مدرسة هاني بن عروة الابتدائية بعقوبة المرکز 
تس رقم لتلمبة E‏ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية ‏ الریاضیات العلوم .۰ 1١‏ النتيجه | المجموع المعدل 
1 212210024011 حسن عمر عدنان محمد 93 78 54 74 ناجح | 349 69.8 
2 212210024021 سیف احمد داود سلمان 52 50 0 0 
3 212210024023 صفاء محمد عباس اسماعیل 77 70 50 73 ناجح | 339 67.8 
4 | 212210024029 علي حسین حاتم منصور 95 71 50 59 ناجح | 325 65 
5 212210024032 علي عدنان غازي خضير 50 50 50 0 0 
6 212210024038 کرار ثاير طه توفيق 57 50 0 0 
7 212210024044 مرتضی سامي عون نحو 88 50 65 ناجح | 338 | 67.6 
8 212210024045 مصطفی ساري عبدالله جاسم 64 50 0 0 
9 212220024066 انتصار اسماعیل جاسم محمد 85 52 66 ناجح | 338 ۱ 67.6 
0 212220024057 اية عمر فاضل عوض 68 50 50 ناجح | 283 ۱ 56.6 
1 212220024058 تقی علاء عدنان حسین 73 54 50 50 ناجح | 313 | 62.6 
2 212220024065 دلال اديب محمود خلف 66 100 0 0 
3 212220024075 ز هراء ایاد صالح محمود 56 50 0 0 
4 | 212220024076 زهره ماجد عنبر محمد 66 57 50 50 ناجح | 273 | 54.6 
5 زینب فلاح حسن هادي 87 65 79 50 0 0 
0240816 ضحى محمد يونس عبد الرحمن 77 62 0 0 
7 212220024082 طيبة احمد عامر خضیر 73 52 0 0 
8 212220024083 طيبة داود محمود عباس 81 54 53 0 0 
89 212220024088 فاطمة مهند تحسين هزاع 53 56 53 0 0 
0 212220024092 ملاك فاروق موفق سمير 55 52 50 0 0 
1 212220024095 نهی عادل شبیب مجید 70 57 67 65 ناجح | 338 ۱ 67.6 
2 212220024096 نور حسن عنبر محمد 77 68 51 62 ناجح | 330 ۰ 66 


37 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


اسم المدرسة مدرسة هاني بن عروة الابتدائية بعقوبة المركز 


10 
اللغة الانكليزية 
2 
60% 


38 - 4 


50% 


۱۱۱/۷۷۷۷۷ 
0 
09۸ 


5 


5 > رجح ان دج اص O‏ ایب اون اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0025 
رقم التلميذ 
2122100002 
20 
21221002 
2220015 
6 202 
19 202 
212210028 
222 
210223 


212210026034 ۱ 0 
212210026038 1 
212210026039 12 
212210026041 13 
212220026063 14 
212220026068 15 
212220026074۱ 6 
212220025076 7 


اسم المدرسة مدرسة مسلم بن عقیل الابتدائية 


اسم التلميذ 
حمد کاظم محمد علوان 
حسین رعد حمید هادي 
حیدر نایف عبد الرحمن جاسم 
سجاد حسین علي حسین 
طارق یوسف طارق محمود 
عبد الحميد هیمان فاضل مطر 
محمد زید خلف حسین 
مرتضی قصي احمد فارس 
مسلم وسام حسین محمود 
مصطفی ایاد احمد جاسم 
منتظر عباس علي حسین 
مهند جلال کامل دحام 
ياسر زياد حميد جاسم 
زهراء حسين علي حسين 
فداء محمد خليل راهي 
هاجر وسام جاسم محمد 


ورود كريم حسين كباوي 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 


الرياضيات 
5 
17% 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


62 


39 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۱ 
0 
09۸ 


7-2: 


O1 


زوق 
N O O O O‏ وی اه O‏ 
N‏ امه 


47.06% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


كز فحص الدراسة الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2020٤‏ 
مر ر پند الب 
اسم المدرسة مدرسة مسلم بن عقيل الإبتدائية بعقوبة المرکز 


40 - 4 


6 اسم المدرسة مدرسة کلکامش الابتدائية للبنین 
تس رقم التلميذ اسم التلمیذ 
1 | 212210026001 ابراھیم مشتاق طالب ذياب 
2 212210026003 ابراهیم یاسین بيات منكوس 
3 212210026004/ احمد اوس اسماعيل خضير 
4 212210026008 اسيد ادريس كريم خضير 
5 212210026010۱ امیر محمد هاشم صعب 
6 212210026016 بشير شعبان ابراهيم اسماعيل 
7 | 22210026029 سجاد محمد صباح زيدان 
8 | 212210026042 عبدالله قاسم زيدان خليفة 
9 212210026043 عزالدين علاءالدين عامر عبدالله 
0 212210026045 عمر علي حسين فليح 
1 12210026047 غيث فيصل غازي دلف 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


الاسلامية 


71 
74 
92 
60 
84 
75 
73 
84 
97 
94 
94 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
بعقوبة المركز 

EON EA ON 71‏ سے 
50 73 66 
75 50 54 
75 59 64 
61 50 59 
67 54 70 
55 50 72 
56 74 54 
54 66 64 
71 76 58 
70 52 61 
83 68 74 


41 - 4 


//////۸۸۵م۵ف۵ف۷٠۱۷۷۷‎ 
0 
09۸ 


200 
۷۷۷ النتیجه | المجموع | المعدل 
ناجح | 310 62 
ناجح | 305 | 61 
ناجح | 367 73.4 
ناجح | 280 | 56 
ناجح | 330 | 66 
0 0 
ناجح | 307 61.4 
ناجح ۰ 318 ۱ 63.6 
ناجح | 374 74.8 
ناجح | 345 69 
ناجح | 395 | 79 
90.91% 


پآ اد اد ادن الى ای اه الك امه ص اح ات 


0027 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212220027006 
212220027018 
7 22 
2102203 
21022209 
2102242 
212220027043 
212220027044 
2122203 
5 2" 
2102209 


اسم المدرسة مدرسة الولید الابتدائیة للبنات 


اسم التلميذ 
انس وسام حامد رشید 
خديجة احمد شهاب عبدالحمید 
زهراء حسین علي احمد 
سارة یاسر رعد مهدي 
صفا کیلان غازي علوان 
طيبة اسماعیل بيات منکوس 
طيية قصي هادي فیح 
طیبة کیلان غازي علوان 
مریم نهاد سلمان شریف 
نور حسین قدوري خاجي 
هدی قاسم محمد سبع 


الاسلامية 


81 
74 
92 
93 
82 
50 
70 
88 
92 
50 
77 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


TIEN 


58 
54 
60 
61 
61 


61 
56 
61 


54 


الدور الثاني 
اللغة الانكليزية ETE‏ 

50 

51 60 

63 61 
50 

50 56 

50 

51 50 
50 

64 62 

50 

58 54 


42 - 4 


ر 
89 


52 


51 


53 


1/0/0 | || ||| | | أ 1/0/0000 


0 
09۸ 


:2022/09/0 
1١‏ النتيجه | المجموع 
ناجح | 330 
ناجح | 303 
ناجح | 356 
ناجح | 316 
ناجح 302 
0 
ناجح | 287 
ناجح | 297 
ناجح 362 
0 
ناجح | 303 


81.82% 


5 


ع( ہے جح ان اج اص O‏ ایب اون اه 


0028 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
01 22 
2120005 
07 202 
220000 
2 20 
202013 
21221002814 
2020015 
21217 
212210028018 
210271 
2120025 
210227 
21221008 
20209 
0 202 
1 202 
2122100283 
7 22 
2+09 
21222000 
2221 
2022202 
2102203 


اسم التلمیذ 
احمد عبدالحق اسماعيل ابراهيم 
حسام لؤي عبدالمحسن مراد 
حسن عباس کریم حمدي 
حسین وليد حسن احمد 
سجاد مخلد رحمن احمد 
طیف علي صالح عباس 
عباس ياسر حسین محمد 
عبدالامير وسام عبدالامير امين 
عبدالرحيم خالد حميد ذياب 
عبدالله احمد طارق عبدالله 
عمار حميد احمد محمود 
كرار مؤيد شدهان عبدالله 
ليث عادل ابراهيم محمد 
محمد استبرق غني خضير 
محمد خليل ابراهيم محل 
محمد فؤاد صالح عمران 
مرتضى موفق مرتضى صبحي 
زينب جبار هادي حسين 
زينب عمر وليد كريم 
ساره عادل مزهر عبدالله 
ساره عدي صاحب محمد 
شروق علي حسين منصور 
شهد حسين محارب حنش 


الاسلامية 


74 
62 
67 
78 
84 
85 
59 
84 
63 
77 
90 
95 


82 
81 
82 
80 
95 
77 
80 
82 
79 
75 
70 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 41 اللغة الانكليزية 20277 
64 
52 66 
66 
50 59 
54 
56 
50 
50 
54 75 
65 63 
53 
50 
55 58 
56 
52 51 
59 60 
61 54 50 
50 50 
56 
50 
50 
50 50 


43 - 4 


بعقوبة المرکز 
لسارم 


50 
50 


61 
51 
59 
51 
76 
55 
55 
50 
57 
54 
51 
53 
50 


50 
58 


50 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


ناجح 
ناجح 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


27س 


رقم التلمیذ 
21022204 
202206 
21022209 
2221 
5 2 
6 2 


طیبه جاسم محمد سبع 


فاطمه محمد نصيف جاسم 
مروه علي صالح مهدي 
مریم حسام عبدالحسن محسن 
نور علي ياسين حسن 
يقين طه عبداللطيف وهيب 


TOE 


1 
86% 


20201 


77 
83 
76 
87 
63 
93 


THEN 


50 
94 
56 
83 
64 
56 


44 - 4 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


0 1م411 1101010 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0029 
رقم التلميذ 
212220029003 
2102204 
2022206 
21222002908 
212220009 
2022200 
210222015 
2022206 
202208 
0 | 212220029038 
1 | 212220029039 
2 212220029042 
3 | 212220029045 
4 | 212220029051 
5 2122200290563 
6 | 212220029065 
17 212220029069 


5 


5 ہج جح ان اح اص O‏ ایب مه اه 


E 
الاء حسین علي مهدي‎ 
آیات علي کامل قادر‎ 
ايه كريم ياسين طه‎ 
بتول قحطان عدنان طعان‎ 
رسل صالح علي مهدي‎ 
ساره سعد ستار غيدان‎ 
ساره فاضل محمد خضير‎ 
سماره ناصر شاكر محمود‎ 
ضحى علي رحيم حمزه‎ 
غدير محمد سامي داود‎ 
قاطمه ماحد علي جساس‎ 


هاجر ۵ ۰ 5 ر 
وفاء عناد فارس مجید 


الاسلامية 


96 
74 
76 
67 
74 
70 
57 
66 
78 
62 
66 
81 
63 
58 
80 
79 
71 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
بعقوبة المركز 

ESN A 7‏ کے 
81 69 75 
51 57 74 
58 56 73 
58 77 72 
78 74 
75 65 50 
68 50 65 
71 57 
66 51 69 
58 59 
73 65 63 
74 51 53 
55 50 67 
51 50 60 
62 66 62 
64 50 52 
52 59 76 


الرياضيات 
0 
0% 
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7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
0۸ 


2022/09/0 
۷۷ النتيجه | المجموع | المعدل 
ناجح ۰ 399 | 79.8 
ناجح ۰ 308 | 61.6 
ناجح ۰ 326 | 65.2 
ناجح ۰ 329 | 65.8 
ناجح | 357 | 71.4 
ناجح | 320 | 64 
0 0 
0 0 
ناجح ‏ 329 | 65.8 
0 0 
ناجح || 317 ۱ 63.4 
ناجح ۰ 327 65.4 
ناجح | 299 | 59.8 
ناجح ۱ 283 | 56.6 
ناجح | 320 | 64 
ناجح ۱ 324 | 64.8 
ناجح ۰ 319 | 63.8 
82.35% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة لكا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
0 اسم المدرسة مدرسة الصفا الابتدائية للبنین بعقوبة المرکز 
تس رقم التلمية SE‏ الاسلامية 0 6 0 لات العلوم ۰ |1 النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210030004 احمد ثامر جويد کنون 52 54 0 0 
2 212210030008 اسحاق یعقوب مجيد حسن 69 70 52 0 0 
3 212210030013۰ ایسر محمد خضير خلیل 62 50 0 0 
4 ۱212210030018 جاسم عباس جاسم رحیم 50 0 0 
5 212210030020 حسن رعد هاتف مجید 57 0 0 
6 ۱212210030022 حسن علي عدنان احمد 53 301 60.2 
7 | ۱212210030025 حسین محمد عبد بريسم 62 0 | 68 
8 212210030028 سجاد ابراهیم نجم عبد 72 0 0 
9 212210030038 عبدالله مثتی مجيد حميد 65 0 0 
0 | 212210030039 عبدالله محمد خلف جواد 53 3 ۱ 66.6 
1 | 212210030040 علي حسین خالد حسین 70 8 63.6 
2 2220042 علي حسين سبتي دنبوس 61 4 60.8 
3 246 'علي نصير كريم محمد 64 0 0 
4 212210030046 عمار نصر ابراهیم محمود 89 408 81.6 
5 212210030049 غدير عدنان احمد حسن 69 0 0 
6 212210030050 کرار علاء شهاب احمد 78 7 65.4 
7 212210030053 كريم طارق محمود احمد 84 4 68.8 
8 ۱212210030056 محمد حسن هادي مسرهد 56 0 0 
9 212210030062 محمد صادق داوود حسوني 71 0 | 64 
0 212210030064] محمد عباس محمد حسن 54 301 60.2 
1 | 212210030066 محمدالقاسم نزار ابراهیم رضا 79 323 64.6 
2 212210030070 مصطفی حامد لفتة سلطان 52 0 0 
3 212210030071 مصطفی رحمان صالح مهدي 85 0 0 
4 مصطفی صبحي کامل قادر 72 0 0 


47 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
اسم المدرسة ‏ مدرسة الصفا الابتدائية للبنین 


رقم التلمید 
21221003074 
2025 
7 22 
و229 
1 222 
210223 
7 202 


اسم التلميذ 


مصطفی مشتاق طالب كامل 
منتظر ياسر كاظم عذوب 
مهدي عماد هادي عباس 


نور الدين ایاد احمد محمود 
هشام ليث هاشم مجيد 


يوسف قاسم رحيم نافع 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
بعقوبة المركز 
الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم 1+ االنتيجه | المجموع | المعدل 
50 64 50 0 0 
68 52 61 ناجح 6 63.2 
94 74 63 53 ناجح 8 71.6 
78 61 59 56 ناجح 6 63.2 
66 61 51 0 0 
50 51 0 0 
87 71 70 52 ناجح 340 68 
16 


۸۸۸۸ 
0 8 8 6 
0۸ 64% 50% 40% 
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2" ج N‏ ان إى ای NO‏ ہی اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الاتدانية 


0031 
رقم التلميذ 
21222071 
212210002 
212210007 
09 2122 
21221003114 
21221003 
2122004 
6 2122 
7 202 
8 -2 20 
9 -2122 
221 
2022 
212213 
6 2122 
8 -2 20 
9 21221 
221 
2123 
2122004 
6 212 
29 
0 2122 
2121 


انيم المدرسة مدرسة الوصال الابتدائية 


اسم التلمیذ 
ابراهیم جاسم محمد خلف 
ابراهیم مصطفی عباس محان 
احمد عباس حمید وادي 
احمد علي احمد عبد الله 
امير حمد محمد مسير 
بشير هاشم محمد حمد 
جمال عدي جمال هادي 
حسن علي محمود كامل 
حسين خليل احمد جاسم 
حسين عدي عبد الله فاضل 
حسين صباح جدوع هندي 
حسين علاء عبود احمد 
حسين عماد زيد سلمان 
حميد حيدر حميد جواد 
حيدر علي عبد خليل 
خالد حمد محمد مسير 
رامي احمد فاضل قدوري 
رضا محمد حسين علي 
سبع حسام رباح حسون 
سجاد عدي علوان عبد 
سرمد اياد سليمان عبد الرزاق 
سمير منذر ستار سلمان 
سيف ميسم ثائر عادل 


الاسلامية 


66 
66 
68 
66 
56 
53 
84 
60 
58 
86 
56 
70 
71 
74 
50 
81 
56 
64 
71 
65 
80 
51 
57 
58 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 


۶ 0 


71 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 
69 
56 
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7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز فحص الدراسة الابتدانية 


انیم المدرسة. مدرسة الوصال الابتدائية 


رقم التلمیذ 
2122100313 
21216 
21221007 
21219 
2292661 
21221003102 
212210031063 
212210031069 
212210031073 
212210031078 
21221003102 
212-200185 
222۹0007 
212210031088 
21221۹0009 
2122100393 
97 02 2 
228 
2122100314 
212001105 
212210031108 
21221000 
21221001 
212210031118 


اسم التلميذ 
سیف عباس خضیر اسود 
صدیق میثاق حائز محمد 
صفاء ولید علي کریم 
طه فؤاد محمود عبد 
عامر وسام عامر حسوني 
عباس عادل کاظم علي 
عباس هشام محمد حمد 
عبد الله قيس توفيق ابراهيم 
عبد الله خضير عباس فاضل 
عثمان عدنان خالد هادي 
علي لطیف صالح مهدي 
علي محمد فرج عدنان 
علي ولید فاضل عليوي 
علي الهادي مصطفی محمود صالح 
مؤمن عباس حسین مراد 
محمد ریاض محمود خضیر 
محمد احمد شعاع جسام 
محمد قاسم حسین نصیف 
محمد كريم صالح فزع 
مرتضی احمد نصیف جاسم 
مرتضی عباس حسین مراد 


الاسلامية 


50 


72 
52 
50 


57 
55 
50 
72 


83 
80 
66 
83 
55 
54 
50 
82 
74 
83 
72 
89 
60 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة 6 90 الانكليزية 20277 
66 

58 
62 51 
61 64 88 
92 
50 57 
73 
64 50 
50 50 
50 58 50 
54 70 
53 62 
64 56 
59 78 56 
50 82 
56 
82 50 
62 
54 50 
50 67 
52 57 
58 85 
50 51 56 


50 - 1644 


بعقوبة المرکز 
جج 


52 


76 


63 


61 


50 
59 
53 
50 
62 


2022/09/0: 


10100000 


النتيجه 


7ح 


ناجح 


المجموع 


المعدل 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


کے ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
انیم المدرسة مدرسة الوصال الابتدائية بعقوبة المرکز 

رقم التلمية اسم التلمية الاسلامية TF TET‏ ۲ اللغة الاتکليزية | الریاضیات العلوم ‏ ///////////////۱ النتیجه | المجموع| المعدل 
1 مهند ليث عبد الرزاق طه 64 87 51 56 ناجح ۰ 308 | 61.6 
3 مههيمن يحيى نافع علي 68 57 50 54 ناجح ۱ 279 | 55.8 
9 وسف سیف محمد خلف 73 72 50 ناجح | 340 | 68 
1 اریج مصطفی ابراهیم نحو 89 75 72 59 ناجح | 373 | 74.6 
4 اسیل حسن احمد عاصي 86 50 51 66 ناجح | 303 | 60.6 
5 هام حسين احمد موسى 87 50 78 0 0 
7 تبارك صائب عبد الله مجید 96 50 83 ناجح || 369 | 73.8 
8 تبارك فلاح حسن ابراهیم 93 50 78 52 ناجح | 340 | 68 
9 تبارك احمد خالد خليل 84 57 83 ناجح ۰ 338 | 67.6 
0 تبارك عمر علي سلامة 74 50 50 0 0 
1 نقوی صبحي محمود سلمان 62 51 52 0 0 
2 تیجان سعد حسين محمود 95 77 54 53 ناجح 347 |69.4 
5 حنین احمد عبد اللطیف مجيد 82 65 60 50 ناجح | 330 | 66 
6 حوراء علاء اسماعيل احمد 99 82 58 79 ناجح ۰ 409 | 81.8 
8 ديار عمر عدنان محمود 94 66 50 53 ناجح || 326 | 65.2 
5 رهف ریاض ابراهیم جبارة 88 55 100 ناجح | 380 | 76 
7 ريام عامر قاسم مرزة 59 50 95 50 ناجح 327 65.4 
8 ریام محمد عباس عبد الرحیم 68 85 50 0 0 
9 ريماس ميثاق طالب عبود 72 50 100 ناجح | 361 "72.2 
72 زهراء عدنان محمود كامل 52 52 100 50 ناجح | 361 "72.2 
7 سارة سعد رشید حمید 85 64 64 50 0 0 
1 سارة علي خلیل علوان 58 60 0 0 
4 سجی محمد اسماعیل ابراهیم 84 70 88 50 ناجح | 357 | 71.4 
8 شهد نزار حائز محمد 56 50 82 0 0 


51-4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الوصال الابتدائية بعقوبة المركز 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية ۷۷ النتیجه | المجموع | المعدل 
3 212220031192 طيبة بشار يحيى ابراهیم 85 77 88 ناجح | 393 | 78.6 
4 212220031194 طیبة علي عبد عليوي 77 72 8 686.8 
5 | 031195 عذراء محمود علي علوان 83 56 712 
6 212220031196 علا ياسر یحیی سمير 78 0 0 
7 212220031197 علیاء نامر کاظم علي 65 317 63.4 
8 200 کریستین محمود لطفي داود 71 321 64.2 
9 212220031204 مرام درید موسی صالح 64 309 61.8 
0 212220031205 مروة سامي فرج عدنان 76 5 65 
1 212220031212 ملاك خالد عباس عبد الله 100 457 91.4 
2 212220031214 ملك صفاء محمود عبادة 85 0 0 
3 212220031215 ملك یاسر صالح یوسف 69 0 0 
4 212220031217 مودة ثامر حميد بشار 85 56 | 71.2 
5 212220031221 نور شفيق حمادة حسن 63 0 0 
6 212220031224 نور ليث حاتم شمس 53 6 602 
7 212220031227 نوره خالد تقي بریسم 90 2 72.4 
8 | 212220031230 یاسمین ابراهیم یحیی محمود 90 56 71.2 
00۸ 


اللغة العربية ////////////////////// 
3 7 11 15 14 0 
09۸ 56% 52% 71% 70% 09۸ 
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وزارة التربية 
لمديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 


03 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
2 اسم المدرسة مدرسة رفيدة الابتدائية المختلطة بعقوبة المركز 
تس رقم اتلمید 03 TEE‏ 277200 العلوم ‏ /////////////////////] النتيجه | المجموع | المعدل 
1] 212210032001 ابراهیم ثاثر کریم حسين 50 0 0 
2 212210032002 احمد سلام جدوع جابر 58 56 7۳7 ناجح 271 54.2 
3 "212210032005 احمد ولید برهان كاظم 64 00202068 50 200 ناجح | 299 | 59.8 
4 212210032013 ايمن صالح خالد اسماعيل 55 50 ) 0 0 
5 212210032014 جاسم محمد طالب حمد 52 50 50 1 ۱ 0 0 
6 212210032016 حسام طه ياس کامل 66 58 70 72 323 64.6 
7 7 حسن خالد نصیف احمد 65 51 75 0 0 
8 212210032019 خالد عمر سحاب رمح 62 50 96 4 . 4 66.8 
9 ۱212210032021 رسول محمد عباس مظلوم 83 6۵ 0 0 
0 | 212210032025 سياف فاروق ناصر رزیج 56 50 64 0 0 
1 12210032028 عبدالله صفاء كامل خلف 63 51 50 ناجح | 265 | 53 
2 علي ستار احمد حسين 90 57 58 ۵۵ : 7 67.4 
3 ۱212210032031 علي مظهر علي مجید 84 60 88 370 74 
2122100320334 کرار احمد حسن عبد 73 62 81 0 | 66 
5 212210032034 محمد عباس علي جاسم 66 50 0060 0 6۵ 0 0 
6 212210032036 محمد حسام دلف احمد 61 50 55 0 0 
7 ۱212210032039 مصطفی قیصر علي حسین 82 62 60 0 0 
8 212210032043 نورالدین عدنان محمد خلیل 66 50 66 2 ۱ 0 
9 ۱212210032045 يوسف فراس كريم جواد 50 62 68 85 57 
0 | 212220032046 ابتسام ناهد مهدي عطیه 67 65 70 0 0 
1 212220032047 اریج حامد خليفه جاسم 60 51 76 60 ۱ 0 0 
2 212220032048 ازهار حمید لطيف محمد 66 تو 0 0 
3 212220032050 اسراء حسين محمود جاسم ۱ 56 72 5 ۱ 0 0 
4 212220032051 اسراء خليل عزاوي ابراهیم 50 )5 0 0 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :7-2 
اسم المدرسة مدرسة رفيدة الابتدائية المختلطة بعقوبة المركز 

تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات النتيجه | المجموع | المعدل 
5 212220032053 ایناس کنعان جداع فیاض 70 54 72 ناجح | 313 62.6 
6 212220032054 ايه ضیاء اسماعیل احمد 65 61 87 ۵0 64 | ناجح 327 65.4 
7 212220032058 حنین نجم عبدالله مطلك 82 55 98 ناجح | 376 ۱ 75.2 
8 212220032065 رقيه عبدالعزيز كريم حسین 95 63 78 ناجح | 377 75.4 
29 212220032076 سماء سلمان داود سلمان 69 73 57 ناجح 1 66.2 
0 212220032078 طيبه مناضل فاضل احمد 95 52 ناجح | 356 ۱ 71.2 
1 212220032082 فرح مهدي دحام محمد 63 50 4 52.8 
2 | 212220032089 هدی اركان نجاح سليمان 76 0 0 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 4 14 0 4 0 
0/6 69% 53% 09۸ 67% 100% 
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92 جح جم این ھ ای NO‏ اون اه 


033 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدائیة 


رقم التلمیذ 
071 022 2 
2 0 2 
212-200305 
1 2 
202415 
19 202 
21200325 
7 2" 
2220 
2120034 
0 2022 
210220034 
20222 
21221003 
21020034 
2122003055 
212210033058 
21209 
1 2 
21221003303 
21221007 
212210070 
21221003302 
4 22 


اسم المدرسة مدرسة الادريسي الابتدائية 


اسم التلميذ 


ابراهيم احمد ابراهيم حميد 
ابراهيم موفق سامي جعفر 
ارسلان فائز لطيف عزيز 
ايهاب شاهر حسون عبد الله 
حسن عز الدين حسن حمودي 
ذو الفقار احمد محمود غناوي 
عبد الباري صبحي احمد عبد الله 
عبد الرحمن مازن مهدي صالح 
عدنان احمد عدنان عبد الجليل 
علاء ستار محمد کشاش 

عمر زیاد ستار محمد 

عمر عامر فائز عباس 

دادج سس ۵ و۴ 
محمد رعد مجید شبیب 

محمد عمار محمد حسن 
مجما كريم ۴04 
مصطفی یحیی عادل حسین 


الاسلامية 


71 
58 
66 
50 
50 
80 
80 
94 
73 
50 
88 
50 
86 
82 
92 
95 
76 
70 


50 
54 
65 
76 
100 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية ETE‏ 
50 50 60 

85 62 
56 
50 
50 53 
50 55 
53 63 
72 59 
53 
66 72 
50 
62 70 
64 82 
62 88 
54 84 
56 
50 54 
50 
50 
52 50 
60 
64 80 
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ا 
العلوم 


70 
52 
57 


50 
66 
80 
68 


80 


65 
75 
92 
84 
54 
70 
50 
50 


50 
65 
76 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


> 2 


ناجح 
ناجح 


ناجح 


۱ 


75.2 


المديرية العامة لتربیة دیالی 
مرکز قخضن الذر اسة الانثدائية 
اسم المدرسة مدرسة الادريسي الابتدائية 


تس رقم التلميذ 
5 212220033089 


وزارة التربية 


اسم التلميذ 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


0201 


82 


اللغة الانكليزية 
7 
22% 


2021-2 


TEH 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 
50 


57 - 1644 


الرياضيات 


ر 
86 


11 


/////////۸/1/ 


0 
م01۸ 


7-2: 


11 النتیجه 


المعدل 
76.2 


5 


جہ جہ 
۴ اه N‏ ادن اح إص اه یہ امه فص خ ات 


0034 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 
اسم المدرسة مدرسة الشهيد وسام للبنات 


رقم التلميذ 
2122005 
212220034008 
212220034014 
2122200 
21022209 
212220034043 
212220034048 
و9 210222 
21222004 
9 210222 
210224 


اسم التلمید 


ایمان وسام سعدي خلف 
تبارك هاشم غضبان احمد 


رقيه حسن مهدي خضير 
زهراء علاء شهاب احمد 
فرح ياسر رشيد خلف 
لجين رعد نوري منشد 
مريم سراج يحيى نكة 
مريم منذر عزيز علوان 
مهى قيس كركان فرحان 
هبه حميد حسين كاظم 
يقين فاخر طه نافع 


الاسلامية 


72 
80 
69 
71 
72 
61 
72 
66 
95 
03 
76 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة الانكليزية 


58 - 4 


الدور الثاني 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


54.55% 


5 


5 ہج جح ان اج اص O‏ ایب اون اه 


0035 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدائیة 


رقم التلمیذ 
01 22 
2102005 
20209 
771 202 
16 22 
20219 
222 
21020025 
226 
2228 
20209 
2 22 
212210033 
210224 
0 22 
212210035043 
21221003508 
212005 
226 
2029 
2241 
2122100066 
212210069 
212210035073 


اسم التلميذ 
ابراهيم عمر فريد لفتة 
احمد نزار فاضل احمد 
امير محمد مهدي محمد 
انس هشام محمود خلف 
ايمن احمد بریسم سلیم 
ايوب فرقان یوسف سلمان 
حسام الدين احمد حمید محمود 
حسن هيثم فیاض خز عل 
حسن العسكري ایاد محسن علي 
حسین جلیل کامل جیاد 
حسين علي حسین هیلان 
رسول عوض عدنان داود 
ریاض نهاد محمد محمود 
سامي ریاض محمد جمیل 
عباس علاء جبار لفتة 
عبدالرحمن ادریس شهاب احمد 
عبدالله محمود جاسم محمد 
علي محمد ادریس احمد 
ليث خالد صادق خضير 
محمد كريم ابراهیم سلمان 
محمد احمد عبدالرحمن عثمان 
محمود عمر مهدي صالح 
مصطفی احمد حسن محمد 
مصطفی عمار کریم منصور 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


بعقوبة المركز 
اللغة الانكليزية 


51 


59 - 4 


زارة التربية 
وزارة التر بی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المدیریة العامة لتربیة دیالی 


95 الدور الثاذ 4 

مركز فحص الذؤاسة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم ‏ /////////////////////۱ النتيجه | المجموع | المعدل 
5 212210035076 مصطفی محمد عبدالله مصطاف 69 52 50 51 ناجح 288 57.6 
6 212210035078 مصطفی علي لطیف جاسم 100 66 50 61 ناجح 337 67.4 
7 212210035081 منتظر عباس رفيعي رحیل 67 61 66 0 0 
8 212210035087 یوسف باسم محمد محسن 87 77 62 74 ناجح 2 78.4 

13 


اللغة العربية 1000 
1 0 9 7 6 0 
09۸ 100% 44% 46% 74% 09۸ 


60 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
6 اسم المدرسة مدرسة البتراء الابتدانية للبنات بعقوبة المرکز 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات النتيجه ‏ المجموع المعدل 
1 212220036001 أزل ارکان یاسین حسین 88 50 72 50 ناجح | 327 65.4 
2 212220036003 اسراء ایاد حسب الله عباس 77 56 50 ناجح | 307 61.4 
3 212220036004 اسماء قاسم اسعد ابراهیم 100 54 1 | 742 
4 ۱ 212220036007 ایة محمد حسن یوسف 90 0 0 
5 212220036011۱ ایمان احمد ابراهیم بربوتي 71 0 0 
6 212220036015 تبارك محمود خالد ابراهیم 71 4 68.8 
7 ۱ جمانة سعد جبار لطیف 74 7 59.4 
8 212220036025 رسل عمار شھاب احمد 57 289 57.8 
9 | 212220036038 زهراء فاضل عباس جسام 50 7 53.4 
0 212220036047 شيماء بكر عبدالمجيد عبدالحميد 81 2 ۰ 66.4 
1 212220036048 صفا بارق صادق يوسف 50 0 0 
2 ۱212220036052 فرح صديق بكر توفیق 71 0 | 56 
3 | 212220036055 قمر احمد حسين علي 61 301 60.2 
4 212220036056 لينة قصي احمد كامل 50 3 54.6 
5 | 212220036059 مریم قاسم محمد محمود 54 09 558 
6 212220036060 مریم حسين عباس حسين 50 0 0 
7 212220036068 ميسرة شاكر محمود لفتة 77 0 0 
8 2220036073 هدی محمد داود سلمان 76 1 642 
9 212220036075 يارا سرمد کریم يوسف 58 2 58.4 
73.68% 


61 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة سای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
الاسلامیة اللغة العربیة اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم /////////////////////////// 
0 0 4 1 2 0 
0% 100% 56% 80% 88% 0۸ 


62 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
7 اسم المدرسة مدرسة بیروت الابتدائية بعقوبة المرکز 

E‏ رقم اتلمید چس الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الریاضیات العلوم .۰ 1١‏ النتيجه | المجموع المعدل 
1 212210037003 احمد جعفر فرج عباس 51 65 ناجح ۱ 280 | 56 
2 212210037004 احمد شاكر محمود احمد 62 52 50 0 0 
3 | 212210037012 ایسر ستار طه ابراهیم 91 69 50 90 ناجح | 374 | 74.8 
4 212210037015 حارت سلام احمد نكة 72 50 0 0 
5 "212210037019 حقي علي اسماعيل خليل 75 58 50 50 ناجح | 296 ۱ 59.2 
6 | 212210037020 حمزه علي احمد منصور 86 62 59 76 ناجح | 358 | 71.6 
7 212210037024 رضا ماهر خمیس نوري 84 50 51 55 ناجح | 290 58 
8 ,212210037026 زياد طارق طالب خماس 74 50 50 ناجح | 280 | 56 
9 212210037035 عبدالله محمد رشید جواد 92 50 54 0 0 
0 عبدالله میتاق طالب سعود 83 50 57 0 0 
1 212210037038 عبدالله هاشم عیدان عبد 76 50 79 ناجح | 353 | 70.6 
2 | 212210037039 عبدالملك حسین علي مراد 80 64 56 69 ناجح | 339 67.8 
3 212210037041 علي احمد سامي رمح 76 50 50 0 0 
4 12210037042 علي جاسم جواد عبدالله 71 56 0 0 
5 212210037043 علي خالد الطيف اربیع 73 50 72 ناجح || 321 64.2 
6 212210037044 علي محمود نعمت حکمت 99 52 67 53 ناجح | 321 64.2 
7 212210037045 علي ولید خالد خزعل 82 50 50 ناجح | 309 61.8 
8 212210037046 عمر داخل سليمان عباس 68 50 68 0 0 
9 212210037049 کرار حیدر علي ادهام 91 52 63 54 ناجح | 315 63 
0 212210037051 مازن مروان محمد مصطفی 65 52 50 60 ناجح | 311 ۱ 62.2 
1 212210037052 مبارك محمد عليوي ناصر 62 50 0 0 
2 212210037053 محمد نجم احمد فرهود 83 50 53 55 0 0 
3 212210037055 محمد صدام طه نافع 64 55 55 53 ناجح | 277 | 55.4 
4 | 212210037056 مروان احمد سامي نعمان 59 50 50 0 0 


63 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
2021-2 الدور الثاني :200 


تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية 
5 | 212210037057 مصطفى سعد عايد کاظم 50 
6 212210037062 نور الدين أحمد خمیس نصیف 71 
7 037064 هاشم مؤيد عبدالکریم آحمد 67 
8 212210037066 وسام محمد جاسم محمد 63 
9 212210037067 یوسف حسین منعم علي 63 
0 212210037068 يوسف عباس إسماعيل خلیل 85 
1 ۱212210037070 یوسف وسام حامد جمعة 94 
2 210037072 يونس احمد شمس الدین موسی 54 
59.38% 


اللغة العربية 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 2 10 4 3 0 
100% 88% 4% 64% 75% 09۸ 


64 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الا 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
8 اسم المدرسة مدرسة معاذ بن جبل الابتداتية للبنات بعقوبة المرکز 

تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية 

1 212220038003 استبرق علاء حسون مجید 68 70 

2 212220038011 اية محمد ید الله غلام 58 50 

3 | 212220038036 ريام عدنان خمیس مصحب 94 73 

4 212220038039 ریتاج محمد عزیز خماس 89 77 

5 212220038044 زهراء علي حسین جبار 71 73 

6 ۱212220038048 سمر محمود احمد عبد الله 66 53 

7 | 212220038065 ملك مؤيد سامي نعمان 100 65 

8 212220038070 نبراس محمد نايف محمود 100 73 


7:1-7 
0 
0% 


65 - 1644 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
0/6 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
1 212210039001 آدم رائد مجيد حميد 77 
2 212210039009 امير انمار طالب عبد الكريم 64 
3 212210039011 ايمن مهند منعم هاشم 61 
4 212210039013 حسن عبود هاشم فاضل 57 
5 212210039015 حسين عباس ياسين خضير | 54 | 
6 212210039017 حسين مثنى رشيد حميد 56 
7 | 212210039021 حيدر محمد زهير محمد 71 
8 212210039023 ذو الفقار يحيى محمد ناصر 65 
9 | 212210039025 رضا محمد عبد الله كاظم | 58 | 
0 212210039026 سجاد ابراهيم خليل ابراهيم 64 
1 7 سجاد حيدر نجم عبد الله 62 
2 212210039031 سجاد علي عبد المهدي نايف 76 
3 | 212210039034 طه ياسين عبد العزيز ياسين 68 
4 | 212210039046 کرار حيدر صباح حسن 56 
5 212210039047 محمد احمد محمد جاسم 54 
6 212210039049 محمد رعد نجم عبد الله 57 
7 ۱212210039055 مصطفی سلام حميد عبد 75 
8 212210039061 يوسف بركات عبد الاله طاهر 58 
9 212210039063 يونس طه ثامر طه 75 
0 212220039078 تبارك لقمان صالح احمد 88 
1 212220039103 زهراء وسام رشید مجید 84 


66 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة الا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة شفتة الابتدائية بعقوبة المركز 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱/۱۸ 
0 1 2 2 1 0 
100% 0% 75% 71% 91% 0۹/6 
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5 


5 ہے N‏ ان اج اص O‏ ایب اون اى 


0040 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
21221001 
212210040005 
212210045 
212210040018 
و9 202 
210223 
210224 
1 21022 
2122100403 
2122100456 
2122۹0007 
212210040064 
212220040072 
212220040074 
71 202 
212220040092 
212220046 
212220040108 
21022271٦‏ 
21222004024 
212220040133 


اسم المدرسة مدرسة الارتقاء الابتدائية 


اسم التلمیذ 
ابراهیم محمد ناجي عطوان 
احمد علاء حسین عبد 
حسین علي سلمان شرقي 
عباس عبدالكريم عبدالجبار كريم 
علاء خيري كريم حسين 
علي مهدي ابراهيم كاظم 
مصطفى وليد محسن دليان 
نصار وليد كريم حسين 
نورالدين عامر حسين علي 
يونس علاء اديب لطيف 
بنين انس عبدالكريم علي 
تماره سيف ظافر حسين 
رفل علي جهاد كاظم 
زينه رعد عبدالجبار كريم 
سجى سعدون احمد شکر 
ملاك عويد فاضل عويد 
مينه زبيد سالم لطيف 
هبه منذر عبداللطيف حسن 


الاسلامية 


57 
50 
64 
74 
50 
87 
79 
83 
50 
75 
69 
63 
51 
74 
69 
89 
75 
85 
77 
62 
90 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
۱ ]۳۹ ۳۱۳۰ ا 
50 
50 50 
56 50 50 
53 
70 50 
50 70 63 
75 65 
69 73 
50 
58 52 
50 
50 62 67 
50 50 
56 61 
51 92 61 
62 50 57 
59 51 61 
59 58 72 
64 63 
59 62 88 
70 86 64 
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بعقوبة المرکز 
السرم 


63 
60 


51 
62 


55 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة الا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الارتقاء الابتدائية بعقوبة المركز 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱/۱۸ 
0 0 3 3 2 0 
0% 100% 25% 50% 88% 0۸ 
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5 جے MN‏ این Bb‏ ای NO‏ اون اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الدراسة الابتدائیة 


0041 
رقم التلميذ 
212210041004 
22771 
212210041016 
212210041017 
9 222 
212-0 
2022 
212210048 
2122271 
212233 
212225 
2126 
21229 
212210041067 
0 2122 
71 22 
2122100477 
9 212 
0 2122 
21233 
21224 
5 2122 
212210046 


اسم المدرسة مدرسة بعقوبة الجديدة للبنين 


اسم التلمیذ 
ابراهیم مظفر علي حسين 
حسين عبد الرحمن عبد الكريم ابراهیم 
حسين عبد الهادي احمد جراد 
حسين فاروق ابراهيم فرحان 
حيدر محمد شاكر محمود 
طه رافد احمد ابراهيم 
عبد الرحمن زيد غضبان اسماعيل 
مؤمن هاني مهدي مطلك 
محمد قصي غزاي جاسم 
محمد ناظم اسماعيل علي 
مخلد محمد شاكر هادي 
منتظر صادق مهدي علي 
مهدي صادق مهدي علي 
هاشم ابراهيم عبد كامل 
همام مخلد وسام داود 
يسار مهند صالح جاسم 
يوسف حسن علي حسن 


الاسلامية 


69 
72 
50 
79 
76 
78 
64 
76 
03 
78 
87 
54 
73 
51 
75 
71 
95 
60 
67 
63 
75 
63 
50 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات 
50 52 
50 
50 

50 56 
54 50 50 
63 57 
50 
70 50 
56 
50 50 
54 56 
50 
50 
50 
50 
57 58 
52 71 
50 63 
65 65 
50 50 
50 50 
60 64 
50 
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بعقوبة المرکز 
م 
64 


60 
77 


79 


56 


74 
57 
64 
50 
52 
53 
88 
50 
50 


50 
78 


2022/09/0: 


7۱/۱۱/۱۷ 


النتيجه 


2 


ناجح 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
2021-2 الدور الثاني 2000 


اسم المدرسة مدرسة بعقوبة الجديدة للبنين بعقوبة المركز 


10 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱/۱/۱۱۱۷ 
0 4 6 4 4 0 ۱ 
0% 56% 54% 56% 43% 0% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
2 اسم المدرسة مدرسة الحدييية الابتدانية للبنات بعقوبة المرکز 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم .۰ 1 النتيجه ١‏ المجموع المعدل 
1 212220042001 أحلام حسن حسين وحيد 57 58 54 50 0 0 
2 212220042002 أماني سمير حمید سلمان 69 50 50 ناجح | 295 | 59 
3 | 212220042008 اسراء احمد حسن كاظم 50 50 63 ناجح | 280 | 56 
4 212220042016 بنين عدنان شاکر احمید 0 0 
5 | 212220042021 تبارك سیف سعدي وهیب 7 65.4 
6 | 212220042036 رانیا احمد فارس حسین 0 0 
7 | 212220042037 رانیا علاء ستار ابراهیم 7 61.4 
8 ,۱212220042041 رغد صباح حمید سلمان 6 65.2 
9 | 212220042046 رهف حامد جمیل مهدي 0 0 
0 212220042049 رهف محمد مهدي صالح 0 70 
1 212220042062 سمر علي غيدان خلف 7 57.4 
2 212220042063 شيرين رعد جاسم رشيد 0 0 
3 212220042064 شیماء صدام حسين علي 0 0 
١ 4‏ 212220042065 طیبة نصر حجوب جاسم 320 64 
5 212220042069 فاطمة طه رشيد حميد 2 720 
6 212220042070 فاطمة مروان ناظم زيدان 0 0 
7 42072 فرح رباح حميد سلمان 0 0 
8 , 212220042095 نور الهدى زياد ستار ابراهيم 8 73.6 
9 | 212220042098 هاجر عبد الحق اسماعيل ابراهيم 5 75 
57.89% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مر فحص الذؤاسة ای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الحديبية الابتدائية للبنات بعقوبة المركز 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱/۱۸ 
0 2 0 7 5 0 
100% 60% 0% 36% 67% 0۸ 


73 - 4 


3 


E‏ اد اد ادن 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0043 
رقم التلميذ 
212224 


212229 
21222 


اسم المدرسة مدرسة النھرین الابتدائیة للبنات 


اسم التلميذ 


سجى عباس محمد عباس 
ضحى حيدر اسماعيل عبد علي 
هيا مرتضى حسن درويش 


7-7 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العربية 


الدور الثاني :2022/09/0 
بعقوبة المركز 
اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم 11 النتیجھ المجموع | المعدل 
58 96 ناجح 358 71.6 
60 78 ناجح 370 74 
58 87 ناجح 4 82.8 


74 - 4 


۱۱/۱۱۱/۱۱۱۱ 
0 


م01۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


7-2: 2021-2 


الدور الثاني 


4 اسم المدرسة مدرسة التجديد الابتدائية 
0 رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
1 | 212210044002 آحمد محمد قاسم محمد 93 
2 212210044003 ابراهیم علي ابراهیم اموري 50 
3 212210044004 ابراهیم وسام سلمان خلف 81 
4 ۱212210044007 حسام محمد شمس علوان 70 
5 ۱212210044009 حسین موسی جبار شهاب 74 
6 ۱212210044010 حسین وسام صالح عبد المهدي 72 
17 رسول سعدون خليل اسماعیل 64 
8 2122100440131 سجاد جمال سامي یاسین 81 
9 212210044017 عابدین احمد حسين علوان 76 
0 212210044023 محمد حیدر محمد جاسم 71 
1 212210044024 محمد نورالدين عبد حسن 53 
2 | ۱212210044029 مصطفى محمد شهاب مخلف 67 
3 212210044035 يوسف مهند صباح خلف 65 


75 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


5 


جانيم این رھ اص O‏ ایب اون اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
اسم المدرسة ‏ مدرسة الخمائل اللابتدائية المختاملة 


0045 
رقم التلمیذ 
7 2 
9 202 
21029 
97 202 
212210045103 
21221004523 
212210045144 
2122205 
7 2 


اسم التلميذ 


حیدر محمد خضير عطیه 
علي محمد کبیب داود 


عمار علاء حسین سعید 

قيس ضیاء حسین علي 
مصطفی صبحي جاسم حسن 
یوسف مروان عادل سعید 
روان قحطان فاضل محمد 
سامرند عبد القادر مامند ابراهیم 


1 


76 
91 
87 
63 
66 
62 
73 
86 
78 


للغة الانكليزية 
0 
0% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


الدور الثاني 


للغة الانكليزية 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


77.78% 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 2 
09۸ 100% 
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دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


6 اسم المدرسة مدرسة هند المخزومية الابتدائية للبنات بعقوبة المركز 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية المعدل 
1 212220046026 زهراء عماد رشید جاسم 50 50 80 0 
2 212220046041 مریم ناظم عبود حسین 90 80 68 70.2 


اللغة العربية 7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 0 1 1 0 
09۸ 09۸ 09۸ 09۸ 50% 09۸ 


77 - 4 


زارة التربية 
وزارة التر بی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المدیریة العامة لتربیة دیالی 


1 الدور الثا: 4 
مركزة الدر اسة الابتدائية 2021-02 ور الثاني 200 
7 اسم المدرسة مدرسة المجتبى الابتدائية للبنين بعقوبة المركز 

رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 00 008+ ETE‏ النتیجھ | المجموع | المعدل 
1 212210047002 أيهاب ياسين جميل حمادي 73 85 57 ناجح | 341 68.2 
2 ۱212210047017 حسین علي ارزوقي سلمان 100 83 88 2 ۰ 80.4 
3 212210047043 عبدالحي زیاد طارق جاسم 74 66 0 0 
4 212210047044 عبدالرحمن ولاء احمد حسن 88 75 419 83.8 


اللغة العربية 1 العلو )000/00000000000 
0 1 0 0 0 
09۸ 50% 100% 100% 09۸ 


78 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :20207 
8 اسم المدرسة مدرسة الميثاق الابتدائية بعقوبة المركز 

کچ رقم التلمیذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم 1+ النتيجه المجموع المعدل 
1 212210048005 احمد وسام کریم موسی 73 50 52 ناجح 285 57 
2 212210048007 حسن موسى صادق موسی 50 53 0 0 
3 212210048009 حسن فالح حسن هادي 66 61 64 ناجح 8 59.6 
4 | ۱212210048010 حسن محمد جواد کاظم 59 50 50 0 0 
5 212210048012 حسن مهدي هادي کاظم 67 58 78 0 0 
6 ,212210048015 حسین علي حسن هادي 64 50 50 50 0 0 
7 212210048022 عباس زید فاضل حسین 58 54 50 ناجح 331 66.2 
8 212210048023 عباس مصطفی کاظم حمزه 94 63 62 70 ناجح 9 67.8 
9 212210048024 عباس محمد جواد کاظم 76 50 50 ناجح 4 56.8 
0 212210048025 عبدالرحمن زید فاضل حسین 59 51 50 50 ناجح 260 52 
1 212210048027 عبدالله عباس علي بربوت 100 60 76 65 ناجح 6 75.2 
2 212210048028 عبدالله علي احمد مجید 78 50 50 ناجح 3 56.6 
3 212210048035 مجتبی سمیر جبر دحلوس 73 50 52 0 0 
4 212210048039 محمد عمار ذياب سعيد 58 63 67 80 ناجح 4 68.8 
5 212210048040 محمد كريم حبیب كريم 83 50 50 57 ناجح 300 60 
6 212210048041 مصطفی رسول مز هر محمد 68 51 68 ناجح | 287 57.4 
7 212210048043 معتز احمد عبدالامير جميل 63 50 66 58 0 0 
8 212210048044 مهدي صلاح حسين علي 68 67 52 ناجح 302 60.4 
9 ۱212220048053 رسل ادهام هادي كاظم 83 65 98 50 ناجح 6 69.2 
0 212220048054 رقيه عبدالله اكرم اسعد 85 56 55 50 ناجح 7 69.4 
1 ۱212220048055 ریحانه حسين خالد حمزه 96 72 98 66 ناجح 398 79.0 
2 212220048057 زهراء هادي صالح عبدالرحمن 83 78 92 60 ناجح 000 80 
3 212220048060 غفران جاسم مهدي حسين 55 64 50 0 0 
4 212220048065 فاطمه یاسر محمد علي 61 66 50 0 0 
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دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
7 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


اسم المدرسة مدرسة الميثاق الابتدائية وو ہت 
77 رقم التلميذ اسم التلميذ TEE‏ 0071 | اه المعدل 
5 212220048073 نرجس بشار محمد علي 61 50 100 0 
6 212220048075 وردہ ذنون صالح عبد الرحمن 67 59 100 66.2 


1010100 


TIEN 
0 2 7 2 3 0 
0% 50% 68% 75% 63% 0% 


80 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


7-2: 2021-2 


الدور الثاني 


9) اسم المدرسة مدرسة فلسطين الابتدائية 
تین رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
1 212210049004 اسعد وسام حمید جاسم 50 
2 212210049011 حسين جمال حمید جاسم 57 
3 212210049014 حسين محمد عبدالستار جدوع 50 
4 212210049015 حیدر عوف عبیس کاظم 81 
5 "212210049016 عباس علاء شاکر محمود 90 
6 212210049027 علي محمد محمد حسين 84 
17 محمد سعدون عادي محمد 80 
8 212210049032 محمد مجبل يوسف حسين 95 
9 212210049034 محمود نوري عبد العزیز محمود 67 
0 212210049035 مرتضی محمد جمال رحمان 87 
1 212220049052 رقیه اسماعيل زیدان خلف 60 
2 212220049055 رهف سالم قدوري عباده 53 
3 | 212220049067 فرح سالم حمودي جاسم 79 


اللغة الانكليزية 
4 
56% 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 2 2 
09۸ 6۸ 33% 
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5 


5 ہے N‏ ان رھ اس O‏ ایب اون اى 


0050 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
210209 
212210050013 
21221005 
212210050018 
21221005023 
210204 
21020025 
7 202 
2220 
2220 
21221002 


212210059 


اسم المدرسة مدرسة الغراف الابتدائية للبنین 


اسم التلميذ 
حسام عباس محمود صالح 
حمزة علي عبدالله خماس 
سجاد عدي شهید حسین 
شامال بسام عبد اللطيف حسن 
عبد الرحمن سیف محمد طه 
عبد الرحمن عادل تامر علوان 
عبد الرحمن محمد احمد محمد 
کرار مازن حمید احمد 
محمد احمد عناد محمد 
مصطفی عمر حسین علوان 
معتز مصطفی خضير محمود 
یوسف فائق محمود بحر 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


82- 4 


الدور الثاني 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
1 اسم المدرسة مدرسة المائدة الابتدائية للبنات بعقوبة المركز 
7۹ رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية ۱/۷۷۷۷ 
1 212220051002 اسراء محمد حمید عبد 85 60 71 
2 | 212220051006 اية خالد اسماعیل حسین 68 61 72 
3 | 212220051008 بنین نهاد ثاير رجب 80 75 80 
4 212220051009 تبارك قحطان شکر محمود 78 70 88 ۱ 
5 212220051010 تمارة ابراهیم خلیل عباس 82 81 84 
6 212220051012۱ ثناء علي عناد محمد 89 82 68 
7 212220051015 جهينة کریم ابراهيم علي 95 69 78 69 
8 :212220051019 ديمة سفیان عماد عبدالهادي 98 86 54 
9 212220051024 رهف ايسر عدنان مهدي 100 80 94 
0 212220051032 زهراء محمد خالد محمود 85 60 62 ۱ 
1 212220051033 زینب ازهر خلیل ابراهیم 88 52 100 
2 212220051036 سارة منعم عبدالرزاق جناب 100 83 98 
3 212220051044 شيرين محمد خالد ابراهیم 95 69 76 ۱ ۱ 
4 212220051053 فرح علي حسین محمد 88 66 50 ےا 
5 12220051073 نور یوسف ویس حريفش 87 79 56 ۱ ۱ 


83 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة المائدة الابتدائية للبنات بعقوبة المركز 


84 - 4 


5 جے MN‏ تن Bb‏ ای NO‏ اون اه 


0052 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
21221005204 
212210052008 
9 21022 
16 22 
9 202 
2 2 
21020025 
6 2020 
21027 
2122100523 
212210025 
042 2 
20203 
210205 
6 202 
1 222 
2 202 
8 20200 
210203 
2102004 
212210052066 
21221005269 
۵0 2020 
71 2102 


اسم المدرسة مدرسا البلد الأمين الابتدائية 


اسم التلمیذ 
احمد عمار طالب سکران 
امجد هشام محمد محمود 
انس احمد طه عبد الرحمن 
بکر صلاح حسن عبد 
حسام سمیں جاسم ابو اهم 
حسين جمیل عزيز كريم 
حسين علاء عبد الحسين علوان 
حيدر احمد عبد الرزاق مصطاف 
حيدر عبد الحليم عبد الرزاق نصيف 
سيف حسام هلال هبود 
عادل عامر احمد عطية 
عبد الرحمن محمود عدنان هاشم 
عبد المهيمن خليل نجم خليل 
عبدالله احمد نجم مجيد 
عبدالله سالم محمد عبد الحسن 
عز الدين عاد خضير احمد 
علاء غالب حسن مطر 
علي عدنان سموم حسن 
عمر رياض شهاب عواد 
كريم رياض كريم محمد 
محمد حمزه عسكر محمد 
محمد وسام حازم ابراهيم 
محمد غضبان علوان خان 
محمد قحطان عبد القادر حسين 


الاسلامية 


80 
67 
63 
67 
51 
50 
61 


65 
80 
50 
65 
56 
59 
71 
68 
50 
73 
62 
74 
56 
98 
71 
84 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة 1 اللغة الانكليزية 222771 
82 69 

50 
59 82 
60 57 
51 
50 50 
50 62 
50 52 
53 68 
50 
50 
53 50 
67 50 
50 50 
50 
51 
59 
50 54 
56 
51 
68 77 
50 50 
50 


85 - 4 


بعقوبة المرکز 
0 
70 
59 
77 
75 
76 
50 
53 
50 
52 
50 


50 
64 


51 
55 


50 
50 
81 


61 


7-2: 


1000000 


النتيجه 


73 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة البلد الأمين الابتدائية 


رقم التلميذ 
212210052073 
212210052074 
21221006 
212210052078 
02 202 
2102004 
6 20220 
20287 
8 202 
2102209 
0 20220 
212210052092 
21220062093 
2102004 
6 210200 


آسم التلمية 
محمود طالب کاظم عواد 
مرتضی رباح مجول مسر هد 
مرتضی عدي عبد الرزاق حسن 
مروان صادق رضا محیسن 
مصطفی سعد کریم فهد 
مصطفی محمد سمير ابراهیم 
مصطفی محمد کریم ابراهیم 
میسر فيصل طالب محمد 
نجيب سعد طاهر رحيم 
هارون اياد خليفة خميس 
هشام سلام سموم حسن 
يحيى حامد ذياب خليل 
يوسف رائد طه حبيب 
يوسف احمد علي جاسم 
يوسف الصديق علي حسين خميس 


الاسلامية 


81 
67 
52 
71 
95 
82 
75 
58 
90 
62 
91 
86 
93 
91 
83 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


50 


86 - 4 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤابنة ا لاا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة البلد الأمين الابتدائية بعقوبة المركز 


87 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
3 اسم المدرسة مدرسة المجاهدة العربية الابتدائية للبنات بعقوبة المركز 
تس TEE 30 ETE‏ 07 اانکليزبه [ الریاضیات العلوم ‏ /////////////////////] النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212220053001 آروه حسين علي محمد 91 74 57 75 0 0 
2 212220053003 اسراء احمد طالب علي 50 1 0 0 
3 | 212220053005 اسراء عبد نومان عبدالحمید 58 0 0 
4 | 212220053008 اشواق علي طالب علي 55 257 514 
5 212220053013 ايات فارس رحیم زیدان 91 0 2 5 63 
6 212220053019 ايه عبدالكريم شکر محمود 75 .50 :1 ۱ 0 0 
7 212220053038 رهف احمد رزاق عبد 85 60 0 0 
8 212220053057 سارة محمد مهدي خمیس 75 73 7080 8 ۱ 360 72 
9 212220053064 شمس اديب علي حمود 89 50 0 0 
0 212220053069 ضحی احمد حسن نجم 93 64 65 زا 59 ۱ ۱ 3 68.6 
1 03071 ضحی شهاب احمد حسين 85 62 59 82 4 68.8 
2 212220053072 ضحی قاسم منیر ابراهیم 69 0 0 
3 212220053074 طيبة رعد صالح حمید 63 55 0 0 
4 212220053083 فردوس طه مسعود جاسم 79 51 )5 ۱ 92 58.4 
5 7 مرو لعيبي مز عل ناصر 63 58 1 54.2 
6 212220053088 مریم ضیاء عبد مهدي 83 54 65 0 0 
7 212220053090 مریم کھلان برغش خلف 87 61 0 0 
8 212220053093 مریم عماد علي احمد 88 69 : 363 72.6 
19 212220053094 ملاك ابراهیم طالب علي 81 57 ناجح | 306 ۱ 61.2 
0 212220053095 ملاك امیر سلمان غزال 87 57 72 5 | 69 
1 3098 میس حسام نجم نايف 78 59 51 0 0 
2 212220053103 نبأ فارس رحیم زیدان 82 66 77 1 | 742 
3 212220053105 نریمان تامر خلف حمد 85 50 2 60.4 
4 212220053114 هیفاء حسین علوك فلیح 84 )5 0 0 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


اسم المدرسة مدرسة المجاهدة العربية الابتدائية للبنات 


اللغة العربية 
1 
86% 


12 
اللغة الانكليزية 
7 
22% 
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نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


54% 


بعقوبة المرکز 


//۸/۷۱۷۵۸۱۷٣ٗ۱/۷۳۷۷۷۸۷۷۵۷۷۸ 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


رھ ا تد 2021-2 الدور الثاني 2020 
4 اسم المدرسة الرسالة المحمدية الابتدائية للبنین TET‏ 

تس رقم التلمية اسم آلقلمیة الاسلامیة کو چت جس ETO‏ الریاضیات العلوم 11/١١١‏ النتيجه | المجموع| المعدل 
1 212210054002 ابراهيم وسام ابراهيم داود 86 65 95 51 0 0 
2 212210054006 انس حسین عبدالله خضیر 71 50 70 0 0 
3 212210054009 ايمن صباح نوري مهدي 56 68 0 0 
4 212210054013 حذيفة علي عيدان محمد 64 73 0 0 
5 212210054014 حسن خالد هادي ابراهیم 80 72 77 61 ناجح | 345 | 69 
6 ۱212210054019 رسول قصي مهوس حسین 81 50 62 0 0 
7 212210054025 سجاد صباح صلال صعب 63 61 0 0 
8 212210054027 سیف سعد محمد جدوع 55 50 0 0 
9 212210054028 صالح حميد ياسين صالح 64 78 60 50 0 0 
0 212210054029 صالح مطلب مظهر حلو 90 79 63 54 ناجح | 336 67.2 
1 212210054030 صدیق بلاسم نایف محمود 65 50 50 0 0 
2 | 212210054033 طارق هيثم محمد حسين 82 66 50 50 ناجح | 309 ۱ 61.8 
3 212200004 طه محمد نعمه ابراهیم 70 69 51 56 ناجح | 296 ۰ 59.2 
4 212210054035 عباس حسام عباس احمد 97 80 69 74 ناجح | 371 "74.2 
5 212210054036 عبدالحي قصي عبدالله نداوي 75 50 0 0 
6 | 212210054038 عبدالرحمن رضا كمال عبدالله 75 53 53 52 ناجح | 283 56.6 
7 212210054039 عبدالرحمن طه سلمان خلف 63 65 0 0 
8 212210054042 عبدالله احمد عيدان كاظم 50 54 0 0 
19 212210054043 عبدالله توفيق صالح عبدالله 87 85 58 50 ناجح | 358 ۱ 71.6 
0 212210054044 عبدالله صاحب حمید صبار 53 76 50 50 ناجح | 287 ۱ 57.4 
1 212210054045 عبدالله فاضل عیدان درویش 79 68 0 0 
2 212210054047 عبدالله هشام عبدالله محمود 67 51 0 0 
3 212210054048 عبدالمهیمن عبدالله جاسم محمد 97 57 0 0 
4 212210054049 عبیده وسام احمد سلمان 75 50 0 0 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فعض الذراسة الانتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني 


اسم المدرسة 
رقم التلمیذ اسم التلميذ 
1 علي ضیاء ناصر محمد 
2 علي عماد هاشم محمد 
3 علي كيلان رحيم مزعل 
04 علي ماجد هادي نجم 
06 عمر اياد لفته احمد 
7 عمر سعد خزعل نداوي 
1 غزوان فؤاد محمود كاظم 
2 غیث هارون موسی مراد 
3 کرار عمار طه ياسين 
4 مالك بلال محمد ابراهیم 
5 محمد احمد صالح خلیل 
6 محمد حسین خضیر محمد 
7 محمد حسین ضاري حبیب 
8 محمد حمدان رشيد خدام 
72 محمد ياسين موسی صبر 
3 محمود سعید رشید عسکر 
4 مرتضی احمد حمود کامل 
9 معتصم خالد هادي نجم 
0 منتظر بلاسم نايف محمود 
2 نور الدين مزهر جاسم مز هر 
3 هشام حسین عبدالواحد حسن 
5 وید ارکان محسن جرمط 
6 ولید خالد ابراهیم احمد 
7 ياسر خالد محمود جلاب 


الرسالة المحمدية الابتدانية ن 
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49 
50 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة 
رقم التلميذ EET‏ 
0 یعقوب عبدالباسط زهر محمود 
5 یوسف نجم عبدالله حسین 


7 
6 0 
45% 0% 


الرسالة المحمدية الابتدانية قن 


SET 


24% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 


بعقوبة المرکز 


للغة الانكليزية 


34 

۱۱/۱/۱۱۷۷ 
0 22 20 

0% 38% 17% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
5 ام المدرسة مدرسة البشائر الابتدائية بعقوبة المركز 
تس ETE FEY‏ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الریاضیات العلوم  1١١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212220055004 أصالة وميض بوري قادر 52 56 0 0 
2 212220055005 أنسام طه حسين عبود 81 63 64 69 ناجح | 335 | 67 
3 | 212220055007 أية نصر احمد حسن 66 57 50 0 0 
4 212220055008 أية نصيف جاسم حمادي 83 66 50 ناجح | 300 | 60 
5 | 212220055011 بدور علي كاظم محمد 64 50 52 0 0 
6 212220055013 بنین حاتم خلیل کامل 97 64 61 64 ناجح | 336 67.2 
7 212220055015 بنین فراس حکیم داود 64 59 50 0 0 
8 212220055017۱ تبارك رعد اياد عاید 78 76 52 71 0 0 
9 , 212220065020 حوراء محمد قاسم حبيب 84 51 54 0 0 
0 212220055021 خدیجة کهلان خلف محيميد 51 52 0 0 
1 8 روئا عمر حليم داود 70 54 50 69 ناجح | 293 | 58.6 
2 212220055029 روان سعود عبدالله خضیر 78 85 52 84 0 0 
3 212220055030 ریتاج رواد عليوي ناصر 75 77 64 67 ناجح | 345 | 69 
4 212220055031 زهراء ثائر خلف جواد 68 52 76 0 0 
5 2 زهراء رياض فايق أبراهيم 59 50 0 0 
6 ۱212220056034 زهراء قاسم فخري حمید 92 72 50 91 ناجح | 363 , 72.6 
7 212220055035 زينب باسم صالح حبيب 54 51 50 50 0 0 
8 212220055036 زينب علي كاظم محمد 61 54 69 0 0 
9 212220055037 زینب وميض بوري قادر 55 52 58 65 0 0 
0 212220055038 زينة محمد رشيد رحال 67 53 74 ناجح | 309 ۰ 61.8 
1 212220055040 سارة جمال جاسم حمادي 76 50 50 57 0 0 
2 212220055041 سارة عبد عباس احمد 58 50 0 0 
3 | 212220056042 سارة نصر احمد حسن 80 64 50 50 0 0 
4 | 212220055046 سيناء أحمد عبد القادر خلف 57 50 50 59 ناجح | 274 | 54.8 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


موك فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة البشائر الابتدائية بعقوبة المرکز 

رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات النتيجه | المجموع المعدل 
7 سیناء محي عبدالله خلیل 66 60 52 59 2 | 60.4 
0 لجان رعد عباس احمد 58 ت۲ اد 52 59 0 0 
3 مریم بلاسم جبار حمودي 75 57 56 50 6 | 59.2 
5 مریم شنیار دحام مذري 67 55 52 281 56.2 
2 میسره قيس يونس علوان 74 50 0 0 
7 نعيمة ماضي رحیم صالح 78 0 0 
8 نور احمد راشد حمودي 81 9 57.8 
9 نور مجول مصطفی داود 63 2 ۰ 62.4 
0 نوره سلام صکر فاضل 86 7 73.4 
3 ودیان مهدي صالح مجید 83 4 ۰ 64.8 
7 يقين صبحي حميد موسى 62 3 54.6 

496 


/////۸۸۵ی۵٣.لملهم۵م۵۸ٗ‪‎ ٗ۰/ 
0 6 8 13 3 0 
09۸ 60% 43% 28% 67% 0/6 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
6 اسم المدرسة مدرسة الابتکار الابتدانية للبنات بعقوبة المرکز 

TET 7‏ اسم التلميد الاسلامیة 70 0 1 27 العلوم ۳٠‏ /////////////////////۱ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 | 212220056007 اسيل سعد جمعه علوان 98 77 50 66 0 0 

2 212220056010 ايناس هاشم نايف محمود 79 79 53 75 ناجح 372 74.4 
3 212220056013 ايه نهاد محمد خضر 85 51 62 72 ناجح | 339 67.8 
4 212220056016 جمانة علاء راجي مزعل 100 77 54 84 ناجح | 411 82.2 
5 "212220056022 رحيل خریسان محمد صالح 89 64 74 50 ناجح ‏ 349 | 69.8 
6 212220056026 رقية عادل جاسم محمد 78 55 54 58 ناجح | 337 67.4 
7 212220056029 رهف احمد محمود ابراهیم 80 55 70 ناجح | 309 | 61.8 
8 ۱ 212220056030 رهف ایهاب محمد حبش 76 68 56 0 0 

9 212220056031 رهف عدي جاسم محمد 88 67 64 50 ناجح ‏ 323 ۱ 64.6 
0 212220056032 ريام صلاح حسن لفته 84 50 0 0 

1 212220056033 ریتاج باسم محمد حسن 83 68 50 50 ناجح | 305 61 
2 | 212220056035 ريماس احمد هشام علي 64 62 50 ناجح | 297 ۱ 59.4 
3 | 212220056038 زهراء كمال سرهيد محمود 60 55 57 62 ناجح | 300 60 
4 212220056039 زهراء مازن وهاب كاظم 56 54 0 0 

5 212220056044 سباً مشتاق رشید مجید 68 50 50 50 ناجح | 289 57.8 
6 212220056045 سجا عبدالله فاضل احمد 57 57 50 ناجح | 270 | 54 
7 212220056048 شروق ثامر صلال صعب 72 56 71 ناجح | 314 | 62.8 
8 212220056049 شروق زیاد محمد خضر 85 64 62 71 ناجح | 354 70.8 
9 212220056051 شهد ابراهیم عواد جمیل 85 81 84 92 ناجح | 408 81.6 
0 212220056055 شيماء مبارك نصيف جاسم 67 64 64 ناجح | 331 ۱ 66.2 
1 212220056056 صابرين خالد ولید كامل 90 50 66 53 ناجح 310 | 62 
2 212220056061 فاتن صكر فاضل حسين 100 66 50 84 ناجح | 378 | 75.6 
3 242220056604 فرح اركان هاشم مهدي 80 طف کا 57 50 73 ناجح | 317 63.4 
4 212220056066 لقاء عبدالرحمن يحيى وهاب 90 50 53 64 ناجح | 317 63.4 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة الابتكار الابتدائية للبنات 


رقم التلميذ 
71 20 
212220056073 
212220056074 
212220056076 
2122200507 
212220056078 
212220009 
21222005082 
212220007 


اسم التلميذ 

مریم احمد سعد درب 
مناسك لطیف صالح جاسم 
نبأ مازن وهاب کاظم 

ندی خالد مصحب جیاد 

نور آیاد عدنان عطیه 

نور صباح کاظم داود 

نور عبدالله احمد رشید 


هالة مهران رحیم مزعل 
ولاء لؤي صکر فاضل 


الاسلامیة 


84 
65 
63 
87 
82 
89 
69 
73 
85 


للغة الانكليزية 


6 
14% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


الدور الثاني 
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7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


66.67% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :7-2 
7 ام المدرسة مدرسة القاهرة الابتدائية بعقوبة المركز 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم 1+ االنتيجه | المجموع | المعدل 
1 1 ابراهیم صدام ستار حسون 50 51 0 0 
2 212210057008 امین حسين محمود احمد 57 50 0 0 
3 212210057009 انس سامر هادي فاضل 73 55 68 80 ناجح ۱ 349 | 69.8 
4 212210057011۱ اوس علي كاظم عبد 58 51 50 50 ناجح | 299 | 59.8 
5 | 212210057020 حسین رعد يوسف عبد الحسن 83 76 72 63 ناجح | 379 | 75.8 
6 212210057021 حسين علي فاضل ياسين 56 56 52 75 ناجح | 346 ۱ 69.2 
7 212210057025 سجاد عدي ابراهیم خلیل 79 50 0 0 
8 212210057028 عبد الرحمن سعد محمود فرج 75 50 55 ناجح | 280 | 56 
9 200570311 عبدالله معن محمد عباس 58 52 50 0 0 
0 212210057032 عثمان صباح حسن تایه 71 50 53 50 ناجح | 314 | 62.8 
1 علاء خالد عبد الرحمن خلف 75 76 0 0 
2 212210057038 علي قيس زهیر هادي 80 55 50 ناجح 1 62.2 
3 212210057042 فهد محمد ياس محمد 71 51 61 0 0 
4 212210057043 کرار لؤي ابراهیم خلیل 87 50 57 50 ناجح 1 62.2 
5 212210057044 محمد ابوبکر عبد محمود 90 63 68 73 ناجح | 374 74.8 
6 212210057045 محمد خالد ياس محمد 70 53 60 50 0 0 
7 212210057047 محمد سلمان شهاب احمد 89 50 58 ناجح | 378 76.6 
8 212210057052 محمد قيس محمد علوان 78 53 0 0 
9 212210057066 موسی عادل حاتم علي 64 85 0 0 
0 212210057067 هاشم علي حسین جمعه 59 50 0 0 
1 212210057069 یاسر خالد عثمان جاسم 73 67 50 50 ناجح | 290 | 58 
2 212210057070 ياسين ابراهیم خلیل ابراهیم 70 68 50 50 0 0 
3 212210057072 یحیی حقي اسماعیل حسین 81 50 0 0 
4 212210057073 یوسف اياد عبد الرحمن خلف 73 62 ناجح | 2809 57.8 
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دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
TT 7‏ 2021-2 الدور الثاني :20207 


اسم المدرسة مدرسة القاهرة الابتدائیة بعقوبة المرکز 
ETT ETE‏ چس الاسلامية اللغة العربیة | اللغة الاتكيزية TT‏ الریاضیات العلوم //////////////۲ النتيجه | المجموع | المعدل 
5 212210057075 یوسف باسم ناصر یوسف 80 66 50 50 ناجح 310 62 
6 212210057076 یوسف عمار حامد عباس 95 73 50 66 ناجح 346 69.2 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 


TIEN 
0 5 6 7 0 0 
0% 64% 63% 53% 100% 0% 
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زارة التربية 
وزارة لتربی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


المديرية العامة لتربية دیالی ۱ 
ی 2021-2 الدور الثاني :7-2 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 


8 اسم المدرسة مدرسة الحستاء الابتدائية للبنات 


م رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
1 | 212220058010 تبارك خزعل محمد هزاع 92 50 
2 212220058015۱ حنان احمد سعید عبد 100 ۱ 
3 | 212220058021 ديمة هشام وسمي حمدي 85 

4 212220058022 روی بهاء حسین ساجت 98 

5 212220058023 رانية حمید عبود رشید 73 

6 212220058026 زبيدة علي جاسم علوان 100 

7 212220058028 زهراء محمد جاسم محمد 92 
8 212220058035 سباً عبد الرزاق حسون نجم 63 
9 "212220058036 سباً محمد عبد الله محمد 65 

0 212220058039 شهد شهاب احمد مغيتر 77 

1 212220058043 عائشة فلاح حسن علي 73 

2 | 212220058053 مریم زهیر مهدي محسن 50 

3 212220058054 مریم عمار عباس عیدان 100 

4 212220058055 ملاك سرمد رشید حمید 73 

5 212220058057 ميمونة زمن علي کامل 76 

6 212220058063 هبة زياد جاسم حمود 79 

7 212220058064 هبة منذر جویر حمید 96 

8 212220058068 يقين محمد خزعل اسماعیل 68 


الریاضیات /////////۷////////// 
0 0 2 2 2 0 
0/6 100% 50% 82% 60% 0۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فصن الذؤابة ا لكا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


100 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الا 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
9 اسم المدرسة مدرسة الافاق الابتدائية للبنات بعقوبة المرکز 

تس TE FE‏ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم 1/١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 ۰ 212220059002 اتمار محمد حسن علي 68 50 87 0 0 
2 212220059005 ازهار عيدان عباس فليح 50 51 ناجح | 256 51.2 
3 212220059006۱ اسيل راند رحیم خلف 58 64 72 86 ناجح | 346 69.2 
4 212220059007 اماني ماهر سعدون جمعة 68 56 60 100 ناجح | 362 72.4 
5 212220059010 اية احمد حسين مهدي 79 61 50 50 0 0 
6 212220059016 تبارك ولید حامد فاضل 69 52 56 50 ناجح | 284 56.8 
7 212220059028 رتاج عامر محمد حسن 76 65 62 79 0 0 
8 ,۱212220059031 رغد حسن هادي حسين 74 59 56 ناجح ‏ 293 58.6 
١ 9‏ 212220059037 رهف عبدالله رشید اسماعيل 81 60 50 87 ناجح | 328 65.6 
0 212220059039 رهف قاسم ناصر یوسف 50 53 56 ناجح | 268 53.6 
1 212220059050 زهراء عدي ابراهیم خلیل 79 56 77 ناجح | 316 63.2 
2 | 212220059057 شهد فرات هادي منصور 93 54 50 69 ناجح | 334 66.8 
3 212220059060 طيبة عبد محمد عبود 81 58 55 ناجح | 294 58.8 
4 212220059062 عائشة صدام شاکر حسن 63 54 50 0 0 
15 212220059064 عائشة علي تامر کامل 66 50 57 0 0 
6 212220059067 غدير اركان صبحي هادي 100 80 56 77 ناجح | 397 79.4 
7 212220059068 غزل سامر جاسم محمد 82 52 50 ناجح | 295 | 59 
8 212220059071 فاطمة احمد عبدالسلام شنیار 80 64 70 52 ناجح | 336 67.2 
9 212220059078 قطر الندی ابراهیم احمد لطیف 79 50 54 53 ناجح | 286 57.2 
0 212220059081 قمر قيس حسين علي 71 69 70 0 0 
1 | 212220059095 نبأ عمار ناظم ناصر 73 69 50 52 ناجح | 304 60.8 
2 | 212220059099 هاجر مصطفى احمد حسن 62 50 50 0 0 


101 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 2 
مرکز قحص الذراسة الابتدائية 2021-22 ور الثاني :2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الافاق الابتدائية للبنات بعقوبة المرکز 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية 20١١7‏ الریاضیات العلوم (IIIIII‏ 
0 0 0 6 1 0 ۱ 
100% 100% 100% 54% 89% 0% 
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5 


5 ج N‏ ان رھ اص O‏ ایب اون اه 


0۳060 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210060002 
212210060005 
212210060006 
212210060008 
212210060014 
21221006023 
21221005 
212210060033 
21221006 
21221009 
01 ز 22 
212210042 
21221005 
2122100606 
212210060063 
212210060068 
212210060072 
212210065 
212210060076 


اسم المدرسة مدرسة مصعب بن عمير الأبتدائية 


اسم التلميذ 
احمد غازي مهدي صالح 
احمد فرحان حمزة عبد 
اسامة مهدي مزهر رحیم 
الحسن محمد عبدالجلیل خليل 
حسین محمد ویس حسوني 
سیف احمد جمیل علو 
سیف عمر شهاب احمد 
عبدالرقیب حسین عبدالدايم مهدي 
عبداللة احمد ابراهیم خلیل 
عبداللة یاسر جبار محمد 
عبيدة ارکان علي حسين 
عتمان احمد خالد داود 
محمد زيول كريم ا 
محمد رعد كاظم حسن 
معتطنی تان كيل برا 
معتز محمد حسين حمد 
يوسف احمد اسماعيل جواد 
يوسف كريم جاسم محمد 
يوسف نزار ياسين لازم 


الاسلامية 


67 
58 
64 
83 
54 
70 
85 
69 
78 
80 
91 
80 
72 
61 
65 
71 
92 
64 
83 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


103 - 4 


الدور الثاني 


7-2: 


78.95% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة مصعب بن عمير الأبتدائية بعقوبة المركز 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱/۱۸ 
0 0 0 2 4 0 
0% 100% 100% 67% 67% 0۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


0061 
رقم التلميذ 
212210061004 
212210061005 
21221006112 
212210061014 
212210066 
212210061018 
212210061 
212210061024 
25 210200 
۱0 212210061030 
11 202 
2 212210061041 
3 212210061042 
4 212210061043 
15 212210061046 
6 212210061047 
7 212210061048 
8 212210061049 
9 2122100610560 
0 212210061055 
1 210061069 
22 212210061062 
3 212210061063 
4 212210061064 


5 جح N‏ این Bb‏ و NO‏ یہ اه 


اسم المدرسة مدرسة المعلم الابتدائية 


اسم التلميذ 
احمد ارشد يوسف حماده 
احمد سعدي جاسم ياسين 
احمد محمد حاتم مغير 
احمد ناجي ديوان ناجي 
اسامه طالب عبد احمد 
امير محمد احمد محمد 
انور بهجت عادل محمد 
ايمن باسم محمد يوسف 
يمن عماد حميد ابراهيم 
جلال حيدر نعمان محمد 
حسن محمد ضامن اسماعيل 
حسين محمد فرحان فليح 
حسين نجم عبد نعمه 
حسين نصير محمود خلف 
خطاب ضياء هلال مهدي 
خطاب عمر عدنان عبد الله 
داود سلمان ناصر محمد 
رسول زمن صالح علي 
رضا رواد محمد فرحان 
سليمان شهاب احمد جميل 
صفاء ثائر يوسف عيسى 
عباس محمد عدنان احمد 
عبد الاله ايوب هاشم صالح 
عبد الحي رباح عبود علوان 


الاسلامية 


68 
62 
62 
61 
50 
64 
55 
51 
82 
81 
66 
78 
73 


61 
56 


64 
63 
58 
82 
68 
76 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 اللغة الانكليزية SET‏ 

76 50 

72 

79 51 

62 

74 

72 

50 

50 51 

83 50 

55 50 79 

50 
60 58 
71 75 
71 50 
50 

59 

54 63 

51 58 

54 72 
50 

50 94 

50 50 

58 51 

54 
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بعقوبة المرکز 
0 


88 


50 
58 


50 


7-2: 


7۱/۱۱/۱۷ 


النتیجه 


3 


ناجح 


ناجح 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة المعلم الابتدائية بعقوبة المرکز 

رقم التلمية اسم التلمية الاسلامیة للغه العريية ۲ اللغة الاتکليزية | الریاضیات العلوم  ٢/11/1۸‏ النتیجه | المجموع| المعدل 
6 عبد الرحمن حسین فالح حسن 95 70 63 68 ناجح ‏ 346 69.2 
7 عبد الرحمن محمد حامد جمیل 67 60 63 0 0 
1 عب القادر محمد عبد القادر طليحي 68 50 0 0 
72 عبد الله ارشد يوسف حماده 67 62 0 0 
3 عب الله انور طالب محمد 97 50 64 58 0 0 
4 عبد الله حسن محسن خليل 71 50 60 0 0 
5 عب الله خليل ابراهيم حسن 64 55 ناجح | 290 | 58 
8 عبد الله فلاح نکه محجوب 77 63 50 ناجح ۰ 308 | 61.6 
1 عبد الله ماجد حميد احمد 52 50 0 0 
3 عثمان اسعد نجم عبد الله 71 64 53 50 ناجح ۰ 308 | 61.6 
4 عدنان قاسم عادي حسين 74 50 0 0 
8 علي عیسی محمد منهل 73 50 50 0 0 
9 علي محمد عدنان احمد 64 58 50 0 0 
2 عمر میسر عبد موسی 87 62 55 78 ناجح ‏ 354 | 70.8 
5 فارس عباس ستار عبد الله 76 72 59 64 ناجح ۱ 367 ۱ 73.4 
7 قصي رياض نجم عبود 71 55 50 0 0 
1 محمد شاکر محمود طه 71 51 61 ناجح ۰ 308 ۱ 61.6 
4 محمد محمود عبد حکیم 100 85 94 93 ناجح ۰ 466 | 93.2 
5 محمد احمد خضیر عباس 90 60 54 56 ناجح ۰ 334 | 66.8 
7 محمد علي ابراهیم صالح 83 50 80 0 0 
0 محمد مثنی ناجي عبد الوهاب 100 60 50 75 ناجح | 357 | 71.4 
4 مروان ادریس فيصل محمد 80 50 ناجح | 291 | 58.2 
6 مصطفى ثامر حاتم محمد 85 65 57 53 ناجح | 310 | 62 
0 مصطفى ياسين خضير عباس 75 50 52 ناجح ۱ 314 | 62.8 
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زارة التريية 
وزارة لتربی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی 


95 الدور الثاذ 4 
مركز فخصن الذزاسة الانتدانية 2021-22 ور الثاني :2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة المعلم الابتدائية بعقوبة المركز 

تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة الانكليزية ۱ 11010101010111 
9 212210061121 معتز راند حاتم توفيق 73 62 

0 212240114 مهدي سمير مهدي صالح 85 

1 212210061126 مهند سيف اسماعیل خليل 75 

2 212210061129 نور الدين هادي رشيد نصيف 50 

3 212210061130 وسام صدام کاظم محمد 69 

4 212210061132 ياسر محمد قاسم ياسين 100 

55 212210061133 یاسر عامر ضايف احمد 62 

6 212210061138 يوسف محمد عبد القادر طليحي 66 

7 212210061140 یوسف مؤید جاسم محمد 50 


52.63% 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 9 4 18 6 2 
09۸ 74% 80% 45% 7% 33% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0۳062 
رقم التلمیذ 
71 21222 
02 2222 
212220062004 
212220062008 
212220062009 
0 21222 
212220062014 
21222005 
2122200616 
10 212220062017 
11 212220062018 
12 212220062020 
13 212220062021 
14 212220062022 
5 212220062026 
16 212220062030 
17 212220062033 
18 212220062035 
19 212220062038 
20 212220062053 
1 212220062056 
2 212220062057 
3 “212220062061 
4 212220062066 


,¢ جح N‏ این ھ ای NO‏ یہ اه 


اسم المدرسة مدرسة المعلمة الابتدائية للبنات 


اسم التلميذ 
آية احمد طالب عباس 
آية سؤدد سرمد صالح 
استبرق صدام خضیر عباس 
ایمان ليث سعدي صالح 
ايناس احمد محمد عباس 
تاره قيس عدنان سلطان 
تبارك هيثم رشيد مجيد 
تغريد محمود حميد محمود 
تماره سعد سلمان داود 
جمانه ضياء ابراهيم منشد 
جنات ساعد سلمان موسى 
حنين علي اسماعيل خلف 
حوراء عبدالخالق محمد يوسف 
دالي محمد نصيف صالح 
دموع عباس محمد جاسم 
دينا خالد قدوري موسى 
رانيا مهند ضاري سليمان 
رحمة احمد سلمان حسون 
رسل سعد عواد جميل 
زهراء علاء جواد كاظم 
ساره صباح اسعد سبع 
ساره محمد عبد عليوي 
سما حسن علي حسين 
ضحی رعد علي بكي 


الاسلامية 


59 
66 
86 
67 
72 
83 
92 
83 
89 
95 
89 
96 
85 
97 
88 
73 
75 
89 
78 
70 
82 
91 
81 
83 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


۶ 01 


55 
50 
62 
64 


80 
57 
63 
65 
88 
50 
92 
64 
69 
67 
68 


81 
50 
70 
50 
63 
63 
61 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 
60 
58 
68 
50 
50 
56 
55 
60 
70 
94 
54 
82 


50 


51 


54 
51 
50 
52 
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22771 


50 
50 
50 
59 


52 


51 
50 


بعقوبة المركز 
اوم 


67 
58 
55 
52 
58 
82 
50 
78 


76 
50 


50 


50 


7-2: 


7/۱۱/۱۷۷۷ 


النتیجه 


ناجح 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة المعلمة الابتدائية للبنات 


رقم التلميذ 
7 20 
212220062068 
212220062073 
21222006274 
2122200276 
77 210222 
و9 20222 
1 2022 
21222006 
212220062088 
212220092 
2122204 
212220062095 
2122200620909 
212220002 
212220062104 
2122200007 
2122200112 
212220062114 


ET 
ضحی محمد رحيم صالح‎ 
طیوف حامد عباس خمیس‎ 
عائشه الیاس منصور ردام‎ 
غدیر صدام حسین سهیل‎ 
فاطمه عدي کمر محمد‎ 
فاطمه ولید عدنان سرحان‎ 
فرح فهمي فلج رادي‎ 
قمر علاء عبدالقادر حسين‎ 
ماريا عمر رشيد مجيد‎ 
مرام ضياء جواد سبع‎ 
مروه هيثم حسين غضبان‎ 
مسره حسين جاسم محمد‎ 
ملاك سلام عبد ميران‎ 
نور خضیر اسماعیل فخري‎ 
نوره سعد سلمان داود‎ 


الاسلامية 


80 
76 
71 
68 
66 
81 
94 
77 
91 
83 
98 
72 
80 
100 
85 
92 
72 
85 
85 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العربية 


79 
50 
72 
65 
59 
60 
57 
67 
68 
50 
87 
57 
65 
90 
67 
67 
62 
66 
71 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


50 


109 - 4 


7-2: 


النتيجه | المجموع| المعدل 
7 71.4 
0 0 
6 63.2 
0 0 
0 0 
0 0 
9 67.8 
0 0 
324 62-9 
0 0 
4 78.8 
0 0 
305 61 
34 78.8 
335 67 
0 0 
0 0 
325 65 
0 0 
58.14% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة سای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة المعلمة الابتدائية للبنات بعقوبة المركز 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱/۱۸ 
0 1 7 16 8 0 
0% 50% 46% 52% 60% 0۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 
3 اسم المدرسة.. مدرسة الخابورالابتدائية المختلملة 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


E‏ رقم التلميذ اسم التلميد الاسلامية 
1 212210063002 ابراهيم فاضل نصیف جاسم 76 
2 "212210063003 احمد خالد احمد سعيد 92 
3 212210063006 امجد حاتم كريم جميل 57 
4 | 212210063007 انمار حسين حبيب حميد 53 
5 212210063008 انمار خالد حامد جاسم 57 
6 212210063010 ايمن ایاد عبد حسن 50 
7 ا حاتم مصطفى هذال خميس 65 
8 ۱212210063017۱ حسين شامل احمد محيسن 74 
9 | 212210063021 خلیل ابراهیم عويد جاسم 65 

0 212210063022 رافي حسین کامل عبدالله 76 
71 آعادل صادق منصور يحيى 90 

2 212210063031 عبد القهار صلاح محمد سرحان 76 

3 212210063032 عبد الله احمد صالح ضاحي 70 

4 212210063034 عبد الله ماضي سالم جواد 64 

5 212210063035 عبد الله مقداد نجم عبد الله 95 

6 212210063037 عبد المجيد سهران عبد احمد 7 

7 212210063040 علي حسين هادي محمد 81 

8 212210063041 علي خالد حسن عبد الله 78 

9 212210063042 علي طه سدره عزیز 77 

0 212210063043 علي وسام محمد احمد 70 
1 212210063044 علي خالد عبد الجبار محمد 63 

2 212210063045 عمار غزوان عدنان عبد الرحمن 87 

3 212210063048 فراس عادل مهدي محمد 90 

4 | 212210063049 فهد احمد كريم جميل 64 


111- 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الخابورالابتدائية المختلطة بعقوبة المركز 

رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم ۷۷ النتيجه المجموع ' المعدل 
5 محمد صفاء عثمان خالد 78 60 50 53 ناجح 1 58.2 
63 مصطفى احمد جاسم نصيف 65 50 0 0 
5 مصطفی رائد ثابت كاظم 55 50 0 0 
7 مصطفی سرمد ناصر عبد الحمید 70 50 57 66 ناجح | 309 61.8 
8 مصطفى عبد المنعم ظاهر نصيف 75 60 50 57 0 0 
77 يونس عمار كاظم خلف 60 52 55 0 0 
8 ارجوان عماد حسين خميس 70 52 51 62 0 0 
71 ايه علي مجيد قمبر 83 59 50 75 ناجح 1 64.2 
942 رحما ابراهیم رشيد امین 89 60 50 80 ناجح | 336 | 67.2 
22229 زھراء علي ابراهیم عطیه 55 50 50 50 0 0 
0 زھراء علي حمود صبار 77 73 63 96 ناجج | 377 | 75.4 
1 زھراء واثق منصور يحيى 63 54 64 57 ناجح ‏ 298 | 59.6 
2 زینب احمد غازي محمد 85 52 82 60 0 0 
3 زينب علي منصور یحیی 100 74 76 72 ناجح 2 74.4 
4 زینب لطیف بدر عبد 85 72 70 71 ناجح | 364 72.8 
0 سجی علي هادي علوش 82 82 63 0 0 
03 شروق خالد حامد جاسم 92 76 77 73 ناجح | 384 | 76.8 
5 صبا سهران عبد احمد 95 50 76 50 ناجح | 323 64.6 
6 صبا مصطفی محمود مصطفى 73 50 71 68 ناجح 2 62.4 
7 طبه حسين علي حسين 89 53 86 59 0 0 
8 عائشه جاسم محمد شندال 76 51 62 50 ناجح | 289 | 57.8 
9 عذراء عمر محمد صاحب 100 52 80 93 ناجح | 375 | 75 
71 فاتن علي عبید سلامه 100 51 66 82 ناججح | 356 | 71.2 
3 فاطمه مطشر بدر عبد 75 50 72 69 ناجح | 316 | 63.2 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
انم المدرسة.. مدرسة الخايورالابتدائية المختلطلة 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


E‏ رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
9 212220063124 فاطمه مهند مهدي سلمان 85 
0 212220063126 فرح سامي جاسم محمد 77 
1 212220063128 فرقان علاء غفوري مهدي 76 
2 212220063129 فوزیه عبد الرحمن ولي کاظم 77 
3 212220063133 مریم محمود جلوب علي 57 
4 212220063135 ملاك سلام حمید محمد 100 
5 212220063143 هیام محمد مطشر نجم 51 


////////////////۷/۷۸/ 
0 0 22 18 7 0 
09۸ 100% 48% 28% 42% 09۸ 
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68 جہ N‏ ان ھ ای او ای اون اه 


0064 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
ركز فحصن اط ا 


رقم التلميذ 
212210064002 
5 21222 
21221006412 
2122 
212210064016 
21221009 
221 
2 202 
3 2122 
5 21220 
2122271 
222 
5 21220 
2128 
0 212 
3 2122 
21224 
2125 
2122100642 
221 
21221006403 
21221006404 
21221006405 
212210064066 


اسم التلميذ 
احمد بهاء فائق اسماعیل 
احمد عباس سلطان حسین 
احمد ماجد مال الله شهاب 
اسهیل مازن نجم عبد الحسن 
امجد جهاد عبد الله فر هود 
انس خضیر عبد الحسن حسن 
انس ضیاء عزیز ورور 
انمار علي رحمان متعب 
ايمن ابراهیم عبد الرحمن حسین 
ایهاب قصي ابراهیم حاتم 
حسین عدي وهیب صالح 
حکمان فرقد حکمان متعب 
حیدر محمد عماد علي 
رامي نصیر رحیم ابراهیم 
زیدان معن زیدان خلف 
سيف شاکر محمود احمد 
سیف علي عباس سلمان 
سیف معتز جاسم ضاري 
عبد الرحمن فانز ابراهیم حسين 
عبد القادر جعفر سعد کاظم 
عبد اللطیف كمال عبد اللطیف مسعود 
عبد الله مشتاق طالب حسین 
عبد الملك وسام جبار سردي 
عبد الملك عماد خضير عباس 


الاسلامية 


56 
50 
55 
76 
64 
67 


78 
75 
78 
71 


50 
53 
74 
65 
74 
60 
50 
76 
87 
86 
62 
71 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 1 اللغة الانكليزية 2277 
50 50 

50 
50 
57 50 50 
65 69 50 
50 
50 
51 
60 62 58 
59 59 
50 50 
50 50 
55 53 50 
50 
50 50 
50 
50 
50 
50 76 
50 
50 52 
50 50 50 


114 - 4 


بعقوبة المرکز 
اوم 


51 
50 


50 
54 
50 
50 


60 
71 
72 
55 
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7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


7ح 


المجموع 


المعدل 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز فحص الدراسة الابتدانية 


رقم التلمیذ 
212210064067 
212210064068 
212210064069 
۵ 2122 
212210064072 
212210064076 
212210064077 
21221006400 
22271 
3 2122 
21224 
7 2022 
8 212 
21220 
21271 
212210064092 
2122271 
212210064103 
212210064105 
212210064106 
212210064108 
212209 
21220 
212210064113 


اسم التلميذ 
عبد المهيمن سعد قاسم محمد 
عبد الودود عادل طه مانع 
علاء عبد الجبار احمد حسين 
علاء منعم حبیب لفته 

علي حسین على مهيدي 

علي سعد علي بجدعان 

علي عمر جرجيس خورشيد 
عمار مظهر مغير عبد الله 
عمار نصير ضاحي عباس 
عهد ميثاق طالب علوش 
عيسى حامد خليل ابراهيم 
فيصل غسان حاتم محمود 
قسور اياد محمود عطوان 
كاظم ضياء كاظم داود 

ليث عبد الحليم ابراهيم عبد الكريم 
مروان احمد علي حسن 
مصطفى صباح احمد درويش 
مصطفى صلاح عبد الله فرهود 
مصطفى عباس فاضل صحو 
مصطفى عمران عبد الله جاسم 
مصطفى مثنى حميد تايه 


مهيمن اركان احمد محمد 


3 


الاسلامية 


89 
73 
82 
65 
65 
69 
71 
73 
70 
82 
79 
69 
66 
68 
60 
50 
70 
70 
50 
50 
58 


50 
56 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
0 | اللغة الانكليزية SET‏ 
72 56 

53 
50 55 
50 50 
53 
59 
50 54 
62 50 
50 
50 59 
53 
51 
58 50 
62 
58 
50 50 
87 60 
61 59 
50 72 
50 83 
50 50 
50 
50 
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بعقوبة المرکز 
رم 
61 


50 
58 


50 


53 
55 
51 
50 
52 
54 
59 


50 
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7۱/۱۱/۱۷ 


النتیجه 


ناجح 


ناجح 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 


رقم التلمید 
212210064114 
212210065 
212210064117 
21221009 
21221006422 
212210064128 


اسم التلميذ 


موسی علي موسی عبد الله 
نذير عبد القادر عبد طعمة 
نور الله عیسی خلیل ابراهیم 
ياسين ستار عبد الواحد ترکان 


يونس قحطان کنعان محمود 


اللغة العربية 
10 
66% 


71-7 


78 
67 
60 
64 
58 
53 


22 
اللغة الانكليزية 
13 
38% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 


للغة الانكليزية 
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الدور الثاني 


بعقوبة المركز 


32 

////ااا۷۷۱۷۱۷////// 
0 

09۸ 
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40.74% 


,¢ جح N‏ این ھ ای NO‏ اون اه 


00065 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212220065009 
0 21222 
6 21222 
21222006027 
212221 
4 21222 
6 21222 
212220065037 
2122200608 
212220065044 
9 21222 
3 21222 
5 21222 
212220065057 
21222006504 
2122200605 
212220065066 
2122200602 
212220005 
2122200600 
212220001 
212220065082 
212220009 
212220000 


اسم التلميذ 
امنة جبار عباس نجم 
امنة قصي اسماعيل خليل 
دالي کاظم محمود قهرمان 
دالیا قائد داود حسن 
دنيا ايوب حسون ناصر 
رفل عباس طه ابراهیم 
رقیة ایاد موسی یعقوب 
رقية خالد شهاب احمد 
رقية عبد الکریم محمد یاس 
زمن یاسر حلمي احمد 
زهراء معتز جاسم ضاري 
سارة سعد عواد جاسم 
سجى ثائر کامل خلف 
سجی شاکر محمود عطوان 
سما محمد حامد جاسم 
سمية سعد علي جدعان 
سوزان ناصر ضاري غبين 
طيبة عليوي حسون صالح 
عائشة صدام ثعبان سلمان 
غفران اسماعيل عطوان مصلح 
فاطمة ضياء مخلف صالح 
فاطمة صفاء ناوي رحيم 
مديحة ستار عبد الواحد تركان 


مروة عمر حسن علي 


اسم المدرسة مدرسة درة الاسلام الابتدائية للبنات 


الاسلامية 


81 
68 
73 
93 
63 
72 
95 
91 
50 
86 
71 
66 
55 
56 
76 
84 
84 
79 
78 
82 
90 
76 
83 
87 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


۶ +0 


50 
50 


63 
67 
62 
63 
77 
52 
50 
69 
64 
58 
74 
59 
60 
50 
63 
60 


66 
50 
84 
70 


الدور الثاني 
اللغة الانكليزية الریاضیات 
50 
50 
50 
50 
50 
70 
64 
50 56 
50 
56 
68 50 
66 50 
67 51 
64 
70 
50 
54 
71 
58 
68 
60 
50 
76 
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بعقوبة المرکز 
کک 
52 


64 
79 
50 
50 
69 
74 


59 


66 
64 
67 
70 
73 
66 
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1000] 


النتيجه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة درة الاسلام 


رقم التلميذ 
1 2" 
212204 
6 210222 
2122209 
1 2022 
21222005 
73 21022 
212220065114 
21222005 
212220065118 
2122200 


اسم التلميذ 
مریم رشید سلمان مظلوم 
ملاك جمال هادي محسن 
ملاك موحان مراد محمود 
ميادة علي قاسم کاظم 
میسون قصي اسماعیل خلیل 
نماء ماجد عناد سبع 
هجران فرقد علاوي حبش 
هدية سلمان حبير حسن 
وجدان فرقد علاوي حبش 
يقين علي خلف حسون 
يقين هشام ناظم دحام 


الابتداقية للبنات 


الاسلامية 


100 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
2021-2 الدور الثاني :200 


6۱۷ 6۵۱۷ OOOO O O 


48.57% 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 4 11 
09۸ 64% 52% 
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0866 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
71 ز 20 
212210066002 
212210066004 
21221006007 
21221000 
2122100611 
2122100616 
21221007 
212210066018 
21221009 
21221000 
1 22 
3 2020 
2122100624 
21221005 
212210066 
2122100628 
21221000 
21221001 
2122100634 
21221005 
2122200606 
212220066038 
2122200600 


اسم المدرسة مدرسة الثقفي الابتدائية المختلطة 


E 
آنس عباس رشيد سعد‎ 
احمد سلام فالح مولود‎ 
امجد منصور علو عواد‎ 
جوهر مقداد کامل ذرب‎ 
حسین محمد جسام محمد‎ 
خليفة وحيد خليفة آحمد‎ 
صابرین عامر جیاد شلال‎ 
ضحی صالح خليفة حمید‎ 
عبدالجبار شلال حبیب شلال‎ 
عبدالرحمن یوسف عبدالرحمن حسین‎ 
عبدالعزیز عصام سعید عزیز‎ 
عبدالله ثائر کامل خلف‎ 
علي ستار سالم زیدان‎ 
عمر عیسی جمیل أحمد‎ 
عمر هارون رشید متعب‎ 
فرقان فرقان أحمد علي‎ 
محمد رضا علي سلمان‎ 
مرتضی هادي صالح حمود‎ 
مصطفی علي لطیف حسین‎ 
مهند یاسین جاسم کریم‎ 
یوسف شلال حبیب شلال‎ 
براءة کامل علي محمود‎ 
رقیه عمار عدنان عبدالله‎ 


الاسلامية 


80 
70 
69 
90 
82 
77 
74 
70 
89 
70 
68 
86 
82 
53 
92 
73 
84 
87 
67 
69 
57 
58 
59 
50 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
0ؤ ٔ9 اللغة الانكليزية 2277 
51 52 

50 50 
50 50 
56 56 
56 50 
66 56 
50 
50 

51 55 
50 
64 54 

50 53 50 
50 60 
50 

51 78 
50 

50 54 

66 62 50 
50 
50 

75 59 
50 

57 93 

57 57 50 
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بعقوبة المرکز 
لسارم 
50 


68 
78 
65 


52 
55 
50 


50 
74 


50 
50 


96 
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LALIT 


النتيجه 


ناجح 
ناجح 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
نیم التدوسة. رة شی الت اف الا 


رقم التلميذ 
1 2022 
2 202 
212220066046 
7 2022 
21222009 
2122200600 
212220001 
2122200603 
2122200604 


اسم التلميذ 
رقیه وسام زهير لطیف 
رهف اسماعیل طعمه جمعه 
طيبه علي ابراهیم محمد 
غزل روكان حسون علوان 


همسه علاء هيثم علي 


0201 


90 
88 
73 
74 
88 
79 
93 
83 
88 


للغة الانكليزية 
1 
90% 


THEN 


64 
64 
78 
64 
67 
50 
50 
80 
58 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
2021-2 


الدو ر الثاني 
بعقوية المرکز 

اللغة الانكليزية الرياضيات العلو م 
50 56 
50 50 
50 53 
68 
50 50 
50 65 

50 50 
58 50 
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7/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


2022/09/0 
۷۷ النتيجه | المجموع | المعدل 
ناجح ۰ 317 63.4 
ناجح ۰ 302 ۱ 60.4 
ناجح ۰ 334 | 66.8 
ناجح | 303 60.6 
ناجح ‏ 323 | 64.6 
ناجح | 286 | 57.2 
0 0 
ناجح | 336 | 67.2 
ناجح | 312 | 62.4 
78.79% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 

مر حصن الکو اة ا ها 
7 اسم المدرسة مدرسة الاوزاعي الابتدانية للبنین 
رقم التلميذ E‏ 


3 


3 ابراهیم قيس احمد محمد 

7 احمد حیدر محمود جدوع 
8 احمد عبد الحمید حسین حسن 
09 احمد علاء عبد الستار جاسم 
0 احمد علي عبد الحلیم عبود 
2 سامة محمد معن محمد 
3 اسماعیل احمد عزيز عباس 
7 انمار احمد خلف حسن 
8 انور طه علي عبد 

0 212210067019 اوس سعد مظلوم حسن 

1 212210067020 ايمن احمد عباس ابراهیم 

2 212210067023 براء احمد حمید محمود 

3 212210067027 حاتم مازن حاتم و هیب 

14 212210067034 حیدر سعد احمد اسماعیل 

5 212210067036 حیدر مقداد سالم خماس 

6 | 212210067037 خالد حاتم جاسم محمد 

7 212210067038 خلدون زياد طارق عبد الرحمن 
8 212210067041 سیف باسم ابراهیم صالح 

9 ۱212210067044 طيف یاسین طه محمد 

0 212210067045 عبد الحمید قحطان سلیمان بزیع 
1 210067046 عبد الخالق صالح محمود عزال 
2 212210067048 عبد الرحمن سرمد جبار تركي 
3 212210067050 عبد الرحمن محمد عبد حسین 
4 212210067051 عبد الرحمن وليد حسب الله حسين 


۴ اه ان Bw‏ او اه الك زمه اى 


الاسلامية 


50 
75 
90 
71 
57 
74 
64 
85 
60 
50 
55 
80 
77 
62 
71 
53 
51 
85 
76 
100 
79 
81 
81 
78 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


بعقوبة المركز 
اللغة الانكليزية 


Oo 
O نے‎ 


O1) ال‎ 
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دن O)‏ 
0 دک 


O ۱0۱۱ |١ 
0 ۱ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الاوزاعي الابتدائية للبنین بعقوبة المرکز 

رقم التلمية اسم التلمية آلاسلامية اللغة العربية | اللغة الانکليزية ‏ الرياضيات العلوم  ١/11)‏ النتيجه | المجموع| المعدل 
3 عبد القدوس مهند عباس حسن 53 53 0 0 
5 عبد الله عمار احمد خليل 64 59 0 0 
7 عبد الله محمد عبد حسین 83 54 50 0 0 
8 عبد الله محمد ناظم محمد 71 50 0 0 
5 علي صباح حسن احمد 50 51 50 50 0 0 
8 علي محمد سلمان حرجان 50 50 50 0 0 
0 علي هيثم عبد الخالق احمد 83 51 50 60 ناجح | 342 | 68.4 
72 غسان مصعب نجم عبد 52 50 0 0 
4 قاسم صبحي محي محمود 74 50 50 50 ناجح ۰ 283 | 56.6 
6 محمد وسام حسين خطاب 61 51 51 50 ناجح 270 54 
9 مرتضی مكي سامي زيدان 83 57 54 ناجح ۰ 317 63.4 
0 مسلم قحطان عدنان كريم 54 68 55 50 ناجح ۰ 277 55.4 
81 مصطفی ارحيم عباس سحاب 51 67 0 0 
3 مصطفی جلوب داود ابراهیم 73 50 53 50 ناجح | 276 55.2 
9 مصطفی ولید ماهر فیاض 85 57 74 ناجح 8 .۰ 67.6 
1 منتظر مصطفی نظر جدعان 50 50 0 0 
2 مهیمن ضیاء مانع منصور 50 52 50 50 0 0 
3 موسی باسم عباس حسن 50 50 0 0 
7 هاني حافظ صالح علوان 79 51 58 ناجح | 306 61.2 
8 همام سلمان ياسين طه 70 93 84 71 ناجح | 383 | 76.6 
0 حیی هيثم احمد حميد 81 87 51 50 ناجح ۰ 343 | 68.6 
1 يوسف احمد حميد محمود 68 50 0 0 
9 یوسف عبد الصمد خلف عطيه 50 50 0 0 
0 يونس خلف محمود حسين 50 51 0 0 


122-4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 


بعقوبة المركز 


25 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱/۱/۷۸۸۷ 
0 5 16 19 4 0 ۱ 
100% 58% 16% 58% 82% 0% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


212220068018 0 
212220068020 11 
212220068021 12 
212220068022 3 
212220068024 4 
212220068030 5 
212220068032 6 
212220068034 17 
212220068035 8 
212220068036 9 
212220068042 0 
212220068043 1 
212220068045 2 
212220068046 3 
212220068047 4 


8) اسم المدرسة مدرسة الديمقراطية الابتدائية للبنات 
تس | رقم التلمیذ E‏ 
1 212220068002 آیه حازم حسين محمد 
2 212220068003 آریام رائد مطلب حمد 
3 212220068006 اسراء محمد خلف حسون 
4 2122200680071 اسماء عزالدین ناظم ثاير 
5 ' 212220068008 اسيل حامد ابراهیم نزال 
6 212220068012 ایات ضاري محمود صایل 
7 68013 ایلاف علاء سالم حسین 
8 | 212220068016 ايه عمار فايق خلف 
9 212220068017 بثینه وليد حسين ثامر 


بدور عمار هادي جاسم 

براء د ۰ د د 
بشری حمزه پاسین احمد 
تبارك سلمان عباس فرحان 
تبارك الرحمن سعدالدین علي حسن 
حوراء هیلان کریم سلمان 
دالیا هيثم قاسم عبد 

دعاء عامر محمد حسن 
دعاء عدنان قدوري عبدالله 
رحیل خلیل ابراهیم علوش 
رسل محمود خمیس عليوي 
رغد علي اسماعیل بني ویس 


الاسلامية 


100 
78 
94 
69 
97 
99 
77 
69 
93 
85 
77 
92 
78 
90 
95 
81 
60 
90 
95 
73 
77 
56 
81 
74 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


بعقوبة المركز 


اللغة العربية العلوم 00م 100000 


اللغة الانكليزية 


01277 


النتيجه 


7ح 


50 


4 
Oo 


87 


اه 


63 


ہت جا 
58 ھن | 
| 5 0 50 
50 53 50 
50 50 55 
ہے 
۳ 
56 50 0 
52 6 8 لم 
۳ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ا سد 2021-2 الدور الثاني 7290 
اسم المدرسة مدرسة الديمقراطية الابتدائية للبنات بعقوبة المركز 

رقم التلمية اسم التلمية الآسلامية E SET ٦‏ | الریاضیات العلوم  1/١/١‏ النتيجه | المجموع| المعدل 
4 زهراء ابراهيم احمد صالح 7 50 51 0 0 
8 زهراء ناصر محمود جاسم 81 64 65 0 
9 زینب حاتم جاسم محمد 81 50 2 50 ناجح | 311 "62.2 
1 زینب علي محمد علوان 73 51 0 0 
2 زینب محمد موسی سعید 81 50 52 52 ناجح ۰ 285 57 
3 زینه سعد ثامر عليوي 95 51 70 79 ناجح | 356 71.2 
5 ساره ماهر عبد خلف 83 50 50 50 ناجح | 283 56.6 
6 سجی اجود عبدالله هادي 74 61 0 | 0 
7 سجی منعم حمید حسین 76 62 50 ناجح | 311 62.2 
8 سرور رشيد احمد جاسم 75 54 68 50 ناجح | 314 62.8 
9 سرور محمد یونس ابراھیم 90 50 51 50 ناجح | 291 58.2 
0 سری مثنی فيصل مهدي 82 70 76 64 ناجح | 372 744 
2 شهد علي اسماعیل نزال 95 50 56 50 ناجح | 308 61.6 
3 شهد مثنی محمد عبد 90 57 66 64 ناجح ۰ 334 66.8 
5 شیماء مهند خلف حسون 95 71 69 94 ناجح | 402 80.4 
9 ضحی حامد جلیل حسین 90 58 66 78 ناجح | 342 68.4 
0 ضحی خالد خلیل فرحان 90 58 54 50 ناجح | 310 ۰ 62 
2 طبه سامي ابراهیم فاضل 60 54 50 80 0 | 0 
3 طبه علي حبیب خضير 84 72 50 0 0 
4 طيبه نزار قاسم خلف 69 50 56 50 0 0 
6 عانشه حسین موید طلاك 81 54 66 71 ناجح | 322 64.4 
7 عائشه سلمان علي سلمان 90 50 50 51 ناجح | 293 58.6 
8 عانشه محمد رميض عطيه 85 60 60 50 ناجح | 305 61 
9 عانشه محمود طلب جزاع 80 60 76 0 0 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الديمقراطية الابتدائية للبنات بعقوبة المركز 

رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم  11/١١١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
0 عذراء عقيل حسن عباس 81 70 78 56 ناجح | 344 68.8 
2 علا عبدالمجيد عبدالحمید جاسم 100 85 82 ناجح 409 81.8 
3 غزل علاء خلیل ابراهیم 81 50 54 50 0 0 
4 غزل مثنی سعد عبدالسلام 88 68 50 0 0 
0 فاطمه محمد مطشر ماهود 81 50 72 ناجح | 304 60.8 
1 فاطمه محمود حسن ماهود 81 50 0 0 
3 فرح حسین عادل عبدالله 85 53 80 ناجح | 367 73.4 
4 فرح هيثم کاظم خلف 83 50 78 52 ناجح | 318 63.6 
5 کاح فاروق حسن عباس 87 50 50 59 ناجح | 305 61 
6 ماري علاء حسن علي 77 50 0 0 
7 ماریا داود محمود عبدالله 86 50 0 0 
089 مارية علي جمعه عواد 83 51 50 0 0 
71 مرو ابراهیم مطشر ماهود 91 50 50 0 0 
5 ملاك علي حسین امین 97 50 ناجح | 333 66.6 
6 ملاك فاضل کامل سداح 93 55 ناجح | 314 62.8 
9 منسه علي خلیل ناصر 100 50 63 ناجح 322 64.4 
0 میدہ عدنان شحاذه خلف 93 60 50 71 ناجح | 329 65.8 
2 میمونه عبدالرحمن داود تایه 75 55 0 0 
3 مینا علاء عبادي حميد 68 50 ناجح | 324 64.8 
4 نبا حازم حسین حمید 78 51 55 ناجح ۰ 336 67.2 
5 نبا سیف سعد حسن 92 69 57 0 0 
7 ندی عدنان عليوي منهل 100 76 52 51 ناجح | 356 71.2 
8 ندیم هيثم محمود خلف 85 70 56 67 ناجح | 345 | 69 
9 نغم رائد مطلب حمد 95 66 64 0 0 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ات سد 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الديمقراطية الابتدائية للبنات بعقوبة المرکز 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 0 اللغة الانكليزية | الریاضیات العلوم النتیجھ | المجموع | المعدل 
3 212220068131 نور ابراهیم حسن ترکان 72 72 0 | 66 
4 212220068135 نور الهدی علي حسین علي 73 0 0 
5 212220068137 هاله طارق حبیب محمد 83 1 64.2 
6 212220068139 هديل علي حسین جواد 96 0 74 
7 212220068142 ورود عادل عبدالمجید محمد 90 5 65 
8 212220068143 وفاء محمد حميد سلمان 75 0 | 0 
9 212220068145 يقين حسين حميد محمود 68 60 | 0 


/////////////////۷/۸/۱///// 
0 3 20 17 3 0 
09۸ 79% 69% 37% 88% 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


9 اسم المدرسة مدرسة النابغة الذبياني الابتدائية 
1 رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
1 212210069005 احمد ثایر تركي فيصل 76 60 
2 "212210069012 ادم عبدالكريم محمد محمود 90 7 
3 212210069018 انس علي جباره عباس 82 
4 212210069019 انس ولید جاسم اسماعیل 96 
5 212210069020 ایمن علي عبدالجبار علوان 80 
6 212210069022 براء جاسم حميد علوان 83 
7 212210069023 براء حمید جاسم حمید 79 
8 212210069024 بكر صفاء نصر الله سلمان 76 
9 212210069025 حاتم قصي عبدالله علوان 87 
0 212210069026 حذیفة حارث نومان عبد 76 
1 ۱212210069027 حسین علاء اسماعیل مصطفی 98 
2 ۱212210069028 حسین قصي عبدالله علوان 79 
3 ۱212210069029 حسین ليث علي سلمان 79 
4 212210069030 خطاب عامر محمد محمود 82 
5 212210069031 سجاد جاسم محمد علوان 76 
6 212210069032 سجاد فاضل احمد جواد 69 
7 3 سجاد محمد علوان احمد 78 
8 212210069035 عبدالرحمن حامد محمود حسين 50 
9 212210069036 عبدالرحمن حیدر ابراهیم محيسن 56 
0 212210069041 عبدالله اشرف جاسم احمد 66 
1 212210069043 عبدالله محمد جاسم سعود 78 
2 212210069044 عبدالله محمد عدنان خلف 77 
3 212210069046 عبدالمهیمن حسين اسماعيل نزال 58 
4 212210069056 محمد سیف عماد صبري 74 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
2021-2 الدور الثاني 


اسم المدرسة مدرسة النابغة الذبياني الابتدائية 


5 رقم التلميذ اسم التلمیذ الاسلامية 
5 212210069058 محمد عبدالاله محمود علوان 50 
6 212210069059 محمد مصطفى سعيد شنيف 68 
7 212210069067 همام غسان محمد عدوان 75 
68 212210069069 یوسف ریاض ستار عبدالجبار 73 
9 212220069077 ایدال غالب اسماعيل سمير 84 
0 212220069080 جولان میثاق فخري شنیشل 53 
1 212220069081 حور محمد خلف جریمط 82 
2 212220069082 رحمه احمد مكي حمید 93 
3 212220069088 زبیده صلاح تابت مرشود 60 
4 | 212220069096 سوزان اثیر علي ابراهیم 61 
5 | 212220069098 شهد احمد فؤاد شهاب 78 
6 212220069100 ضحی حکمت ضاري فرحان 66 
7 212220069102 غادة انمار حامد عباس 65 
8 212220069103 غصون مالك رحيم حسين 66 
9 212220069105 فاطمة اركان ابراهيم علي 54 
0 212220069114 ملاك قيس فوزي سعيد 62 
1 212220069116 نجلاء مقداد فخري شنیشل 71 


الریاضیات 
5 
82% 
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7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


80.49% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة النابغة الذبياني الابتدائية بعقوبة المركز 
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ل -— MN‏ این ھ ای NO‏ اون اه 


0070 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


رقم التلميذ 
1 0224 2 
212210070004 
212210070006 
21221007010 
222900۰1 
212210070014 
212210070016 
7 022 2 
212210070018 
222419 
0 0 022 2 
02271 2 
21221007024 
212210075 
21221007026 
212210070028 
212210070 
212210076 
2122100007 
21209 
212210070040 
1 ٗ2229 
2> 2 
212210070044 


اسم المدرسة مدرسة ابن الجوزي الابتدائبة 


اسم التلميذ 
ابراهيم مثنى رشید شهاب 
احمد غزوان عباس احمد 
حاتم سعد حاتم محمود 
حارث عماد جبار شنیشل 
حسین خالد حسن جحیل 
حسین علاء ستار لطیف 
حسین وادي صالح احمد 
حسین علي احمد جبار 
زياد طارق لطیف محمد 
رياه طالب برد میسن 
زین المادین فاحل عبان عفر 
سجاد سکران ظاهر فیاض 
سیف حسین جدعان حسن 
صهیب عمر داود ابراهیم 
عبدالخالق محمد عبدالصمد احمد 
عبدالرحمن ليث سهیل سلمان 
عبدالرحمن نبراس حسین علي 
عبدالرحمن یوسف محمد ابراهیم 
عبدالسلام احمد عبدالصمد احمد 


الاسلامية 


86 
50 
65 
86 
74 
87 
84 
72 
75 
72 
67 
75 
63 
78 
59 
80 
74 
51 
77 
74 
73 
77 
78 
85 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات 
61 50 
62 
65 70 
65 50 
75 52 
61 50 
50 
50 54 
70 58 58 
64 54 51 
63 50 
54 
66 63 
50 50 
50 61 
70 52 
52 50 
55 58 
50 
52 50 
69 54 
50 
50 50 50 
50 50 
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تیه لیر 
العلوم 


50 


62 


54 
53 


58 
70 


56 
50 
50 
58 
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7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


7ح 


المجموع 


المعدل 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة ابن الجوزي الابتدائبة 


رقم التلميذ 
2122100705 
212210070046 
22221 
2122100704 
212210070057 
212210078 
212210070060 
212210070067 
21221070 
212210072 
21221007074 
21221007076 
222-9 
2 202 
2122100708 
21221009 
21220 
21220093 
212210070095 
77 20 
21228 
212210070099 


اسم التلميذ 
عبدالغفور طارق لطيف محمد 
عبدالله اثير طلال حميد 
عبدالملك محمد احمد حسين 
علي احمد علي احمد 
عمار محمد فاروق رشيد 
غسان اسامة قاسم غيدان 
قاسم مرتضی قاسم سعيد 
محمد ماجد محمد جدعان 
مرتضى بلاسم شاكر محمد 
مصطفى انور جبار شنيشل 
مصطفى حامد خضير عباس 
مصطفى كريم سعيد حمزه 
معتز مثنى عبدالامیر حمید 
ياسر محمود مالك محمود 
يوسف احمد جاسم محمد 
يوسف احمد علي حسين 
يوسف رياض داود سلمان 
يوسف اثير عبدالامير حميد 
يوسف رافد هادي صالح 
يوسف عامر محمد خلف 
يونس محمد حسب الله ضامن 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 
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الدور الثاني 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


اسم المدرسة مدرسة ابن الجوزي الابتدائبة 


اللغة الانكليزية 
5 
58% 
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نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


73% 


بعقوبة المرکز 


23 
۱۱۱/۷۷۷۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


5" ج MN‏ ان Bb‏ ای NO‏ اون اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مرکز فحص الدراسة الابتدائية 
71 اس المدرسة .رة اول اغزم الابتدائية 


رقم التلميذ 
212210071003 
212210071006 
212210071008 
212210071013 
415 202 
212210076 
222471 
5 2120 
6 2022 
22247 
212210071028 
2122100712 
21221007103 
212-2005 
6 20224 
22209 
2122100710 
212210071042 
212210071043 
2122100716 
027 2 
212210071048 
21221009 
212210070 


اسم التلميد 
احمد حسام عبد حاتم 
احمد محمد كريم عطية 
احمد ناظم کریم احمد 
حسین علي عداي محمود 
حسین مازن مطین محمد 
رامي سیف حياوي خلف 
سلام رعد جلیل ابراهیم 
سیف سعد یاس عواد 
سيف فراس فاضل شراد 
سیف وسام ناصر توفیق 
عبدالرحمن ثامر مراد كطيوي 
عبدالرحمن محمد جمیل علوان 
عبدالعزیز قصي خلیل ابراهیم 
عبدالقادر خالد فاضل جسام 
عبدالله حسین فرحان منهل 
عبدالله عباس عبد حسن 
عبدالودود ستار علي حسین 
عبدالو هاب حمید حسین خمیس 
عصام فلاح عبود ظاهر 
علي امیر عبد هلال 
علي اياد زاحم خلف 
علي ثامر کریم احمد 
علي جلال عبود عزیز 


الاسلامية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 
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6۱ ۵۱ ان‎ ۵۱ 0 O O O 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز فحص الدراسة الابتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


اسم المدرسة مدرسة اولو العزم الابتدائية 


تین رقم التلمیذ اسم التلمیذ TEE‏ 
5 212210071051 علي خالد صباح حسین 71 
6 212210071053 علي عامر سلمان احمد 73 
7 212210071055 عمر عادل حمد صبر 74 
8 212210071058 محمد ایاد عبدالخالق احمد 50 
9 | 212210071059 محمد باسم محمد جدعان 7 
0 212210071060 محمد حسام عبد حاتم 7 
1 212210071061 محمد خالد هادي لطیف 98 
2 | 212210071063 محمد عباس خليفة احمد 67 
3 212210071067 محمد لؤي حسن رشيد 53 
4 212210071069 مصطفى امير عبد هلال 86 
5 212210071070 مصطفى جمال محمد ياسين 81 
6 212210071072 مصطفی عماد عبدالحسين محمد 74 
67 منتظر احمد عامر دريس 74 
8 | 212210071077 مهند علي عبدالعزيز علوان 56 
9 | 212210071078 ياسر عمر احمد عباس 79 
28.21% 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 8 21 17 4 0 
09۸ 59 36% 19% 75% 09۸ 
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وزارة التربية 
لمديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 


136 - 4 


6 جے MN‏ ان Bb‏ ای الى ای اون اه 


0072 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


رقم التلميذ 
2122100702 
212203 
21224 
212210072007 
21221007208 
21220709 
6 ,2122 
2021 
222 
21223 
2122074 
21226 
2027 
9 21221 
221 
2122004 
21225 
7 2022 
222-8 
21229 
21223 
212274 
7 202 
21220 


اسم التلمیذ 
ابراهیم حسين سعد عباس 
ابراهيم محمد زعلان محمد 
احمد حاتم كامل محمد 
احمد فراس علي هادي 
احمد مثنى عبدالكريم جمعة 
حسام محمد صالح مهدي 
حسين رافد رشيد حسين 
حسين عبدالله محمود مهدي 
حمزة مصلح فيصل محمد 
خالد عامر عبعوب حسين 
رأفت احمد حاتم هادي 
زيد رشأ علي محمود 
سرمد احمد عماد عبد 
سيف عبدالجبار ثابت براك 
سيف محمد احمد ساجت 
عبدالرحمن اياد محمد كاظم 
عبدالعزيز عدنان شرقي احمد 
عدنان قحطان فيصل محمد 
علي سالم زكي فاضل 


الاسلامية 


51 
85 
69 
75 
74 
03 
78 
80 
50 
76 
68 
70 
66 
60 
61 
77 
70 
51 
69 
62 
63 
88 
73 
51 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


۳۹ 
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OO OOOO © O 


298 
290 


OO OOOO O O 


6۱۷ 6۵۱۷ OOOO O O 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
210223 
6 202 
8 202 
2020009 
21221007204 
21221007 
2122220 
271 2102 
212210072078 
21 2102 
2122100723 
212210072084 
20226 
7 210222 
210200093 
212210072095 


اسم التلميذ 
علي عدي عبدالجليل طه 
عيسى احمد ناظم ناصر 
قاسم عدنان حسين لطيف 
قاسم هشام عبدالرزاق خيرالله 
محمد جاسم محمد علي 
محمد مثنی منعم كريم 
محمد هلال کامل محمد 
مصطفی مطیع حمید محمود 
مهند ناظم کاظم عليوي 
نورالدین احمد صباح ناجي 
وليد خالد ابراهیم توفیق 
ولید خالد ولید رعید 
یوسف قصي اسماعیل ابراهیم 
يونس خالد کنعان مصطاف 


۸.000 
0 0 
100% 0% 


الاسلامية 


65 
60 
82 
03 
75 
80 
77 
03 
86 
61 
50 
50 
73 
72 
54 
87 


25% 


138 - 4 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابنة ا لاا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


139 - 4 


MN —- 92‏ این ھ ای NO‏ اون اه 


003 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدائیة 


رقم التلمیذ 
1 2 2 2 
212220073003 
7 2 2 
2 2 
21222007314 
2022 
21222007323 
21222006 
027 2 
21222090 
20222 
2122004 
5 ھ2122 
212226 
2122209 
2122003 
2122090 
2122000 
212221 
4 2 2 2 
212226 
7 0 22 
212220073058 
2122209 


اسم التلمیذ 
ازھار ضیاء حسن مجید 
اسراء فخري نكه محجوب 
امنه احمد ناصر عبدالله 
ايه هشام حمید عبد 
بلسم احمد مهدي حنوش 
تقی محمد ثامر رشید 
تمارة محمود مهدي صالح 
جهينه عامر حمید ردام 
جوان فؤاد قادر اسماعیل 
حور صباح حامد سعید 
ختام حمزه صالح مهدي 
دعاء عدي حبیب محمد 
دموع ایاد احمد حسين 
ديار عمر حسین محمد 
رانیا علي علي عباس 
رسل محمد هادي مسير 
رهف حسین ساجت کیطان 
رهف مصطفی زیدان خلف 
رهف ياسين نجم عبدالله 
ریتاج احمد عبدالله علي 
زهراء حیدر محمد عبد 
زهراء رعد محمود خلف 
زهراء ریاض حمید حکیم 
زهراء صباح حسن عبدالز هره 


الاسلامية 


75 
58 
52 
67 
62 
72 
77 
72 
82 
68 
71 


50 
55 
73 
66 
50 
66 
85 
58 
60 
60 
81 
57 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 


اللغة العربية 


59 
50 
51 
70 


62 
08 
65 
50 
65 
50 
65 
50 
60 
71 
50 


66 


50 


63 
66 
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اللغة الانكليزية 


53 


54 
60 


64 


50 


54 
50 
50 


الدور الثاني 


20091 


50 
59 


50 


50 


61 


بعقوبة المرکز 
ارم 


50 
54 


70 
55 
50 
50 
58 
50 
68 
54 


54 
59 
75 
58 
58 
83 
54 
79 
62 
57 
56 
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7/۱۱۱/۱۷۷ 


النتيجه 


7ح 


المعدل 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز فحص الدراسة الابتدانية 


رقم التلمیذ 
212220 
222202 
05 2 
21222007307 
212220 
20222 
212223 
2122204 
212226 
22271 
20227 
21222289 
212220073092 
056 20 
212228 
222271 
2122203 
212220073104 
21222205 
8 21222 
2122209 
2122771 
212225 
21226 


اسم التلميذ 
زھراء قصي غني سعود 
زینب سلمان جسام محمد 
زینب وائل طالب حسین 
ساره صکبان علي حسین 
سالي فلاح حسن عبدالز هره 
سجی عبدالباسط مسیر هادي 
سجی یعقوب حارث جمیل 
سحر حسین علي حسین 
سمر حسین علي حسین 
شهد رائد علي حسین 
ضحی سعد خضیر عباس 
طیبه احمد فيصل غازي 
طیبه صفاء حسین علي 
عبیر علي مهدي شمس 
عسل ز ڪڪ ميدي 
غسق انور سعید نوري 
فاطمه ارکان یاس عبد 
فاطمه محمد محمود عذاب 
فرح زياد سلام علي 
لارا مثتی علي محمود 
لينا رعد حمد ابراهیم 
ماریه عبدالسلام محمد جاسم 
مریم امیر صبحي عبد 
مریم باسم رشید حمید 


الاسلامية 


63 
50 
58 
82 
58 
65 
51 
59 
57 
70 
86 
71 
64 
86 
84 
64 
77 
59 
53 
51 
50 
53 
68 
73 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-02 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية SET‏ 
72 59 

50 
50 51 
50 
50 50 
58 57 
50 50 
50 51 
50 50 
50 50 
57 57 
50 55 57 
54 53 
52 63 
63 
56 61 
61 
50 
50 
50 50 
50 72 
52 
51 
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بعقوبة المرکز 
م 
80 
50 
50 
64 
51 
79 
50 


68 
64 


68 
74 
62 
50 


89 


50 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


7 


ناجح 


ناجح 


ناجح 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 


تس رقم التلمیذ 

212220073117 49 
212220073120 50 
212220073121 1 
212220073123 2 
212220073125 53 
212220073126 54 
212220073127 5 
212220073128 56 
212220073131 57 
212220073134 8 
212220073137 59 
212220073139 60 
212220073140۱ 1 
212220073141 2 
212220073142 | 3 
212220073143 | 4 
212220073144 5 
212220073147 66 
212220073150 67 
212220073151 68 


اسم التلميذ 
مریم جمال عبد محمد 
مریم نعمان خالد نجم 
ملاك احمد حمدان خليفة 
ملاك عامر محمود خلف 
ملاك هشام ابراهیم عبد 
ملك عمار محمود خلف 
میرنا ابراهیم على جمعة 
ميس عدنان سلمان صالح 
نبأ عدي جاسم محمد 
نور حازم حميد حسين 
نور قصي روكان هايس 
نورالهدى ناصر حسن محمد 
نورهان جاسم محمد صالح 
هاجر هاني ناصر عبدالله 


هبةالله حازم مجيد جياد 
هبه صفاء حسين علي 
هند ماجد حسين علوان 
ورقاء مزهر ذياب احمد 
يقين علي قحطان محمد 
يقين علي كاظم حنوب 


الاسلامية 


55 
61 
62 
93 
70 
67 
84 
57 
72 
67 
62 
64 
56 
65 
85 
70 
83 
50 
57 
87 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات 
91 50 
66 56 
76 50 
93 52 
58 50 
59 50 
68 65 

52 
67 
62 
58 83 
68 
50 63 
50 
79 
57 
64 66 
56 
57 52 66 
84 81 
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2022/09/0 
بعقوبة المركز 

العلوم ‏ /////////////////////] النتيجه 
76 چ 
50 عحت 
82 وت 

ناجح 
50 ناجح 
80 ناجح 
50 ناجح 
50 
50 ناجح 
53 ناجح 
61 ناجح 
50 ناجح 
64 
80 ناجح 
57 ناجح 
74 ناجح 

ناجح 
90 ناجح 


المجمو ع 


55.88% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة ايلاف الابتدائية بعقوبة المركز 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱/۱۸ 
0 0 19 21 3 0 
100% 100% 60% 50% 81% 0% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 


4 اسم المدرسة مدرسة اليقين الابتدائية 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ 
1 | 242210077001 احمد باسم صالح هادي 
2 | 212210074004 احمد صدام محمود جاسم 
3 | 212210074006 احمدالامیر فيصل سعدون احمد 
4 ۱ 212210074011 بهاء حاتم خلیل خليفة 
5 ۱212210074014 حسن عصام ابراهیم عبد 
6 212210074015 حسین جمعة فارس عبود 
7 0 | حسین ميثم جمال رشاد 
8 212210074021 حیدر احمد فيصل غازي 
9 | ۱212210074025 رسول عباس علي بكي 
0 212210074028 سجاد سعد حمد ابراهیم 
1 ۱212210074029 سجاد سیف کامل رشید 
2 12210074032 صالح مهدي اسماعیل لفته 
3 | 212210074038 عبدالقهار عصام احمد عبد 
4 | 2210074043 عبدالله رفاعي حاتم عبدالله 
5 212210074050 عبدالواحد ریاض حوته صالح 
6 212210074054 علي جمعة فارس عبود 
7 212210074057 علي عمر عبدالرحمن هیلان 
8 212210074059 عمار حسن علي عواد 
9 ۱ 212210074060 عمار رافد علي حسين 
0 212210074062 عمار پاسر خلیل عبد 
1 212210074065 فاروق نصير لفته جاسم 
2 212210074066 فلاح حسن شاکر حسین 
3 12210074068 محمد احمد غازي یاسین 
714 محمد حامد داود صالح 


الاسلامية 


77 
60 
67 
72 
59 
78 
70 
81 
80 
89 
82 
64 
85 
73 
86 
88 
86 
65 
56 
54 
80 
62 
80 
81 


2021-2 


50 
55 
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الدور الثاني 
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بعقوبة المركز 
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7-2: 


وزارة التربية 

المديرية العامة لتربية دیالی 

مرکز فحص الدراسة الابتدائية 
اسم المدرسة مدرسة الیقین الابتدائية 

رقم التلمية سم التلمية 
4 محمد قاسم محمد عاصي 
9 مصطفی ھیثم يوسف حمادة 
6 ميلد سعد جاسم محمد 
7 یاسر سلام اسماعیل مصطفی 
9 بیوسف ارکان مجید محمد 
0 یوسف عدنان عمر عبدالله 


TAET 
0 0 
100% 0% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
الاسلامية للعه العربية | اللعة اانکليزیة  N‏ اماف 
80 54 55 58 
69 58 60 62 
50 52 

57 
63 
80 


145 - 1644 


10 


7/۱/۷۱ 


0 
09۸ 


7-2: 


66.67% 


5 


¢ ہے جح ان اى اص O‏ ایب اون اه 


0075 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210075004 
09 20200 
79 202 
2102271 
2023 
21020025 
1 202 
21221007503 
212210075048 
2020 
20252 
2102003 
212200105 
2122100758 
2102009 
1 202 
2 202 
212210075063 
212210075068 
20205 
6 202 
2221 
2122100185 
212210075088 


اسم المدرسة مدرسة المكاسب الابتدائية 


اسم التلميد 
احمد روکان عدنان شاکر 
احمد منیر صبیح مهدي 
ايمن عبد علي اسماعیل 
ايمن كاظم عادل عبد 
ايهم علاء حسين منصور 
ايوب عصام راشد مغخص 
حذيفة كنعان جمعة سبع 
حسين علي جمال جليل 
سيف علي محيسن علي 
شاهين برع هادي جاسم 
صادق قصي صادق قاسم 
صفاء ابراهيم نايف مطلك 
عامر عباس خضير ياس 
عبدالحي عباس فاضل جاسم 
عبدالرحمن حسام محمود علي 
عبدالرحمن عباس فاضل جاسم 
عبدالرحمن عثمان موسى مراد 
عبدالرحمن سعود احمد علي 
عبدالله شهاب احمد حميد 
علي راند عبدالعزيز حنتوش 
علي صدام جاسم حسين 
علي وليد خالد شهاب 
فراس موفق سعدون حسن 
ماجد عثمان محمد نجم 


الاسلامية 


87 
76 
95 
50 
55 
50 
66 
50 
80 
50 
72 
56 
55 
52 
72 
65 
50 
78 
03 
78 
67 
61 
62 
68 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية 222 
50 50 
50 
50 51 
50 

74 66 
50 
50 
50 
50 79 
50 
60 57 51 
65 50 
68 
50 50 
50 57 
50 
50 
65 
51 
56 
52 55 
67 50 
73 
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بعقوبة المرکز 
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50 


51 


51 


50 


67 


70 


03 


53 
54 
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7۱/۱۱/۱۷ 


النتیجه 


3 


ناجح 


ناجح 


ناجح 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


اسم المدرسة مدرسة المكاسب الابتدائية 


تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية 
5 212210075089 محمد حامد عباس عبد 94 
6 212210075092 محمد فؤاد هادي احمد 74 
7 212210075093 محمد مازن جاسم محمد 69 
8 212210075098 محمود منذر صبیح مهدي 83 
9 1 مصطفی حیدر منذر ناصر 55 
0 ۱212210075103 مصطفی عبدالمنعم متعب رشید 50 
1 212210075105 مصطفی علي حکیم شطب 60 
2 212210075106 مصطفی عمر عدنان خلف 69 
3 ۱212210075107 مصطفی محمد عدنان محمود 60 
4 212210075109 معتز رافد خضير احمد 86 
5 212210075110 منتظر ثایر طه علوان 88 
6 212210075118 يحيى حازم خضیر محمد 53 
07 یوسف باسم جبار حمودي 60 
8 212210075124 یوسف قیصر ماهر عبدالله 53 
9 2122100715125 يوسف محمود احمد فياض 56 


147 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


148 - 4 


2 ج N‏ این ھ ای NO‏ اون اه 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212220076002 
212220076003 
212220076004 
212220076007 
212220076008 
212220076013 
212229 
2122203 
2122204 
21222025 
212229 
212220 
2122233 
21222007607 
212229 
212220072 
212229 
212220 
2122200762 
21222007604 
212220076057 
21222001 
21222007603 
212220076064 


اسم المدرسة مدرسة الماجدة الفلسطينية للبنات 


اسم التلمیذ 
ابرار هادي عدنان عبد الکریم 
ابرار براء فاضل حراز 
ادیان اسماعیل محمد برتو 
اسماء فاروق سلمان حسن 
اسيل محمد نايف لفتة 
امال حامد فالح طلاك 
ايات صفاء حامد عبود 
تبارك حيدر حسن حسين 
تبارك رعد حسين جمعة 
تبارك رعد زيدان خلف 
جمانة فراس عامر حميد 
جنات صفاء حامد عبود 
حنان حسين حميد حسين 
دمعة فرح محمد عبد الخالق اسماعيل 
ديما علي عبد الامير كريم 
رؤيه احمد اسماعيل جاسم 
رفل ماهر علي حسين 
رنيم سعد رميض خلف 
رهف عبد الحميد محمد حميد 
رواء عامر خميس خلف 
ريام احمد حسين عباس 
ريهام سلام اسماعيل علي 
زهراء جابر حميد عبد 
زهراء جاسم يحيى كاظم 


الاسلامية 


100 
98 
100 
81 
84 
89 
76 
69 
93 
95 
84 
91 
82 
93 
86 
75 
94 
83 
91 
81 
66 
78 
90 
78 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 1 اللغة الانكليزية 0277 
80 70 
73 62 
78 64 

50 

58 63 

61 58 

63 51 54 

53 

62 76 

73 66 

57 58 

58 62 56 

53 58 

57 63 

64 66 
50 

63 58 

50 

50 74 

50 58 

50 50 

59 

54 

52 
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بعقوبة المرکز 
تا 


96 
66 
59 


53 


53 
65 


70 
77 
53 
50 
50 
67 


50 


53 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


7ح 


المجموع 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


اسم المدرسة مدرسة الماجدة الفلسطينية للبنات 


رقم لتلمیذ ETE‏ الاسلامیة اللغة الاتكليزية 
5 زھراء عدنان مجید محمد 90 
6 زھراء عمر حسن عزاوي 100 
0 زهراء مهند جاسم محمد 94 
4 زینب علي ابراهیم محمود 89 
7 سارة لطیف مظلوم فلیح 83 
0 سارة نهاد رحمان محمود 84 
1 سبا خالد حكيم شطب 67 
4 سرور طالب مجید عباس 75 
5 سری عامر کریم یوسف 94 
7 شهد علي حمید محمود 71 
9 صبا حیدر اسماعیل محمود 94 
0 ضحی حافظ فرمان ابراهیم 76 
1 ضحی كريم نايف لفتة 60 
2 طيبة ستار عبد الواحد نصيف 80 
5 طيبة محمود منصور مبارك 70 
6 طیبة یاسر عبد حسن 92 
1 غدیر حاتم مجید محمد 54 
2 فاطمة حسن عبد الواحد مجيد 86 
3 فاطمة رعد احمد زيدان 92 
4 فرح زياد عبد الجلیل حسن 90 
7 فرقان حيدر رشيد خميس 86 
8 ماریا حسین صعکبان حمدي 83 
03 مروة فاضل محمد جواد 100 
5 مریم سعد محمد علي 81 


160 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
انم قسة مات ا ات 


رقم التلمید 
212220076118 
2122200722 
7 21222 
21222290 
0 20222 
210221 
21222007632 
21222005 
6 2020 
2027 
9 2022 
0 21222 
2 21022 
6 212222 
212220076148 


اسم التلميذ 
ملاك قحطان ناجي كاظم 
ميناس علي رشيد محمد 
نرجس زيد اسماعيل علي 
نسرين اياد حافظ علي 
نسك عبد الحسين عبد الله حسن 
نور ابراهيم بندر كمر 
نوره ابراهيم خليل ابراهيم 
نور مقداد شعلان علوان 
نور الهدى علي محمد توفيق 
نورس نجم عبد علي 
هبة حاتم علوان خليل 
هبة صدام فارس هزاع 
هند عمر سلمان حسن 
ياسمين عمر هاشم ورور 
يقين عبد الهادي جاسم محمد 


الاسلامية 


88 
81 
86 
90 
68 
88 
67 
93 
96 
87 
91 
84 
64 
86 
85 


65% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


ر1 اك TET‏ اه 


55 
69 
67 
64 
50 
61 
54 
51 
58 
65 
83 
50 
68 
65 
53 


50 
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الدور الثاني 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الماجدة الفلسطينية للبنات بعقوبة المركز 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
2021-2 الدور الثاني :200 


7 اسم المدرسة مدرسة التربية الابتدائية 

لح ركه م اللغة الانكليزية 
1 212210077005 احمد رشید حميد كريم 

2 212210077008 احمد نعمه شكر حمود 

3 212210077009 امير رياض احمد ابراهيم 

4 212210077010 ایسر احمد عبدالكريم عبد 

5 ۱212210077011 ايسر سعد نجم عبد 

6 .212210077012 ایهاب صفاء عبد حسین 

7 212210077013 ایوب جاسم ابراهیم احمد 

8 :212210077018 حسن احمد حسین عواد 

9 | 212210077020 حسن سالم علي صالح 
0 212210077023 رسول محمد رحمان ابراهیم 

1 212210077026 سجاد غازي حسين عبد الله 
2 212210077028 سيف غسان عبد الجبار ابراهيم 
3 212210077033 عادل حسين محمد حسن 
4 212210077034 عباس هيثم سلمان فرحان 
5 | ۱212210077035 عبد الرحمن منتظر محمود كاظم 
6 212210077038۱ عبد الله حسام كريم صالح 
4117 عبد المهيمن ظافر جهاد مخيبر 
8 212210077042 عبد المهيمن محمد علي حسين 
9 212210077043 عبد الوهاب محي سلمان فرحان 
0 212210077044 عثمان غسان محمد عليوي 

1 212210077046 علي طالب محمد صالح 
2 212210077047 علي ليث سالم خلف 
3 212210077050 عمر وعد طاهر حبيتر 
4 212210077051 كامل مهند كامل شاكر 


153 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة التربية الابتدائية 


رقم التلميذ 
2122100772 
212210077054 
21221006 
212927 
6 202 
21020009 
11 2102 
212220077067 
212220077069 
1 2 2" 
212220077072 
212220077074 
212220077078 
2122229 
0 20220 
212220077082 
212220077084 
21222005 
2102287 
210209 
0 20222 
2 2 
212220793 
212220000 


HETE 
ليث خضير محمود عسل‎ 
محمد قاسم عبيس خضير‎ 
مراد ثاير جمعه عبد الله‎ 
مرتضى مهدي عويد قادر‎ 
مصطفى حمير عبد الجبار ابراهيم‎ 
مصطفى مهدي حميد خلف‎ 
ياسر حسام كريم صالح‎ 
اسماء سعد محمد مطشر‎ 
اطياف خالد احمد حسين‎ 
ايناس عمار علي موسى‎ 
بسمه سعد فياض عباس‎ 
جنات سعيد محيسن احميد‎ 
رشا يوسف كريم حمد‎ 
رقل احمد كريم علي‎ 
رقيه مثنى حميد زيدان‎ 
رناد مقنی حربي ابراهیم‎ 
روعة غازي حامد حسن‎ 
ريماس راند متعب حسين‎ 
زهراء فراس حبیب خلیل‎ 
زينه حیدر عبد الجبار ابراهیم‎ 
سجی جاسم محمد کاظم‎ 
سجی احمد سالم رحمان‎ 
سدین منعم محمود شکر‎ 
صابرین سعد کریم شفیق‎ 


الاسلامية 


67 
50 
75 


70 
63 
76 
60 
86 
67 
50 
60 
51 
58 
59 
83 
54 
85 
73 


56 
75 
87 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة 8 اللغة الانكليزية 277 
79 50 
50 94 
85 
50 64 
66 69 
70 
62 50 
50 74 
50 81 54 
53 78 60 
59 
82 50 
76 
70 57 
87 78 
66 62 59 
65 50 
68 51 
57 58 66 
50 68 57 
71 
71 82 59 
76 98 57 
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بعقوبة المرکز 
الكارم 


50 
50 
55 
53 
50 


7-2: 


7/۱۱/۱۷ 


النتيجه 


ناجح 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة التربية الابتدائية 


تس رقم التلميذ 

212220077105 9 
212220077107 0 
212220077109 1 
212220077112 2 
212220077113 3 
212220077114 4 
212220077115 5 
212220077116 6 
212220077117 7 
212220077123 8 
212220077124 9 
212220077126 0 
212220077127 1 
212220077128 2 
212220077129 3 
212220077131 4 
212220077132 5 


اسم التلميذ 
عائشه عباس حربي ابراهیم 
غسق ولید محیسن احمید 
فاطمه نوري علوان ابراهیم 
فرح یوسف کریم حمد 
کاثرین سعدون علوان جاسم 
کوثر یاسر علي مطلك 
لارا خالد جبار غني 
لارا یوسف زیدان خلف 
لقاء نجاح جرمط حسین 
مك علي حسین علي 
ملاك ياسين كاظم حمید 
منال عبد السلام حميد مغير 
ميديم محمد قالح حسن 
ناديه مصطفى خليل اسماعيل 
نبأ حسام عماد شهاب 


نسرين وسام طه رحيم 


الاسلامية 


100 


30% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
بعقوبة المركز 
E ESN ۱0 01‏ 
54 50 54 
50 
51 56 65 
64 52 65 
50 70 
50 54 
55 50 
61 52 
50 54 57 
60 50 
50 
52 54 
50 63 81 
54 77 
62 57 63 
76 50 50 
69 68 57 


الرياضيات 
13 
50% 


155 - 1644 


15 

7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
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7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


3 


ناجح 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
8 اسم المدرسة مدرسة التواضع الابتدائية المختلطة بعقوبة المركز 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية العلوم النتيجه المجموع المعدل 
1 212210078001 آمجد محمد محمود حسین 80 51 0 0 
2 | 212210078002 أنس زياد داود جمعة 95 65 9 3 63.8 
3 212210078003 أيسر عهد عماد رشيد 91 71 60 82 ۱ 4 .۰ 70.8 
4 212210078004 احمد زیدان حسین عبدالله 54 66 50 8 | 6 ۰ 57.2 
5 212210078007 الولید خالد احمد علو 84 57 8 . 63.6 
6 212210078008 سجاد باسم عزیز خضیر 0 0 
7 | 10078010 طالب علي طالب عیسی 4 62.8 
١ 8‏ 212210078012 عبد الرزاق عدي حسین علوان ۱ 2 56.4 
9 :212210078014 عبدالله علي جلوب رشید 0 0 
0 212210078015 عبدالله مقصود طه خضیر 7 77.4 
1 017 علي عبدالکريم حسین محمد 80 64 6 61.2 
2 212210078020 مجتبی نوفل محمد ناصر 88 59 .ےم 0 0 
3 212210078022 محمد عمار زیدان خلف 95 77 2 78.4 
4 212210078023 محمد فريد عباس عبد 52 50 0 0 
5 212210078026 یوسف عدي حسین علوان 55 57 0 0 
6 | 212220078027 آمنة عماد لطیف جاسم 50 50 50 ۱ 0 0 
7 212220078028 أسماء صالح أحمد شاطي 59 58 272 54.4 
8 212220078029 آنسام وسام جمیل سلمان 85 از 69 320 64 
9 212220078030 الاء فاد مصطفی خلف 62 0 0 
0 212220078033 حنين قاسم خمیس سلمان 90 زا ۵۵ 0 0 
1 212220078034 دعاء فؤاد مصطفی خلف 68 0 0 
2 212220078035 دلال محمد أحمد نصیف 76 6۵0 0 0 
3 212220078036 ديار عطا حامد حسن 56 0 0 
4 روی مصطفی حسین علوان 85 50 ۱ 0 0 


157 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة التواضع الابتدائية المختلطة 


رقم التلميذ 
9 2" 
0 2 
21022005 
2122200786 
97 2 
9 2" 
0 20222 
1 222 
21222007803 
21222006 
7 20 
1 2" 


E 

رسل حمد علي محمد 
رشا عدنان نصیف جاسم 
عسل وعد عماد رشید 
غدیر حکیم حسین علي 
فاطمه مهند جبار مجید 
مرام أحمد محمد جاسم 
مروه أحمد حسن سلطان 
مریم محمد اسعد ياس 
مریم عمار زیدان خلف 
نورا حسام خمیس سلمان 
نوره مثال ظاهر توفیق 
ورده باسم عزیز خضیر 


ا 
1 0 
0% 100% 


الاسلامية 


95 
92 
100 
66 
74 
75 
73 
68 
62 
75 
100 
63 


39% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 


الدور الثاني 


0 2 9 
09۸ 80% 67% 
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7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


79 اسم المدرسة مدرسة الموعظة الابتدائية للبنات 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ 
1 | 212220079001 زهراء علي ابراهيم محمد. 

١ 2‏ 212220079002 أمنه ریاض محمد احمد 
3 | 212220079005 اسراء عباس فاضل جسام 
4 | 212220079007 الاء ناصر نجاح بشیر 
5 | 212220079009 ايفان محمد جاسم محمد 
6 | 212220079012 تبارك شکر محمود مهدي 
7 ۹۰ حنان حامد رشید خالد 
8 2122200789016۱ حنان حسن نصیف جاسم 
9 212220079017 حوراء سمیر عبد هلال 


212220079019 0 
212220079022 11 
212220079024 12 
212220079025 13 
212220079027 14 
212220079033 5 
212220079035 16 
212220079036 17 
212220079045 18 
212220079048 19 
212220079051 0 
212220079052 21 
212220079053 2 
212220079058 23 
212220079060 24 


خديجه احمد خليل ابراهیم 
دیانا صلاح نجم عبد 
ری مصطفی كريم علي 
رانیا راف وليك مجید 
رزان رواء ناجي کریم 
رهف مهند قاسم محمد 
زهراء محمد جبار احمد 
زینب قاسم محمد ابراهیم 
ضحی مصطفی کریم علي 
فاطمه محمد سعید یوسف 
مرام مهند عباس حسن 
مریم علاء هادي خضير 
ملاك علي عدنان کرم 
ملك محمد جاسم حمو 


الاسلامية 


87 
70 
89 
97 
58 
52 
65 
82 
80 
62 
88 
64 
75 
61 
66 
52 
55 
59 
72 
78 
65 
03 
57 
91 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
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159 - 4 


الدور الثاني :2022/09/0 


بعقوبة المرکز 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة الموعظة الابتدائية للبنات 


رقم التلميذ 
20202 
212220079069 
202220 
212220079074 
21222005 


اسم التلميذ 


نبأ ماجد عزیز نصار 


هبه کریم سعید حمزه 


هدی احمد رشید هادي 


يقين أثير احمد موسی 
يقين ایاد احمد حسن 


SET 


88 
89 
78 
78 
89 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


+ +01 


50 
50 
58 
50 
50 


للغة الانكليزية 


50 
50 


160 - 4 


الدور الثاني 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


2022/09/0 

۷ النتيجه | المجموع | المعدل 
ناج 295 59 
" 1 68.2 
9 67.8 
0 0 
36 63.2 

75.86% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
0 اسم المدرسة مدرسة الخلفاء الإبتدائية المختلطة EE‏ 

تس" رقم التلمية اسم التلمی الاسلامیة 92ک للعة الانکليزية ۱ الریاضیات العلوم ۳٠‏ ///////////////////// النتيجه | المجموع | المعدل 
1] 212210080001 ابراهيم صهيب سعد عبد الستار 62 54 60 0 0 
2 212210080003 احمد مهدي علي حسين 77 50 50 ناجح | 329 | 65.8 
3 212210080005 ايوب عادل بادي موسی 76 53 52 63 0 0 
4 212210080007 جعفر اسماعيل غني سعود 58 50 0 0 
5 "212210080008 حسام اياد عبد صالح 65 58 80 76 ناجح ۰ 339 67.8 
6 212210080012 عبد الحي حليم خميس محمد 50 60 50 0 0 
7 212210080013 عبدالله اكرم شاطي وادي 51 50 57 50 ناجح | 258 51.6 
8 212210080014 علي هاتف محمد سحاب 70 62 62 67 ناجح ۰ 327 65.4 
9 212210080016 قتيبة ميثاق محمد عليوي 63 60 50 62 ناجح ۰ 297 59.4 
0 212210080018 محمد علي محمود علي 71 57 50 52 ناجح | 280 56 
1 212210080019 محمد ماهر عبد الكريم داود 54 54 50 ناجح | 260 52 
2 212220080026 اسراء صدام شياع جاسم 90 50 50 66 0 0 
3 212220080027 الاء جواد نعمان علوان 65 52 57 0 0 
4 | 212220080028 الاء محمد ابراهيم عبد 75 63 72 68 0 0 
5 212220080029 امنه ماهر شياع جاسم 63 64 50 ناجح | 281 56.2 
6 212220080030 بنين محمد فيصل علوان 52 52 51 0 0 
7 212220080031 تبارك برهان حسين لطيف 59 59 0 0 
8 212220080032 تبارك علاء فيصل علوان 73 68 50 ناجح | 328 65.6 
9 212220080034 دالیا جاسم محمد جاسم 50 61 0 0 
0 212220080036 رزان رعد سلمان مطر 69 58 60 50 0 0 
2122200800381 رهف ليث ياسين جاسم 60 50 0 0 
2 | 212220080039 زهراء صدام عزيز شكر 67 56 52 50 0 0 
3 212220080041 شمس منتصر عبید خلف 51 59 50 72 ناجح ۰ 298 | 59.6 
4 212220080042 صفا محمد حسين جواد 50 50 50 0 0 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
اسم المدرسة . مدرسة الخلفاء الابتدائية اي 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


بعقوبة المركز 


رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
3 ضحی مازن علي حسین 51 
4 طيبة عباس رحمن عبد 59 
6 فاطمة سعود عبدالله دحلوس 92 
7 مایا عمر موسی فلیح 79 
8 مروه محمد حسین جواد 74 
9 مریم أنور حمادي عليوي 77 
0 مریم سعود عبدالله دحلوس 95 
3 ملاك محمد فيصل علوان 78 
4 ملاك مروان طه داود 69 
5 ملك میثاق محمد عليوي 56 
6 نبا محمد حسن علوان 87 
48.57% 


ا///۷)ف۵م۸۸۲///// 
14 7 0 
36% 53% 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


کے ات سد 2021-2 الدور الثاني 7290 
1 اسم المدرسة مدرسة الذرى الابتدائية المختلطة ا 

تس رقم التلمية اسم التلمية ۳٦۷ SUNN‏ 16 11 22 العلوم ‏ ///////////////////۱ النتيجه | المجموع| المعدل 
1 212210081004 احمد ابراهيم محمود عدوان 61 57 50 0 0 
2 | 212210081006 احمد مهند کریم فرحان 50 50 0 | 0 
3 212210081007 احمد وليد فائق عبد الكريم 69 55 56 53 0 0 
4 | 212210081009 اسماعیل حمید احمد داود 50 55 50 0 | 0 
5 1 انور رياض قاسم محمد 53 52 50 54 ناجح | 275 55 
6 212210081016 حسن عدي منعم محمد 61 68 74 ناجح ۰ 338 67.6 
7 60 طارق حسن جواد حمد 76 66 67 ناجح | 318 63.6 
8 212210081021 طلحة فوزي مزهر عباس 51 50 84 ناجح | 311 62.2 
9 212210081022 عباس صدام حسین شهاب 50 54 50 ناجح | 254 50.8 
0 212210081024 عبدالخالق غازي حسين علي 50 50 50 0 0 
1 212210081026 عبدالعزيز محمد بدر علوان 58 50 61 50 ناجح | 275 55 
2 212210081034 مثنى فاروق احمد حسن 50 55 50 56 ناجح | 261 52.2 
73 محمد حسن جمعة نجم 68 54 0 | 0 
4 | 212210081038 مراد محمد عباس سليمان 50 50 76 50 ناجح | 296 59.2 
5 212210081039 مرتضی محمد قاسم عوید 64 62 65 0 0 
6 212210081040 مصطفی عباس سلمان جاري 60 71 54 63 ناجح | 305 61 
7 212210081041 معتز علاء حسین حمزة 50 50 50 51 ناجح | 251 50.2 
8 212210081042 مهند علي كورجي جواد 60 72 50 0 | 0 
9 212210081044 نورالدین صدام مولان سید 51 50 50 0 0 
0 212210081045 هاشم وليد خالد مجيد 54 59 ناجح | 303 60.6 
1 212210081049 یوسف مصطفی یاسین مطلك 51 54 0 0 
2 212220081051 الاء عدي رشید عبدالحمید 55 58 51 ناجح | 265 53 
3 212220081054 ايات احمد اموري جلیل 79 75 60 ناجح | 325 | 65 
4 212220081055 اية ثائر محمود سلمان 50 50 50 50 0 0 


163 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائیة 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الذرى الابتدائية المختلطة بعقوبة المركز 
13 رقم التلمیذ اسم التلميذ الاسلامية 7770 ۳۳۰ SEY TP‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
5 212220081058 بشری محمد رشید حمید 55 50 50 56 ناجح 270 54 
6 212220081061 حنان حسين احمد سهو 53 50 76 : 288 57.6 
7 212220081067 زھراء فلاح عيسى عناد 60 51 0 0 
8 212220081069 سارة رياض عبدالواحد فرحان 59 0 0 
9 212220081072 شهد احمد خلف جاسم 57 302 60.4 
0 | 212220081073 شهد رائد محمد خلف 83 1 602 
1 212220081074 شيماء هاشم محمد حسين 61 0 0 
2 | 12220081076 ضحی وضاح عیدان عبدالله 66 9 55.8 
3 212220081078 طيبة طه غازي فرحان 77 340 68 
4 ۱212220081079 عسل ياسر عبدالستار عبدالکریم 50 253 50.6 
5 212220081082 قمر ابراهیم جاسم محمد 75 6 57.2 
6 212220081083 لقاء ماجد حمید سلمان 70 310 62 
7 212220081085 مروة ستار عیسی خلف 71 315 63 
8 212220081091 نجاة حامد کیطان سلمان 61 89 53.8 
39 212220081092 نور رائد علي محمد 51 0 0 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
موكق فحص الذؤابنة تدای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
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,¢ جہ MN‏ این ھ ای او اك اون اه 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


رقم التلميذ 
71 222 
212210082004 
15 2 2 
212090 
2122100812 
212210082014 
212210086 
21221007 
212210082018 
02244190 2 
40 222 
1 2220460 
21221008223 
2120004 
212025 
7 2" 
9 2022 
0 222 
4 212200 
212226 
7 2 2 
212220082038 
212220086 
7 2 2 2 


اسم التلميد 
احمد عتمان احمد خلیل 
جاسم امجد حمید مجید 
خسن رام علي محمد 
حیدر تحسین نوري خلیل 
صباح حمید نوري خلیل 
ضیاء عبدالله ناصر جاسم 
عبدالرحمن فارس حمید شکر 
عبدالرحمن موفق عبدالرحمن مصطاف 
عبدالله مثنى فائق توفيق 
عبدالله محمد علي عبدالله 
عبدالله محمد صالح |سماعیل 
علي حسن صالح |سماعیل 
علي طه هادي ثامر 
عمار ياسر جاسم توفیق 
محمد بهجت نوري خلیل 
محمد فراس فائق توفیق 
ناصر عبدالله ناصر جاسم 
نوح إسماعيل نوري خلیل 
آسیل بهجت نوري خلیل 
إسراء نزار حميد شکر 
ایلاف ریاض حسین علوان 
اية علي مهدي محمد 
رهف خالد حميد شكر 
زمن ناظم جواد كاظم 


الاسلامية 


60 
58 
68 
62 
72 
50 
50 


54 


73 
54 
70 
51 
61 
67 
62 
55 
60 
69 
72 
60 
68 
71 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 0 اللغة الانكليزية 00001 
56 50 

50 
50 51 
50 50 
50 
50 50 
50 50 
50 
50 51 
50 68 
57 65 
54 53 
51 
53 51 
50 51 51 
52 
50 
52 
62 70 
50 65 
53 
63 
50 60 
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بعقوبة المرکز 
جج 


50 


53 


68 


69 
52 
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النتيجه 
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ناجح 


ناجح 


ناجح 


ناجح 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية المعدل 
9 سجی ياسر قيس خليل 65 0 
0 ضحى علي قيس خليل 50 0 
1 طیبة عقیل علي محمد 51 0 
2 غزل فهمي احمد ديمي 89 65.8 
3 غیداء طارق حمید شکر 76 0 
4 فاتن طاهر حمید أحمد 50 0 
6 فاطمة علي حسین علي 63 0 
1 مال مهند عامر عباس 73 58.4 
3 نورالهدی حمید محمد خلیل 87 63.6 
4 نوره مشرق حسین علوان 64 0 
5 نوره ياس عجيد عبد 50 0 
7 هدی مزهر كريم عبعوب 85 0 
9 هند امجد حميد مجيد 65 0 

11 


اللغة الانكليزية 
17 
29% 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 9 8 
09۸ 63% 65% 


167 - 1644 


92 جے MN‏ این ھ ای NO‏ اون اه 
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وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدائیة 


رقم التلمیذ 
212210083003 
21240005 
9356 222 
212210007 
212210009 
11 ز 2 
212210083013 
21221006 
21221007 
212210083018 
99 “2022 
2 00“ 0 2 
2123 
0 2224 
2 0 2 
2123 
212004 
7 20 
212210083038 
0 ز 2022 
1 2 
2124045 
196 ز< 2022 
99 222 


اسم المدرسة مدرسة الحياة الابتدائية 


اسم التلميذ 


ابراهیم عبدالامیر محمد ابراهيم 
احمد محمد مصطفی رشید 
اسامة احمد صباح حاتم 

اکرم غسان اسعد رفعت 

امير مبارك عبدالصاحب مبارك 
انس عبدالله صالح احمد 

ایهم لؤي مدحت احمد 

بلال عمار حمید حسب الله 
حازم سامي عريبي حسن 
حسام اسامه محمود خليفه 
حسین علي عبد الرزاق جاسم 
حسین غسان اسعد رفعت 
حسین محمد حاتم نصیف 
رسول مشتاق کاظم محمد 
رسول هادي حسن حسین 
ریسان محمد مصطفی رشید 
زکریا یحیی خضير جمعة 
صباح انور صباح حاتم 
صفاء حسين احمد فرحان 
ضاري محمد ضاري ذیاب 
طه محمد جلال سواد 

عبد الرحیم باسم عبد الله علي 
عيد السام علي مهدي اح 
عبد الكريم سلمان عباس سلمان 


الاسلامية 


66 
68 
63 
50 
53 
74 
63 
69 
50 
72 
50 
63 
94 
89 
81 
59 
78 
79 
73 
64 
87 
80 
75 
56 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-02 الدور الثاني 
0 العربية | اللغة الانكليزية اك 
63 78 
57 
51 
69 
59 
56 52 
50 
50 
50 
50 56 
50 
50 
72 70 
68 55 
51 70 
50 
50 50 50 
59 52 50 
50 
50 
57 76 
54 
50 59 50 
50 58 
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بعقوبة المرکز 
السرم 
73 


50 


67 


87 
66 
50 


52 
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7۱/۱۱/۱۷ 


النتيجه 


3 


ناجح 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز فحص الدراسة الابتدانية 


اسم المدرسة مدرسة الحياة الابتدائية 


رقم التلمیذ 
0 2122 
212204 
21221007 
221 
212204 
2271 
2228 
2-19 
222271 
2123 
21221007 
2129 
21271 
2122093 
212210083099 
21271 
212210002 
212210083104 
212210005 
21221000 
2122100812 
21221005 
212210086 


اسم التلميذ 
عبد المؤمن منعم جمعه مهدي 
عبد الودود محمد اسماعیل ابراهیم 
عبدالله رسول سامي حمود 
عبدالله ساجد صالح سید 
علي نهاد محمود سلمان 
محمد حسام محمود حسن 
محمد حسن مصطفی رشید 
محمد فهد غفور حماده 
محمد نز هان مطر ابراهیم 
مدحت عدي مدحت احمد 
مروان علي حسن علي 
منتظر حازم مجيد جیجان 
مهدي ایاد مهدي محمود 
یاسر حسین نصرالله حسین 
یوسف صفاء جواد کاظم 
يونس فالح ابراهیم صالح 
يونس محمود جاسم محیمید 


الاسلامية 


66 
66 
70 
70 
77 
58 
61 
62 
72 
66 
58 
65 
77 
64 
63 
50 
77 
79 
67 
64 
/6 
50 
69 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 العربية | اللغة الانكليزية ETE‏ 
50 
65 
53 63 52 
54 77 
50 58 
50 55 60 
55 56 
50 
50 50 
63 50 50 
50 50 54 
56 58 
60 55 
59 76 
50 
50 
53 55 
55 51 
59 56 
50 
60 53 
50 
52 62 
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بعقوبة المركز 
اوم 


50 


50 


50 
71 
50 


61 
66 


50 
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7/۱۱/۱۷ 


النتيجه 


3 


ناجح 


ناجح 


۱ 


وزارة التربية 


المديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز قخضن الذر اسة الانثدائية 


اسم المدرسة مدرسة الحياة الابتدائية 


24 
اللغة الانكليزية 
18 
22% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


170 - 4 


الدور الثاني 


بعقوبة المركز 


23 
۱۱۱/۷۷۷۷ 
0 
09۸ 


20 01072 


5 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الاتدانية 


رقم التلميذ 
71 222 
212220084002 
212220084008 
212209 
212220084014 
2220905 
و9 2022 
1 222 
21222082 
6 2022 
86 202 
2102229 
21222008405 
212220084066 
212220084073 


اسم المدرسة مدرسة الشهيدة ايمان الابتدائية 


اسم التلميد 
آمنه علي محمود عوید 
آیات خلدون عبدالصاحب مبارك 
اسيل فاضل حمد نجم 
اماني جلیل اسماعیل رجیه 
ثری اسامه رشید محمد 
زهراء عمر علي محمد علي 
شیرین عبد حسن محمود 
قطر الندی بلال منعم عواد 
مروه نبیل منصور حسین 
مریم عضام سامي حسين 
مکارم عبدالحسین فاضل عطیه 
ملاك صفاء مصطفی احمد 
ملاك محمد عادل علي 
یاسمین طاهر کاظم محمد 


الاسلامية 


82 
91 
75 
91 
86 
61 
64 
88 
74 
73 
70 
96 
67 
84 
76 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مرگ لس الذؤابة تدای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الشهيدة ايمان الابتدائية بعقوبة المركز 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
5 اسم المدرسة مدرسة المشكاة الابتدائية المختلطة بعقوبة المركز 
7 رقم التلمیذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم ۷۷ النتيجه المجموع ' المعدل 
1 212210085001 احمد علاء شكر ابراهيم 50 50 52 55 ناجح | 264 | 52.8 
2 212210085003 احمد عدي ثاير خلف 56 50 50 50 ناجح | 263 52.6 
3 | 212210085006 اشرف ايهاب كريم خليفة 79 53 57 57 ناجح | 296 ۱ 59.2 
4 212210085010۱ اواب اكرم عبدالكريم علي 50 50 0 0 
5 212210085011۰ ایمن ثائر كريم يوسف 50 51 0 0 
6 212210085012 بلال ماهر مسلم علي 61 51 0 0 
7 212210085014۱ حارث مثنى حمدي حسن 67 50 54 0 0 
8 110085015 حارث محمد خلف مهدي 55 50 0 0 
9 212210085016 حسام احمد مهدي صالح 50 66 0 0 
0 ۱212210085017 حسن حسام رجاء عباس 93 76 86 69 ناجح | 398 | 79.6 
1 212210085024 رسول خضير عباس كاظم 68 54 0 0 
2 212210085025 رضا فراس عدنان عبدالله 90 67 65 61 ناجح | 359 71.8 
3 212210085027 سامر مؤید سبع خميس 79 55 50 50 ناجح | 287 57.4 
4 212210085032 عبدالرحمن غازي ابراهیم حمادة 54 56 0 0 
5 | 212210085033 عبدالعزيز عماد عدنان عبدالله 86 64 53 57 ناجح | 329 66.8 
6 212210085035 عبدالمهیمن ضیاء خالد اسماعیل 83 57 57 50 ناجح 1 62.2 
7 212210085038 علي سنان جاسم محمد 82 63 63 53 ناجح 1 62.2 
8 212210085039 علي موزر عبدالستار حسین 72 61 50 0 0 
9 212210085044 مثنى ایاد راضي عبد 78 56 61 50 ناجح | 332 | 66.4 
0 212210085047 محمد محمود شكر ابراهیم 50 50 ناجح | 280 | 56 
1 212210085050 محمد عامر ناظم مصطفی 50 50 56 50 ناجح | 264 | 52.8 
2 | 212210085054 معتز احمد جواد کاظم 73 51 50 56 0 0 
3 | 212210085055 معتز جاسم جهاد علي 72 68 56 52 ناجح | 310 | 62 
4 212210085056 نورالدين اكرم عبدالكريم علي 55 53 0 0 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة المشکاة الابتدائية المختلطة بعقوبة المركز 
تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية النتيجه | المجموع | المعدل 
5 212210085058 یوسف عثمان ماجد محمود 59 50 50 0 0 
6 212210085059 یوسف علاء حامد شمخي 90 59 54 2 ۱ 72.4 
7 212220085064 اسراء یاسر محمود عذوب 93 50 1 ' 68.2 
8 212220085072 جوانه بلاسم ناصر جراد 71 0 0 
9 212220085091 علا زياد محمد خلف 76 0 60 
0 212220085097 مریم عدنان صالح قادر 72 354 70.8 
1 212220085104 نور خالد نايف ابراهیم 61 366 73.2 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 3 12 1 3 0 
09۸ 88% 29% 09۸ 70% 100% 
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0086 

تس رقم التلميذ 
1 212210086003 
2 212210086009 
3 212210086014 
4 212210086017 
5 212210086022 
6 212210086024 
7 212210086025 
8 212210086027 
9 212210086028 
0 0 210200 
1 212210086041 
12 212210086042 
13 212210086048 
4 212210086049 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الائتدافرة 


اسم المدرسة مدرسة الضاحية الابتدائية 


اسم التلميذ 
حمد كاظم شهاب حمد 
حسن خالد سامي غضبان 
حسين صالح مهدي جاسم 
حيدر امجد حسين علي 
سجاد تحسين خميس حسين 
سيف عمر مجيد صالح 
سيف الدين ضياء خلف لطيف 
عبد القادر محمد جاسم احمد 
عبد الكريم حسن محمود خلف 
مأمون محمد نوري حميد 


محمد عبدالكريم محمد هاشم 


محمد منصور جبار حكاني 


للك ريه 
0 2 
0% 75% 


الاسلامية 


95 
83 
50 
61 
63 
76 
76 
50 
69 
67 
77 
64 
83 
87 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


175 - 4 


الدور الثاني 


///////////۷///////// 
0 
09۸ 
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370 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
موكق فحص الذؤابنة تدای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


176 - 4 


68 جح MN‏ این Bb‏ ای NO‏ اون اه 


087 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركن حصن اط ها 


رقم التلمیذ 
212210087002 
212210087003 
09 4 2122 
22210 
1 ٗ2290 
212210087014 
2122100876 
2220 
7 202 
212210087028 
2222471 
21204 
212-2005 
2129 
212210087046 
212210087048 
2122109 
212220087060 
212220087063 
212220087064 
212220087070 
212220087076 


اسم المدرسة مدرسة السبتية الابتدائية 


اسم التلمیذ 
احمد شهاب نجم عبد الله 
احمد طه مجيد حميد 
براء احمد محجوب حمید 
حسین سمیر شیاع سلمان 
حيدر ضياء عبدالكريم جبار 
سجاد محمد احمد مجيد 
عبد الله غسان عبد الله سيد 
علي عبد الرزاق علي جمیل 
عمر دريد حسن عبد الله 
غيث يعرب قاسم محمد 
محمد سمير سامي محمود 
نهاد عبد الخالق سعيد حميد 
رهف علي طه عبود 
زينب راسم عصفور يوسف 
سارة دريد جاسم محمد 
ملك مقداد ادهم ابراهيم 


الاسلامية 


64 
66 
51 
55 
50 
78 
52 
68 
88 
64 


50 
57 
50 


58 
50 


55 
77 


76 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية SET‏ 

50 67 
50 
50 56 
53 
55 62 
62 82 
50 50 72 
50 
50 50 

81 
72 57 
50 50 50 
60 50 
50 50 73 
56 50 

50 
70 68 77 
50 64 
72 82 
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بعقوية المرکز 
العلوم 
82 
63 
50 
50 
57 
84 
50 
50 
70 


52 


50 
59 


50 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


اسم المدرسة مدرسة السبتية الابتدائية 


اللغة الانكليزية 
7 
22% 
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نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


59 


بعقوبة المرکز 


12 
//‪ل۸۳۱۳۱/۵لۂەلە0۸۵۸ ۸۵ ۷۸۵// 
0 
09۸ 


20 01072 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
8 ام المدرسة مدرسة الهویدر الابتدائية للبنین بعقوبة المرکز 

تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم .۰ 1١‏ النتيجه ١‏ المجموع المعدل 
1 212210088002 احمد جواد عبد الرضا ميثم 55 50 ناجح | 276 55.2 
2 212210088003 احمد وادي حمد اسود 78 74 54 50 ناجح | 350 | 70 
3 212210088010 جعفر رعد صادق مهدي 54 52 51 63 ناجح | 307 ۱ 61.4 
4 | 212210088017 حيدر محمد عبد حسن 63 69 50 52 ناجح | 298 | 59.6 
5 212210088018 حیدر خالد سالم علي 63 51 0 0 
6 212210088021 سجاد احمد حسن صالح 53 51 0 0 
7 212210088024 صادق راند عباس ذیاب 50 50 0 0 
8 ,212210088025 عباس سعد رضا ناصر 73 50 57 ناجح | 310 | 62 
9 | 212210088026 عباس احسان غانم جابر 50 51 0 0 
0 212210088031 عباس نهاد علي شاکر 58 55 50 50 ناجح | 282 ۱ 56.4 
1 212210088033 عقيل محمد احمد فتاح 57 58 50 53 ناجح | 269 | 53.8 
72 212210088038 علي حسين احمد محمود 58 54 54 0 0 
3 212210088039 علي سیف فارس عباس 55 50 50 62 ناجح | 271 54.2 
4 212210088047 قاسم صباح قاسم احمد 64 50 68 66 ناجح | 337 ۱ 67.4 
5 212210088050 كرار حيدر محمد محمود 68 90 69 ناجح | 367 73.4 
6 212210088056 محمد ياسر عامر حمد 80 50 62 66 ناجح | 308 | 61.6 
7 | ۱212210088064 منتظر مثنی عبد علي حمزه 93 86 72 54 ناجح | 383 ۱ 76.6 
8 212210088065 مهدي علي کامل شاکر 50 50 0 0 
9 12210088070 هيثم علي زكي جوهر 68 54 50 ناجح | 287 57.4 
0 212210088071 وسام راند مالك قدوري 63 50 84 77 ناجح | 324 64.8 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤاسة سای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الهويدر الابتدائية للبنين بعقوبة المركز 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم /////////////////////////// 
0 2 3 2 3 0 
0% 78% 67% 60% 77% 0% 
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3 


5 ہج ای این دح اص O‏ ایب مه اه 
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وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
1 20 
212220089018 
79 2022 
2221 
2102223 
227 
5 2" 
20222 
210224 


اسم المدرسة مدرسة الهبة الابتدائية للبنات 


اسم التلمیذ 
دنیا عمار قاسم احمد 
رقیه مؤيد نجيب محمود 
رهف عدي حمزه حمود 
ريتاج محمد محمود لطيف 


زهراء حسين جعفر فتاح 
زينب محمد ماجد غانم 

مریم محمد كاظم ابراهیم 
ملاك عادل عباس مجيد 


SE 


100 


للغة الانكليزية 
1 
89% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


بعقوبة المركز 
01 با 


66 
93 
63 
65 
78 
54 
70 
89 
69 


88.89% 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 0 
09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212220090002 
11 2122200900 
212220024 
21222005 
21222006 
1 2" 
2122200903 
21222009 
1 20 
2 2 
21222005 


اسم المدرسة مدرسة الزينبية الابتدائية للبنات 


اسم التلمیذ 
اطیاف حسن هادي جاسم 
رسل محمد محسن رشید 
سلوی ياسر غازي محمود 
عذراء عدي وهاب زکریا 
علیاء حیدر عدنان مهدي 


نبأ جمال خالد جمعه 
نرجس علي عباس مجید 
نور علي فاضل علوان 


0201 


66 
65 
74 
65 
50 
73 
95 
78 
77 
93 
71 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 


بعقوبة المركز 
اللغة العربية 0 الانكليزية 


50 
63 
60 
55 
51 
56 
63 
60 
64 
76 
65 


2/۸ 


///////۱// 
0 0 2 
0۹۸ 100% 75% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0091 
رقم التلمیذ 


22202 
212210091004 
21221009008 
212210012 
212210091013 
21221005 
2209 
21221008 
212 9 
221 
21223 
212214 
2122015 
212 6 
2022 7 


اسم التلميد 


احمد حمزة وحيد قاسم 
ايسر رائد ناظم علوان 
حاتم علي عباس فاضل 
حمزة مهند عباس علي 
حيدر ماجد عيفان شكر 
سجاد ماجد عيفان شكر 
علي عادل علي بجاي 
علي كمال علي عباس 


كرار حيدر عبدالامير موسى 


مرتضى حسن محمود يوسف 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 


183 - 4 


الدور الثاني 


//////////۷///////// 
0 
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وزارة التربية 
لمديرية العامة لتربية دیالی 
موكز فعس الذراسة الات اة 
5 روم ۳ ۰ 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
2 اسم المدرسة مدرسة خرنابات الابتدائية بعقوبة المركز 

تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية 

1 212210092001 ابراهیم بكر سلمان عبد الجبار 61 
2 | 212210092002 احمد طعمه كريم فلیح 82 
3 212210092005 امير حیدر محمد عبد الرضا 83 
4 212210092008 جعفر زید محمد خلیل 100 از 86 
5 212210092013۱ حسن علي باقر حسن 62 

6 ۱212210092014 حسن محمد اسد فهد 71 
7 212210092015 حسین اياد هادي عباس 87 
8 212210092019 حسين حيدر قدوري محمد 79 
9 212210092023 حسين علي حسن هيكي 62 
0 212210092026 حسین قیصر فاضل عبد الکریم 78 
1 212210092028 حسین محمد خزعل علو 
2 | 212210092030 حسین منصور علي رشید 69 تج 
3 212210092034 حيدر سلمان داود سالم 59 
4 212210092035 حیدر مشتاق جعفر موسى 80 
5 212210092051 عباس زهير جعفر محمد جواد 70 
6 212210092052 عباس ضیاء حیدر موسی 66 
7 212210092053 عباس علي مزهر حاتم 84 
8 212210092056 عباس محمد قاسم امین 59 ۱ ۱ 
9 212210092057 عبد الرحمن مروان عبد الرحمن شعيب 61 
0 2122100920614 عبد الله متنی اسماعيل ابراهیم 76 
1 212210092064 علي حازم حسن علوان 50 

2 212210092071 علي صدام حسین علوان 70 ۱ 
3 212210092072 علي عادل محمد مهدي 54 ۱ 
4 212210092073 علي عمار ثاثر موسی 72 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


5 رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
5 212210092075 علي عمر محمد قاسم 57 51 

6 212210092076 علي محمد قاسم جابر 77 

7 24221009280 علي الهادي عمار حسين هادي 63 

8 212210092089 مؤمل ضرغام اسد علوان 54 

29 ۱212210092091 محمد احمد حسن علي 82 

0 212210092095 محمد سلمان علي سعید 64 

2122100921101 مهيمن محمد محسن کفش 50 

2 | 212210092112 هاشم حسين هاشم حسين 69 

3 212210092114 وميض رائد مجيد طه 68 

63.64% 


اللغة الانكليزية 
1 
83% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


7-2: 2021-2 


الدور الثاني 


3 اسم المدرسة مدرسة صبرا الابتدائية للبنات 

ق ET A‏ چس الاسلامية اللغة الانكليزية ۷۷۷۷۷۸۷۷۷۸۷۷۱۱ 
1 2122200930021 أيه محمد قيس عطیه 70 
2 212220093011 روان عمر معن حاتم 82 
3 212220093029 زهراء مصطفی كمال ناجي 68 
4 212220093034] شهد جاسم محمد کامل 79 
5 212220093035۱] ضحی قاسم محمد صالح 73 
6 212220093037 فاطمة علي قاسم محمد 87 
427 فاطمه زمن صبحي سبع 63 
8 212220093051 هاجر محمد خليل محمد 57 
9 | 212220093052 هنادي مصطفی ابراهیم عباس 88 
0 212220093056 يقين طعمه کاظم عباس 91 


1 0 
09۸ 0% 


الم 27 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210094002 
212210094003 
21221009405 
212210094007 
212210094008 
2122100410 
21221005 
212210094016 
21221009 
21221000 
212210094023 
21221005 
2122100426 
212210094028 
21221009 
21221000 
21221009404 
212-2005 
6 222 
21221007 
212210094040 
212210094044 
212210094046 
212210094048 


اسم المدرسة مدرسة اهل البيت الابتدائية 


اسم التلمیذ 
احمد علاء جیاد ماشي 
احمد ارکان حبیب نصیف 
احمد قیصر حاتم علي 
امیر عصام صلاح سلمان 
ايسر صباح هاتف علي 
بانع محمد اج علي 
حمزة عبد الجليل محمود حسين 
خطاب حميد حسب الله عناد 
سجاد حيدر محيي طعان 
سجاد سعيد حسن سعيد 
سيف حيدر عباس ناجي 
عباس احمد شاكر محمود 
عبدالله حيدر ناصر حسين 
علي طه شاكر محمود 
علي سعد ياسين ابراهيم 
غزوان صبحي خماس ضايع 
محمد حسن علي عيدان 
محمد عباس محمد عباس 
محمد مازن محمد نجم 
محمود صدام محمود حسين 
مصطفى اسماعيل ازهار اسماعيل 
منتظر ظياء جياد ماشي 
مهدي عامر محمود جابر 
هيثم حسين جاسم محمد 


الاسلامية 


81 
79 
83 
87 
52 
65 
80 
82 
97 
75 
66 
61 
83 
60 
59 
82 
52 
55 
87 
60 
72 
50 
98 
50 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
0 1 اللغة الانكليزية SET‏ 
52 
50 50 
50 86 
81 76 
71 
50 
53 50 
64 60 
83 75 
60 50 
50 
50 50 
50 53 
50 
50 
70 66 
50 
59 62 
50 
61 
73 
55 50 
74 
55 
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بعقوبة المرکز 
ارم 


64 
60 
88 


70 
74 
56 
91 
61 


57 
51 
50 
82 
50 
80 
55 
60 
66 
61 
65 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة اهل البيت الابتدائية 


رقم التلميذ 
9 2" 
21222002 
2122200943 
212220044 
2122203094055 
2122206 
7 2022 
2122200948 
21022299 
212220094060 
21222009402 
21222009403 
21222009404 
2122200945 
21222009407 
212220094069 
2122200470 
212220094072 
21222007 
212220094078 
1 222 


اسم التلمیذ 
ولاء حاتم احمد خدام 
اسراء قحطان عدنان صادق 
بنين حسن ناجي شهاب 
بنين اثير ليث حاتم 
بنين خالد داود سلمان 
بنين عبد الرزاق محمود سلمان 
بنين علي عبد الهادي سلمان 
بنين ناصر محمود عبد الحسين 
تقوى وليد خالد محمود 
حلا علي نداء مصطاف 
رانيا باسم سعيد محمد 
رانيا سالم قاسم عبد الكريم 
رتاج فلاح حسين علي 
رقيه قيس عبد الرضا عباس 
رقيه غضنفر عبدالله جاسم 
رويده عباس حسين علوان 
زهراء ضياء محمد حسين 
طيبه مناف منذر محمود 
غدير رياض جياد ماشي 


الاسلامية 


50 
84 
80 
59 
82 
81 
97 
98 
79 
68 
79 
97 
82 
64 
78 
82 
92 
97 
54 
91 
70 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


189 - 4 


الدور الثاني 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة سای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة اهل البيت الابتدائیة بعقوبة المركز 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱/۱۸ 
0 2 6 11 1 0 
0% 50% 85% 48% 91% 0% 


190 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الا 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
5 اسم المدرسة مدرسة العبارة الابتدائية للبنین بعقوبة المرکز 

تس رقم اتلمید ع الاسلامية 0 لاض اانکلیز یه الریاضیات العلوم ™ 1/١‏ النتيجه ١‏ المجموع المعدل 
1 212210095004 انس محمود عادل علي 70 60 74 68 ناجح | 323 64.6 
2 242240005007 جاسم هاشم محمد جمعة 59 50 56 0 0 
3 212210095012 حسن طه صافي قدوري 81 52 66 0 0 
4 212210095013 حسنین خالد جمال سعید 74 85 63 69 ناجح | 352 70.4 
5 212210095014 حسين عباس خضير محمود 67 70 50 ناجح ‏ 332 66.4 
6 212210095015 حسین علي غانم سبع 64 55 75 0 0 
7 6 حسين قحطان علي صالح 55 50 0 0 
8 222007 حسين محمد سلمان محمود 60 50 50 0 0 
9 212210095019 حیدر هیثم مالك سعيد 65 50 75 59 ناجح | 305 | 61 
0 212210095023 سمير رائد هاتف محمد 50 62 63 72 ناجح 1 64.2 
1 212210095025 عباس خضير طعمة حمد 62 50 58 50 ناجح | 275 | 55 
12 212210095030 عبد الحي عادل محمود سبع 81 50 50 55 0 0 
3 212210095036 علاء کرار عدنان مهدي 64 50 57 ناجح | 280 | 56 
4 212210095038 علي رعد حسين سهيل 61 50 56 0 0 
5 | 212210095040 علي كاظم جاسم لطيف 61 59 50 50 0 0 
6 ۱212210095041 علي مظهر علي جاسم 70 50 64 63 ناجح | 334 66.8 
7 212210095050 مرتضی علي علوان حمید 72 59 56 78 ناجح | 315 | 63 
8 212210095053 مهند هشام احمد فرمان 85 50 50 ناجح | 300 | 60 
9 | 212210095056 وسمي حمزة بریسم حمزة 64 56 56 77 ناجح | 305 | 61 
0 212210095058 يوسف علي ضاحي مطلك 60 52 58 0 0 


191 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مر فحص الذؤاسة ای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة العبارة الابتدائية للبنين بعقوبة المركز 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱/۱۸ 
0 3 6 2 3 0 
100% 5 45% 50% 63% 0% 


192 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
6 ام المدرسة مدرسة الجزيرة العربية الابتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
2021-2 الدور الثاني :200 


E‏ رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
1 ۱ 212220096009 جنه حسام فليح حسن 82 

2 212220096012 حوراء ليث عباس فاضل 51 

3 212220096013 حوراء موسی علي احمد 90 

4 212220096026 زهراء جمال شوکت حمید 50 

5 212220096042 غزل ریاض محمود سبع 92 

6 212220096055 ميسر مازن محمد علوان 86 


اللغة العربية |۸۷ 


0 0 3 0 0 0 
09۸ 100% 40% 100% 100% 09۸ 


193 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الا 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
7 اسم المدرسة مدرسة العدل الابتدائية بعقوبة المرکز 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم  1١‏ النتيجه | المجموع المعدل 
1 212210097007 بشار کریم محمد علوان 59 64 0 0 
2 212210097008 جعفر خالد رشید علوان 65 75 50 65 ناجح | 305 | 61 
3 212210097009 حسن حكمت حسن عبدالله 65 50 0 0 
4 212210097012 حسین لؤي علي محمد 76 50 50 66 ناجح ‏ 308 61.6 
5 212210097016۰ خليل مهند اسماعيل حسن 52 67 0 0 
6 212210097018 زین العابدین عادل رزوقي محمد 76 70 0 0 
7 .12210097020 سجاد علي حسین کاظم 78 51 66 81 0 0 
8 212210097021 سجاد فالح احمد جمعة 78 62 0 0 
9 212210097023 شاکر هاني شاکر محمود 74 60 67 84 ناجح ‏ 347 69.4 
0 212210097026 عباس مهند محمود خلف 70 52 56 87 ناجح | 322 64.4 
1 212210097036 علي موفق احمد حسین 65 54 50 50 0 0 
72 212210097044 مصطفی مهند ستار جاسم 50 50 50 0 0 
3 212210097046 مهدي كاظم حکمت حسين 59 61 57 60 ناجح | 287 57.4 
4 212210097049 یاسر عامر کامل کاظم 50 57 0 0 
5 1 يوسف خضر داود سلمان 50 50 50 0 0 
10 


194 - 4 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 


0 
م01۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحصن الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


195 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذر اة الات اة 
8 اسم المدرسة. مدرسة الحق الابتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية 
1 212220098002 اسیا حيدر عدنان زمان 56 
2 212220098004 ايلاف ابراهيم صالح طه 100 
3 | 212220098009 بنين نصر رشيد علوان 64 
4 212220098012 جنات نصر فاضل خلف 98 
5 212220098014] حنین حیدر برع علوان 57 
6 2122200998017 حوراء محمد عبود راضي 81 
7 098018 خديجة حسن احمد حسين 89 
8 212220098022 رسل غائم محمد احمد 83 
9 212220098023 رسل حامد خلف زیدان 72 
0 212220098024 رسل رافت ودیع شعلان 86 
1 | 212220098025 رقية خالد نهاد علي 71 
2 212220098026 رقية صلاح حسن سعيد 76 
3 212220098028 رنا عمر عبدالخضر سلوم 58 
4 212220098037 زينب معن عبدالكريم خليفة 74 
5 212220098046 غيد علي حسين عبد 80 
6 212220098047 فاطمة عماد علي محمد 77 
7 212220098051 قمر رحيم جمیل كاظم 60 
8 | 212220098053 مریم قصي رحیم حسن 77 
9 212220098062 ورود جمال حسین کاظم 82 
73.68% 


196 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 
مركز فحص الذؤاسة الا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الحق الابتدائیة بعقوبة المركز 
الاسلامية اللغة العريية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم 100 
0 1 1 2 2 0 
0% 75% 0% 85% 80% 0% 


197 - 1644 


ز ار ة التربية 
وزارة لتربی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


المديرية العامة لتربية دیالی ۱ 
2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 


9 اسم المدرسة مدرسة الوئام الابتدائية 


کت رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
1 212210099002۱ بلال برهان عباس عبد 99 

2 212210099004 عبدالله رياض صالح مهدي 81 

3 212210099005 علي رافد شلال حبيب 72 

4 212210099008 مهيب تیسیر محمود رحیم 78 

5 212220099025 شهد مقداد فندي محرب 87 

6 212220099033 نبأ حسن هادي دولاب 84 


اللغة العربية 7/۱/۱۱۷۱ 
0 1 1 1 2 0 
09۸ 50% 50% 67% 50% 09۸ 


198 - 4 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ات 2021-2 الدور الثاني :20207 


0 اسم المدرسة مدرسة الدوريين الابتدائية بعقوبة المركز 
کچ ETA‏ چوس الاسلامية الله العربیة | اللغة الانکليزية ‏ الریاضیات العلوم !1777/7/11 النتيجه | المجموح | المعدل 
1 212210100002 ابراهیم صدام عبد اللطيف جاسم 56 60 78 50 ناجح ‏ 294 58.8 
2 ۱212210100011۱ علي مقصود حمزة سلمان 91 55 57 59 ناجح 6 .61 
3 212220100026 شیماء ضیاء ياسين حسين 50 54 50 52 ناجح 6 51.2 


۱۱/۱۱۱/۱۱۱۷ 
0 


09۸ 0/6 100% 100% 09۸ م01۸ 


199 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


کے ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
1 اسم المدرسة مدرسة الشريف الرضي الابتدائية المختلطة 
15 رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامیة 7,1 
1 212210101001 ابراهيم بشار صالح ابراهيم 62 64 
2 212210101003 احمد خضیر عباس خضير 70 65 
3 212210101005 البراء ارکان خليفة عباس 86 61 
4 212210101010۱ حمید محمود علي حسون 50 50 
5 6 صفوان فالح حسن علي 52 63 
6 212210101017 عبدالله فخري محمود خلیل 64 60 
7 عبدالملك عباس علي حسن 60 56 
8 212210101021 عدنان علي قاسم غازي 66 50 
9 212210101022 علي بشير حسين حسن 67 50 
0 212210101030 كنان احمد عبدالامير حسين 58 59 
1 | 212210101031 محمد خالد جلال جاسم 84 78 
32 محمد مقداد امین مهدي 59 55 
3 212210101035 مصطفی محمد لطيف علي 85 63 
4 212220101048 ايه حمید علي حسون 71 50 
5 212220101049 بنین خلیل ذیاب محمد 85 76 
6 212220101054 حنین صفاء حسیم عزیز 82 50 
7 212220101057 رغد عبدالغني غدیر ابراهیم 90 86 
8 212220101058 رفیف نضال حمید علي 84 74 
9 | 212220101059 رقیه احمد شاکر فرج 73 51 
0 212220101063 زهراء احمد کاظم خضیر 73 50 
1 212220101064 زينب عباس ابراهیم صالح 74 64 
2 212220101068 سولاف غسان انصیف کشکول 70 66 
3 0101071 طيبة احمد عبدالکریم صبار 65 50 
4 212220101072 عائشة زياد عبدالكريم فليح 57 53 


200 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة الشريف الرضي الابتدائية المختلطة 


رقم التلميذ 
0 20222 
71 21022 
212220101084 
206 
7 0 2 
71 21222 


اسم التلميذ 


ملاك ثاير علي محمود 

ملاك قحطان علي حسين 
متار جبار احمد اسماعيل 

نباً اسماعيل هادي اسماعيل 
نهال عدنان انصيف كشكول 
ياسمين عبدالغني غدير ابراهيم 


لد آلعربية 
0 
100% 


0201 


60 
77 
66 
80 
85 
63 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


بعقوبة المرکز 


63.33% 


101120117 
0 5 4 
09۸ 44% 76% 


201 - 4 


وزارة التربية 


المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
2 اسم المدرسة مدرسة عبد الحمید الابتدائية المختلطة بعقوبة المرکز 

تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم  +1٠١‏ النتيجه | المجموع المعدل 
1 212210102001 ابراهیم ولید خضیر مهدي 77 50 73 52 0 0 
2 212210102004 اسماعیل عمر اسماعیل حمید 84 61 50 0 0 
3 | 212210102011 رامي فؤاد سالم محمد 50 50 0 0 
4 212210102013۱ سجاد صدام محمد محسن 59 58 59 0 0 
5 | 212210102016 عابدین احمد حسن محمد 56 53 0 0 
6 212210102018۰ عبدالله عدي كريم مهدي 59 51 50 71 0 0 
7 ,212210102019 عبدالله مصعب شاکر محمود 50 50 0 0 
8 | 212210102026 محمد جمال رمضان حسین 90 89 88 90 ناجح | 417 83.4 
9 212210102027 مصطفی حسین کامل صخي 64 82 0 0 
١ 0‏ 212210102030 مهند معن محمد محسن 50 56 67 0 0 
1 1 نعيم محمود مظهور سلمان 61 50 52 71 0 0 
2 | 212210102032 یوسف مظهر عزیز عبدالله 89 73 62 75 0 0 
3 212220102033 ابرار خلدون کامل خضیر 84 88 56 60 0 0 
4 212220102036 انتصار جليل اسماعيل علي 50 54 50 50 0 0 
5 212220102041 بنین ریاض احمد حسوني 80 65 60 80 0 0 
6 212220102043 تبارك عمر اسماعیل حمید 79 50 50 0 0 
7 212220102050 رانیا حیدر صباح مجول 88 51 53 0 0 
8 212220102057 ساهره عدي نوري حاجم 71 51 50 0 0 
9 212220102059 شهد حیدر صباح مجول 88 57 85 56 0 0 
0 212220102065 عذراء سالم مالك مجول 88 71 64 52 ناجح 1 66.2 
1 212220102068 فهیمه معن محمد محسن 79 74 74 60 ناجح 1 | 70.2 
2 212220102074 ملاك عواد شاكر محمود 65 51 50 0 0 
3 212220102078 نور ولید حمید محمود 87 71 75 52 0 0 


202 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


اسم المدرسة مدرسة عبد الحميد الابتدائية المختلطة 


اللغة الانكليزية 
7 
13% 


203 - 4 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


33% 


بعقوبة المرکز 


11 
//۸/۷۵۸۵۵ /۷۷۷(١۷۷۷  / 
0 
09۸ 


7-2: 


ارا 
وزارة التربی قاق الامکعانات العامة للسادس ادات 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۱ 
5 کک 2021-2 الدور الثاني 200 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 
رقم التلميذ 7س ۱ 1/00 


5 


39 احمد أثير أرحيم حسن 
4 احمد نزار فخري حسن 
5 اوس حازم نامق حاتم 
1 محمود عمار کریم محمد 
4 أسیل مثنی حميد حسین 
89 سمية جبار ستار کاظم 


۶ حہ اد اص اص ای اه 


اللغة العربية 7/۱/۱۱۷۱ 
1 0 2 1 1 0 
09۸ 100% 09۸ 75% 0۸ 09۸ 


204 -4 


5 


¢ ہے جح ان رھ اص O‏ ایب من اه 


0104 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212220101 
21222010405 
21222010 
١1‏ 2 2 
21222010412 
145 222 
2122201047 
212220104018 
9 2 
1 2 
2 2022 
21222010424 
6 222 
7 2 2 
8 2 
1 2 
+4 2 2 
5 2 
56 2 2 
7 2 2 
8 2 
0 2 2 
212220104043 
212220104048 


اسم المدرسة مدرسة الفجر الابتدائية للبنات 


اسم التلميذ 
ام البنین صحبي صیهود شهاب 
بسمه ضیاء کاظم علوان 
بنين عمار هاشم کاظم 
بنین فوزي فاضل جاسم 
تارك حقي اسماحیل مطلك 
حوراء صلاح مطني حسن 
حوراء عادل بدري مونس 
حوراء علي سلمان حمید 
خمائل زنزل مطرود محمود 
رشا خالد سلمان نعیم 
رغد صبحي حمید عيسى 
روان سعد عبود احمد 
زهراء علي جبار علي 
زهراء علي جلال خميس 
زهراء علي عزيز محمود 
زينب عبدالقادر كريم عباس 
زينب مظهر علي حسين 
ساره عبدالسلام صبري عباس 
سجى نزار جاسم احمد 
سرى حسن سعيد مونس 
سما طه عباس عنب 
شهد مالك سلمان حميد 
عائشة محمد فاضل علي 
فاطمة وليد سلمان نعيم 


الاسلامية 


97 
88 
81 
98 
95 
99 
95 
84 
93 
94 
92 
93 
94 
82 
96 
98 
63 
90 
86 
99 
79 
63 
70 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


7 0 


60 


50 


50 


61 
50 
50 
58 
57 
68 
75 
57 
50 
60 
59 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


62 


50 
50 
50 


53 
52 
88 
56 
50 
58 
50 
50 
60 
52 
50 
50 
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2277 


57 


50 


54 


52 


بعقوبة المرکز 
السرم 
62 
03 
50 
91 
56 
63 
68 
58 
65 


50 
100 
50 
58 


50 


50 


50 
75 
55 


7-2: 


LALIT 


النتيجه 


3 


ناجح 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
انیم القدوسة. سرد الفجر الابتدائية: قات 


رقم التلمید 
52 2 
210223 
2005 
21222010404 
212220104068 


اسم التلميذ 


فاطمة قحطان صافي شهاب 
فاطمة مثنی جبار حمد 
فاطمة یاسین توفیق سلمان 
میسون بشار خالد سلمان 
هیفاء هیثم عبدالواحد سلمان 


7-7 


75 
80 
64 
50 
70 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


بعقوبة المركز 
NAIL,‏ 


65.52% 


7۱/۱۱/۱۱۱۱ 
0 1 3 
09۸ 86% 86% 


206 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركن خسن لاه ها 
5 اسم المدرسة مدرسة المثنى الابتدائية للبنين 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


۳۹ رقم التلميذ اسم التلميذ 
1 212210105001 الحر هاشم احمد کاظم 

2 212210105003 بارق محمد اسماعیل محمد 
3 212210105007 حسین زنزل مطرود محمود 
4 ۱212210105011 حسين مؤيد خضیر عليوي 
5 212210105012 حسین یاس خضير عباس 
6 212210105013 حيدر يزن حسين علي 

7 212210105014 سجاد سعد عبدالله محمود 
8 212210105015 سجاد علي عبدالستار وهيب 
9 212210105023 عبدالاله عايد عبعوب عكال 
0 212210105027 عبدالله مهند محمد ابراهيم 
1 212210105030 علي حيدر احمد حمادي 
2 212210105031 علي سعد حسين علي 

3 | 212210105034] عمر حسين هاشم شهاب 
4 | 212210105035 قاسم محمد خميس علي 
5 212210105037 مؤيد وليد احمد كاظم 

6 | 212210105038 محمد حامد جبار بريسم 
7 212210105040 محمد زاحم جامل اسود 
8 212210105043 محمد قيس جميل زيدان 
9 | 212210105045 مصطفى خليل متعب خلف 
0 | 212210105048 منتظر هاشم محمد عباس 
1 212210105050 مهند حميد خلف حميد 

2 | 212210105053 وسام قاسم جبار عباس 

3 | 212210105054 يوسف علاء عباس زيدان 


207 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


اسم المدرسة مدرسة المثنی الابتدائية للبنين 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 


بعقوبة المركز 


14 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم سسا 
1 4 12 6 4 0 ۱ 
0% 43% 43% 33% 20% 0% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


7-2: 2021-2 


الدور الثاني 


6 اسم المدرسة مدرسة اريحا المختلطة 
تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية 
1 2122101060021 حذيفة کریم احمد علي 74 
2 212210106003 حسین علاء مصطاف علي 53 
3 212210106004 حسین علي حمادي عبد الله 76 
4 212210106005 حیدر کنعان دنیار حمادي 58 
5 212210106006 روکان محمد علي احمد 71 
6 212210106008 عباس جاسم خلف رشید 73 
7 212210106009 عبد الرحمن عمار رحيم حسن 68 
8 212210106010 عز الدین ياسين طه عبود 83 
9 212210106011 علي حسین عباس زیدان 63 
0 2210106014 محمد حسام مطرود محمود 58 
1 6016 مصطفی وليد حسين خلف 69 
52 حنین دريد محمود خشان 83 
3 212220106022 سارة عدي محمود خشان 55 


209 - 4 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الائتدافرة 


0107 
رقم التلميذ 
71 2102 
212210107004 
21221010706 
7 210222 
9 202 
1 2102222 
21221002 
6 21022 
21027 
0 212210107020 
11 212210107021 
12 212210107022 
13 212210107023 
4 212210107025 
5 212210107026 
16 212220107033 
7 212220107035 
8 212220107036 
9 212220107040 


5 


5 ہج جح ان رھ اص O‏ ایب اون اه 


اسم التلميذ 
احمد غسان حسين أرحيم 
اسامة هاشم احمد مطلك 
حارث علي ابراهيم علوان 
حذيفة عامر هيلان نصيف 
حسين وسام بلاسم عباس 
رحاب اياد احمد خميس 
صبحي شهاب احمد مطلك 
علي محمود عبدالله غني 
محمد مازن اسعيد صالح 
مشتاق طالب صالح مجيد 
مصطفى بشار بلاسم عباس 
نبهان ماهر عبد حسين 
ياسر حسن سلمان رحيم 
يوسف بشار بلاسم عباس 
دعاء باسم ابراهيم علوان 
رقية علي خالد شكر 
نجلاء لطيف محمد فيصل 


الاسلامية 


82 
82 
60 
83 
73 


57 


65 
50 
68 
70 
85 
85 
85 
73 
95 
79 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية 22 
54 67 
50 75 
50 69 
89 55 
63 56 

51 50 

60 

53 50 

64 

60 50 

53 50 

50 60 

76 58 

75 66 

50 50 
50 63 

51 73 

62 66 
50 54 
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بعقوبة المرکز 
رم 
60 
50 
50 
62 
67 
56 
55 
55 
55 


70 
54 
65 
52 


77 
56 
74 
58 


:20207 
1١1‏ النتیجه | المجموع 
ناجح 313 
0 
0 
ناجح 345 
ناجح 309 
0 
0 
ناجح 265 
0 
0 
0 
0 
ناجح 328 
ناجح 337 
ناجح 285 
0 
0 
ناجح 352 
ناجح 301 


47.37% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 


TAET الاسلامية‎ 
2 1 
33% 67% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
بعقوبة المركز 
اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱/۱۸ 
8 1 0 0 
50% 50% 100% 0۸ 


211 - 4 


2022/09/0: 


3 


ع( ج ای این اج ان O‏ ایب اون اه 


008 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الائتدافرة 
لد المدرسة سرصعاضد متفه تفن 


رقم التلميذ 
2022071 
21221010802 
212210108003 
210224 
06 2022 
7 22 
21222010808 
0 20222 
771 210222 


اسم التلميذ 


حسين سعد محمد علي 
عبد الرحمن احمد ماجد محمد 


عراق عباس عزاوي خلف 
مصطفى محمد غازي نجم 
زهراء رشيد حميد عليوي 
شهد قيس غازي نجم 
غسق صدام جاسم محمد 


هاله ياسر رشيد داود 


الاسلامية 


65 
72 
84 
69 
96 
70 
99 
97 
94 


اللغة الانكليزية 
5 
44% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


بعقوبة المركز 


44.44% 


7۱/۱۱/۱۱۷۷ 
0 0 3 
09۸ 0۸ 40% 


212 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
0 اسم المدرسة مدرسة بغداد الابتدائية بعقوبة المركز 
تس رس ع الاسلامية 07 6 00 لكات العلوم ‏ /////////////////////] النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210110001 احمد حسین سامي سعید 50 0 0 
2 212210110003۱ اكرم ثائر خضير عباس 85 53 0 8 57.6 
3 212210110006 حسام بدر عبد الرحمن کنوان 72 71 69 8 73.6 
4 212210110012 حسين علاء عاصي خميس 62 53 60 50 ناجح | 285 57 
5 ۰ 212210110013 حسين علي خليفة حسن 57 79 62 50 ناجح | 317 63.4 
6 212210110015 زین العابدين قاسم عبد حميد 58 56 62 3 56.6 
7 212210110020 عباس رياض عبود حسين 85 50 72 0 0 
8 212210110021 عباس عماد خليل ابراهیم 52 55 64 0 0 
9 212210110022 عبد الحسن طاهر عبد عباس 71 58 0 0 
0 212210110024 عبد الله حسن هادي ابراهیم 50 66 0 0 
1 0110025 عبد الله عمر علي هادي 83 71 539 67.8 
2 212210110027 عدنان یاسین نايف خلیل 52 53 0 0 
3 212210110028 علم الدین محمود صالح منشد 72 77 342 68.4 
4 | 212210110029 علي ایاد عباس رجب 50 0 0 
5 | 212210110030 علي شكر محمود حسين 58 60 28 65.6 
6 212210110032 علي وائل عبد اللطيف منهل 59 50 2 56.4 
7 212210110034 قصي شوكت عبود خميس 65 50 0 0 
8 | 212210110036 محمد حامد علوان حمید 74 64 5و2 59 
9 212210110038 محمد سلمان محیسن عباس 0 0 
0 041 مسلم ياسين عبد عباس 50 273 54.6 
1 2 مصطفی ابراهیم عبود حسین 83 50 0 . 62 
2 212210110048 مهدي اسماعيل محيسن عباس 61 0 0 
3 212210110049 نظير اياد عباس فاضل 61 50 0 0 
4 | 212210110050 وسام عتمان علي هادي 76 50 326 65.2 


213 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2122101104 
2122205 
212220110058 
21222011002 
2122201105 
212220110068 
21222011070 
1 ز 2122201 
212220110072 
212220110074 
75 2220 
2122201106 
212220117 
212220110078 
9 2022 
2122201100 
1 2122201 
21222011004 
21222015 
212220116 
212220110088 
0 2122201 
71 21222 
3 21220 


اسم القلمية 
یوسف جابر غازي احمد 
اسراء حسین عبد الله حسين 
بنين قاسم محمد ناصر 
داليا طارق غالب كنوان 
رقيه خالص احمد حمزه 
زهراء رائد فرمان حمود 
زهراء مثنى محمد عليوي 
زهراء معن يوسف احمد 
زهراء مهند عبد الخالق علي 
زينب سلمان محيسن عباس 
زينب ياسر رعد علي 
زينب نوفل علي احمد 
زينب ياسين عبد عباس 
ساره هيثم غازي حسين 
ساره مؤيد كريم عبد 
سجى نجم عبود خميس 
شهد سلام احمد هتيمي 
فاطمة اياد عباس رجب 
فاطمة حسين سامي سعيد 
فاطمة ليث علي احمد 
مريم غسان ياسين منهل 
ملاك محمد مال الله صالح 
منى صالح مهدي خميس 
نبأ صدام حسين ناصر 


الاسلامية 


60 
69 
85 
89 
65 
80 
86 
78 
96 
74 
73 
83 
82 
94 
57 
88 
99 
90 
86 
62 
88 
85 
93 
85 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية 2027 

57 50 

66 60 

50 63 

62 80 

62 83 

82 

60 53 

50 50 

68 73 

50 50 68 
50 65 

74 64 

55 60 

50 67 

57 78 

56 74 

55 82 

76 95 

68 68 

51 50 

50 

70 69 

66 

60 78 
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بعقوبة المرکز 
کک 
70 
62 
70 
59 
69 


55 


53 
59 
63 
54 
50 
50 
94 
82 
61 
78 
82 
60 
98 


2022/09/0: 


10106000 


النتيجه 


3 


ناجح 
ناجح 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2122201194 


212220110095 
212220196 


اسم التلميذ 
نسرین فالح محمد صالح 
نور ارکان هاشم كنوان 
نور عمر عاصي خميس 


20201 


اه 


الدور الثاني 


للغة الانكليزية 


58 
66 
80 


215 - 4 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 


1111111111 


0 
م01۸ 


7-2: 


7/۱۱۱/۱۸۷ 


62.75% 


2" ج MN‏ این ھ ای NO‏ اون اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0111 
رقم التلميذ 
212210115 
09 212 
212270 
210277 
21221113 
21221115 
8 21222 
9 2122 
2022 
21221113 
21220114 
21220 
212220110 
212220111 
212220112 
2122220113 
21222216 
212222019 
71 21222 
2122201113 
2122201114 
21222011166 


اسم المدرسة مدرسة البحتري الابتدائية 


اسم التلمیذ 
انور علاء محمد عبد 
حسن علي فخري مهدي 
رسول علي غايب جاري 
عبدالمهیمن زید خليفة علي 
علي عدوان عبد غني 
علي ماجد قاسم محمد 
قحطان خیرالله محمد عزیز 
کرار ماجد حامد کاظم 
مصطفی وسام محمد جدوع 
تقى ولید محمود نعمان 
رقية خالد محمود نعمان 
رقية ولاء محمد حمید 
زهراء خالد کریم حسن 
طیبة علاء حسین علي 
فرح رعد خالد حسین 
ملاك محمود عبود ابراهیم 
ياسمين هیتم ثاير یعکوب 


الاسلامية 


52 
88 
60 
61 
77 
51 
81 
56 
61 
79 
75 
83 
73 
71 
54 
55 
71 
68 
50 
69 
80 
66 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


+01 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 
52 


50 
75 


216 - 4 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


اسم المدرسة مدرسة البحتري الابتدائية 


اللغة العربية 
3 
50% 


12 
اللغة الانكليزية 
2 
0% 


217 - 4 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


92% 


بعقوبة المرکز 


۱۱۱/۷۷۷۷۷ 
0 
09۸ 


20 01072 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
2 اسم المدرسة مدرسة الوطنية الابتدائية للبنین بعقوبة المرکز 
تس | رقم التلمية اسم التلمية الاسلامیة للغهة العريية ۲ اللغة الانکليزية | الریاضیات العلوم  ١/11)‏ النتیجه | المجموع| المعدل 
1 212210112001 ابراهیم ثامر مهدي ابراهیم 82 65 72 63 ناجح || 353 | 70.6 
2 | 212210112003 احمد سلمان حسب الله سلمان 92 62 63 71 ناجح ۱ 366 ۱ 73.2 
3 212210112005 انس یوسف قاسم جواد 78 57 68 50 ناجح ۰ 303 | 60.6 
4 212210112007 حسن حسین احمد منصور 75 50 0 0 
5 1 ا حسن محمد حسين عبد 66 50 0 0 
6 | 212210112013 حسين احمد رشيد سعيد 59 50 61 ناجح | 290 | 58 
7 ]212210112014 حسين حسن محمد علوان 52 54 0 0 
8 212210112015۱ حسين علي جاسم محمد 63 50 50 0 0 
9 212210112016 حسین علي روكان ياسين 87 55 56 ناجح | 315 | 63 
0 | ۱212210112017 حسین علي مهدي يحيى 58 50 ناجح | 272 | 54.4 
7 سین قاسم شكر حمود 50 55 0 0 
12252[ حیدر لؤي احمد رشيد 64 50 0 0 
3 212210112024 رسول جميل ابراهيم هدرس 58 50 0 0 
4 212210112026 سجاد احمد خضير کاظم 83 50 50 ناجح ‏ 294 | 58.8 
75 سیف سلام خلف هاشم 59 50 50 50 ناجح ۱ 273 54.6 
6 212210112030 عباس صکبان ابراهیم علوان 50 50 ناجح | 280 56 
7 1 عبد الكريم ثامر عبد الكريم حمد 61 50 0 0 
8 212210112033 عبد الله قاسم محمد طاهر 88 50 50 0 0 
9 212210112038 علي اياد عبد الباقي جاسم 66 50 50 ناجح | 295 | 59 
0 212210112039 علي حسن علي رشيد 56 50 50 0 0 
1 212210112041 علي حيدر عبدالله کیتب 91 50 70 69 ناجح ۱ 331 ۱ 66.2 
2 | 212210112042] علي حيدر قاسم محمد 7 60 50 0 0 
3 2210112043 علي رحمن حسين حميد 64 50 59 ناجح || 287 57.4 
4 | 212210112044 علي طالب مهدي خلف 60 50 50 75 ناجح | 285 | 57 


218 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة الوطنية الابتدائية للبنين 


رقم التلميذ اسم التلميذ 
6 کرار حيدر رشيد سعيد 
7 کرار كريم كاظم محمد 
09 محسن علي محسن رشید 
2 محمد باسم محمد هندي 
114 محمد سعد خليل ابراهيم 
6 محمد نصيف جاسم محمد 
8 مرتضی كريم عباس حسن 
09 مصطفی احمد حسين ياسين 
0 مصطفی باسم عبد حسين 
2 مصطفی خضیر عباس خلف 
3 مصطفی طه محمود طه 
4 منتظر عقيل ماجد منصور 
5 مهدي بلاسم شکر حمود 
6 موسی ادریس حسب الله سلمان 


EIEN 
7 0 
76% 


الاسلامية 


71 
50 
69 
80 
50 


70 
61 
74 
64 
55 
76 
55 
72 
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نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
بعقوبة المركز 
للعه العرییه A ON‏ الریاشیات 7۳۹۹ 
50 50 50 
55 50 
50 79 62 
50 78 50 
55 
64 50 64 
57 
50 50 50 
62 
53 
54 54 50 
53 50 
54 50 59 
64 58 60 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


2022/09/0 
۷۷ النتيجه | المجموع | المعدل 
ناجح ۰ 276 55.2 
0 0 
ناجح | 331 | 66.2 
ناجح ۰ 308 61.6 
0 0 
0 0 
0 0 
ناجح ‏ 261 ۱ 52.2 
0 0 
0 0 
ناجح 264 52.8 
0 0 
ناجح ۰ 268 53.6 
ناجح ۰ 304 | 60.8 
52.63% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 


0113 


اسم المدرسة مدرسة التقدم الابتدائية 


جے 
,¥ اح اد ادن ھ ای إه نہ إمه اف خ 


حت ا نے 
N =‏ 


رقم التلميذ 
2 2122101 
2122101133 
210211105 
606 202 
21222310 
2122101133 
7 ^ 2 
2 22 
2122201133 
5 22 
6 2 
212220118 
0 202 
3 210222 
4 2 


آسم التلمية 
امير محمد علوان عطیه 
حسن رعد کامل مهدي 
حسین لؤي مطشر توفیق 
حسین مصطفی عبدالحمید عباس 
عباس كمال کامل عطیه 
محمد جاسم شفیق عزیز 
زهراء ولید شاکر حمید 
زینب ليث عامر حمید 
ساره ابراهیم علي حسین 
ساره شهاب احمد عبد 
فاطمه صعب عبدالكريم عباس 
نبأ محمد حسين علوان 


2021-2 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


68 
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////////////////// 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابنة ا لاا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
ركز فخصن الذؤاسة الك اة 
4 اسم المدرسة مدرسة الجزائر الابتدائية المختلطة 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


1۳ رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
1 212210114007 حیدر احمد کامل حسن 72 
2 ' 21221014008 رياض قاسم سلطان حاجم 50 
3 212210114010 سعد علي خليل ابراهیم 59 
4 212210114012 عبد الله ليث عبد الله ابراهيم 59 
5 ۱212210114014 علي حيدر كاظم حسن 61 
6 212210114015 علي خالد رحيم عباس 64 
7 212210114017 علي فيصل غازي كاظم 53 
8 212210114019 عون علي حسین فاضل 70 
9 | 212210114021 مصطفی علي کاظم حسن 56 
0 | 212220114029 بنين غسان حمید جمیل 50 
1 114030 ا جنان ارکان رحیم ديمي 54 
72 حوراء عباس هاشم جلیل 58 
3 212220114033] حوراء هزبر سعد علي 65 
4 212220114034 زهراء ریاض رحیم عباس 55 
5 212220114035 زهراء فلاح حسن کاظم 71 
6 212220114039 عذراء عداي مخلف جاسم 52 
7 نور عباس حسين علي 74 
8 212220114046 نور هيثم مخلف جاسم 65 
9 212220114047 هناء محمد رحیم ديمي 54 
0 212220114049 ورود محمد سلطان حاجم 63 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


3 الدور الثان 
مركز فحص الذؤاسة سای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الجزائر الابتدائية المختلطة بعقوبة المركز 
الاسلامية اللغة العريية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم 100 
0 3 3 3 8 0 
0% 63% 40% 50% 47% 0% 
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5 


5 جح N‏ ان رھ اص O‏ ایب من اه 


0115 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210115004 
7 2 
2209 
212210115013 
16 212222 
2102271 
2 210 
21222125 
9 21222 
0 202 
1 21222 
2 2102 
4 2122220 
21222015 
6 20222 
7 210222 
1 2122201 
5 2122220 
71 212222 
6 2122201 
21222011503 


اسم التلميذ 
حسنین مهنا جاسم مهدي 
خطاب معتز عبود یاسین 
رسول حسام نجم عبد 
عبد الودود قيس فاضل رشید 
علي ضیاء احمد محمد 
محمد رائد بدر عبد الله 
محمد عبد الرحيم ياسين عليوي 
محمد عبد القادر نهاد محمود 
يوسف عيسى ابراهيم حميد 
اديان عبد القادر نهاد محمود 
اسينات وسيم جهاد فريد 
براق ماجد خير الله مظلوم 
تمارة قصي جاسم حسين 
جنة محمد عبود ياسين 
حوراء عمر راسم مهدي 
سارة یاسین احمد سالم 
فرح سعید شوکت عليوي 
منار لؤي نجم عبود 


الاسلامية 


71 
54 
64 
57 
52 
76 
77 
52 
55 
57 
64 
85 
55 
50 
72 
58 
70 
65 
90 
50 
89 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


225 - 4 


الدور الثاني 


7-2: 


بعقوبة المرکز 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة ابن خفاجة الابتدائية بعقوبة المركز 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱/۱۸ 
0 3 3 3 1 0 
0% 25% 67% 82% 88% 0۸ 
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5 جح MN‏ این Bb‏ ای NO‏ اون اه 


0116 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


رقم التلميذ 
212210116004 
21221011608 
21221012 
212210116013 
2122101114 
6 22 
212210118 
212210110 
2022 
21221125 
7 20 
21221010 
2122271 
2122102 
7 212210 
8 2021 
0 2122 
21221012 
4 2122101 
212215 
6 2121 
0 2122 
21226 
2122101167 


اسم المدرسة مدرسة المساعي الابتدائية 


اسم التلميذ 
ابراهيم سعید كاظم احمد 
احمد علي كاظم هلال 
احمد نصير محمد حسن 
ارشد عبدالستار عبدالحسين مهدي 
اسامة ابراهيم جوهر كاظم 
اسماعيل حقي اسماعيل كاظم 
امجد مهند خميس سلمان 
امير حيدر جبار جواد 
انس محمد علي خلف 
بلال انور حامد نصيف 
جاسم احمد وحاد سعدون 
حارث مثنى عبدالله علي 
حردان صائب رحمان لطيف 
حسام علي احمد علي 
حسين رعد احمد عبود 
حسين صباح نوري نصيف 
حسين علاء احمد فرهود 
حمد قحطان حمد محمد 
حميد واثق كامل ناصر 
حيدر عباس فاروق لطيف 
حيدر مصطفى عبدالحميد رشيد 
رسول عمر مزعل فياض 
سجاد عدنان خميس نصيف 
صالح وسام صالح جياد 


الاسلامية 


59 
75 
54 
61 


62 
72 
60 
62 
67 
60 
52 
50 
50 
55 
60 


79 
50 
56 
56 
51 


70 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية SET‏ 
50 51 
50 58 
50 50 
65 51 
50 50 
50 52 
63 57 
50 51 
55 56 
61 
64 51 
50 60 54 
63 
55 
68 62 
77 59 
83 
52 70 
54 
50 50 
59 76 
50 54 
52 50 
50 
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بعقوبة المرکز 
اوم 


61 


54 


68 
51 


60 
58 


52 
55 
50 
70 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


ناجح 
ناجح 


ناجح 


ناجح 


المجموع 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة المساعي الابتدائیة بعقوبة المركز 

رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم 1+ االنتيجه | المجموع | المعدل 
8 طه عمر حنون شلال 64 71 52 0 0 
9 طه مشتاق طالب خلف 72 73 50 ناجح | 316 63.2 
1 عباس محمد علي لطیف 50 76 0 0 
2 عباس ولید کاظم احمد 73 100 74 50 ناجح | 350 | 70 
6 عبدالرحمن مهند کاظم حسین 50 50 0 0 
8 عبدالکریم احمد قدوري حسن 61 50 85 70 ناجح | 330 | 66 
0 عبدالله ثاير احمد سلوم 78 76 50 50 ناجح | 318 63.6 
2 عدالله رسول عبدالحميد رشید 88 50 84 51 ناجح | 328 65.6 
4 عبدالله عباس هادي ناجي 66 52 77 56 ناجح 1 64.2 
5 عبدالله عدوان حمد محمد 73 62 0 0 
8 عبدالله فاضل عباس حسن 70 50 52 50 0 0 
52 عبدالله محمد عبد الوهاب احمد 68 56 50 0 0 
3 عبدالله نصیر خلیل ابراهیم 74 59 50 0 0 
5 عبدالودود مهدي سعدون کاظم 82 58 76 74 ناجح | 348 69.6 
6 عزالدین علي زیدان مخلف 60 66 0 0 
7 علي حسین عبدالکاظم حسون 81 60 52 0 0 
8 علي دعاء عبدالحمید رشید 58 88 50 ناجح | 323 | 64.6 
0 علي صادق اسماعیل کاظم 72 50 50 53 ناجح | 286 | 57 
1 علي ظاهر رشید حسون 74 50 0 0 
5 عمر فاضل عباس حسن 75 50 60 68 0 0 
6 عیسی علوان احمد علوان 84 72 55 50 ناجح 1 62.2 
7 فارس نصير محمد حسن 53 50 62 ناجح | 267 | 53.4 
0 کرم حسين حسن کاظم 86 50 52 50 ناجح | 288 57.6 
02 محمد احمد عبدالله جواد 89 50 52 82 ناجح | 323 64.6 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة المساعي الابتدائیة بعقوبة المركز 

رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم 1+ االنتيجه | المجموع | المعدل 
6 محمد صدام بركات جواد 63 50 50 ناجح | 288 | 57.6 
7 محمد عادل خضیر عباس 52 50 63 50 ناجح 1 | 54.2 
60 محمد عماد سامي خمیس 78 56 63 ناجح | 318 | 63.6 
1 محمد عمار سعدون مزبان 71 51 58 58 ناجح | 312 62.4 
3 محمد مثنى محمد جوهر 55 64 0 0 
4 محمد مروان یحیی محمد 71 50 54 62 ناجح | 298 59.6 
6 محمد مصطفی ياسين حمد 53 50 50 0 0 
17 محمود عماد محمد فرج 61 66 50 ناجح | 282 ۱ 56.4 
8 مراد نعمان عدنان سلمان 66 50 72 78 ناجح | 344 ۰ 68.8 
9 مرتضی صلاح کاظم عباس 50 50 53 0 0 
0 مرتضی عبدالله احمد فرهود 77 50 50 ناجح | 297 | 59.4 
2 مصطفی احمد علي حسن 66 54 55 0 0 
6 مصطفى عبدالباقي نهاد عبدالباقي 67 52 67 50 ناجح | 286 ۱ 57.2 
7 مصطفی مازن سعد جاسم 70 50 60 50 ناجح | 288 | 57.6 
9 معاذ صاحب حسن محمود 50 52 54 ناجح | 259 51.8 
72 منتظر خالد وليد عبد 51 50 50 51 ناجح | 272 | 54.4 
7 ھمام عباس كريم مرهج 81 50 50 53 0 0 
0 وسام علي احمد علي 56 50 50 0 0 
1 وعد قيس براك طعمة 50 50 56 0 0 
383 یاسر مؤيد رشید مجيد 50 50 0 0 
4 ياسين طه ياس خضير 50 53 0 0 
6 يوسف بشار علي حسين 54 51 61 50 ناجح | 279 ۰ 56.8 
8 يوسف هادي سعدون كاظم 54 51 0 0 
۵۹ يوسف رشيد كاظم احمد 55 55 0 0 
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المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 
انيم المدرسة مدرسة المساعي الابتدائية 


رقم لتلمیذ 


21220 


وزارة التربیة 


اسم التلميذ 


يونس عمر ابراهيم جاسم 


71-7 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


للغة العربية 


اللغة الانكليزية 


63 


230 - 4 


الدور الثاني 


الرياضيات 


كوي یرک 
لسارم 


//////////۸// 
0 
09۸ 


7-2: 


n A ıı‏ النتیجه 


المجموع 
0 


47.95% 


المعدل 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


7 اسم المدرسة مدرسة مریم الابتدائیة للبنات 


7 رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
1 212220117001۱ ادیان محمد حسين سلمان 71 52 
2 212220117002 اروی علي محمد خلف 91 0 
3 212220117003 اروی مهند عباس مخلف 95 

4 212220117004 اساور ابراهیم محمد مراد 97 

5 212220117006 اسراء يوسف كريم احمد 58 

6 212220117008 اسيل احمد مخلف سلمان 93 

7 212220117009 الاء احمد عبد عليوي 62 

8 212220117011 ایمان فاضل كريم نجرس 59 

9 212220117012 ايه شهاب احمد محمود 89 

0 212220117013 ايه محمد عدنان عزیز 81 

61 بنان احمد طه خمیس 97 

2 212220117025 تيسير مصطفی عواد فلیح 74 

3 212220117026 جمیله علي طالب محمد 88 

4 212220117027 حنان بدر حسین علوان 80 

5 212220117028 حنين جمال عبد الله فخري 78 

6 212220117030 حنین مهند فوزي محمد سعید 67 

7 212220117032 حوراء حسان احمد حسون 77 

8 212220117033 حوراء عماد عباس ردام 68 

9 212220117036 دموع رائد ابراهيم عنيز 58 

0 212220117038 دیما مھند فاضل کریم 78 

1 212220117039 رزان وعد حسن كاظم 81 

2 212220117040 رسل محمد رحمن سعید 74 

3 212220117042 رشا حامد کاظم علوان 78 

4 212220117044 رفل ريسان ثامر ناصر 68 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائیة 2021-2 الدور الثاني :7-2 
اسم المدرسة مدرسة مريم الابتدائية للبنات بعقوبة المركز 

رقم التلمید اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية ١‏ اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم 1+ االنتيجه | المجموع | المعدل 
5 رفل ولهان علوان لطیف 84 62 89 ناجح ‏ 355 71 
7 رهام حاتم عزيز خلف 69 61 52 0 0 
0 رهف واثق طالب فیاض 71 57 50 82 0 0 
2 رونق احمد عزاوي عبد الله 84 58 73 84 ناجح | 364 72.8 
4 ريام هشام عباس سليم 56 80 50 81 ناجح | 352 ۱ 70.4 
9 زهراء علي جاسم سلامه 78 58 50 79 0 0 
0 زهراء قاسم عبد الله احمد 78 56 56 0 0 
3 زهراء مجید عبد الحميد کاظم 78 50 53 53 0 0 
1 زینب وسام خالد حسين 67 50 59 ناجح | 280 | 56 
2 زینه عماد غضبان يحيى 73 55 68 0 0 
4 ساره جریان سلمان احمد 90 70 50 60 0 0 
6 ساره ياس خضير حسين 66 50 50 ناجح | 273 | 54.6 
7 سبأ محمد نوري محمود 77 58 50 ناجح | 295 | 59 
0 سجی نوري صباح حسین 76 50 50 0 0 
5 شمس احمد کنعان عبد 81 50 50 66 ناجح | 309 | 61.8 
2 ضحی كيلان نجم عبد الله 76 52 50 0 0 
3 ضحی نوري صباح حسین 80 50 68 51 ناجح ‏ 310 ۱ 62 
5 طیبه حامد حميد حسين 78 50 50 50 ناجح | 278 ۱ 55.6 
6 طیبه حسين هادي ناجي 69 58 80 ناجح | 316 ۱ 63.2 
7 طیبه قيس طاهر حمد 82 50 56 ناجح | 303 | 60.6 
0 عائشه محمد شاكر حسن 82 54 58 ناجح | 349 | 69.8 
2 فرح جمال عبد الله فخري 83 58 57 62 0 0 
3 فرح عماد عبد حمود 82 50 50 50 ناجح | 297 59.4 
8 مروه نهاد طارق عبعوب 83 73 84 64 0 0 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة مریم الابتدائية للبنات 


رقم التلميذ 
10 2 2 
212220117118 
21222205 
72 2102 
0 22 
71 2102222 
212220117143 
۵ 22 


اسم التلميذ 


مریم علي عبد عليوي 


نبأ احمد مجيد حسین 


نبأ وجدان غني دعاج 


نور الهدی جاسم محمد هادي 


نورا محمد شاکر حسن 


نوره خلیل عباس محمود 


هاجر مهدي مطشر علوان 


7:171 


3 


67% 


7-7 


90 
76 
98 
50 
59 
68 
61 
66 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
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الدور الثاني 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
0/6 
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55.36% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210118003 
7 2122101 
1070 212 
212210118013 
212210118014 
15 2122 
91 ه222 
2 2022 
21204 
10 22 
21221011803 
212-2015 
20207 
02271 2 
2122101182 
212210118043 
2122101184 
22216 
0 2122101 
71 210220 
212210112 
2122101183 
212-201055 
21219 


اسم التلميذ 


احمد عباس کاظم رحیم 

احمد يونس تایه خميس 

ايسر عماد عبد الرحيم شكر 
حازم حسن نجم عبد 

حسام حيدر حسين خميس 
حسين علي خضير كاظم 
حسين علي ظاهر حسون 
حيدر ثابت عبود رحيم 
رسول غسان مسير عبد 
سجاد احمد ياسين خضير 
سلام زهير سلمان حسين 
طه ياسين طه عباس 

عبد الرحمن اوس محمد رجب 
عبد الله جواد كاظم عباس 
عبد الله فاضل عباس علي 
عبد الله محمد عبد الكاظم لفتة 
عبد الله حيدر راضي عباس 


الاسلامية 


63 
66 
62 
69 
61 
50 
56 
59 
50 
50 
73 
62 
63 
67 
08 
55 
50 
55 


76 
67 
75 
71 
50 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 000 000 ده ETE‏ 
50 50 
50 53 52 
51 
50 50 
52 50 
56 
50 
50 
50 
57 
60 51 
56 
50 
50 62 
52 
61 
57 
50 
50 59 
65 57 
55 61 50 
56 58 50 
60 50 50 
50 
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بعقوبة المرکز 
لسارم 
50 


55 
54 
50 


50 
54 
54 
54 


50 
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7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


ناجح 
ناجح 


ناجح 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز فحص الدراسة الابتدانية 


رقم التلمیذ 
212210118060 
1 222400 
21221011803 
2122101184 
2120165 
212210118072 
212210118073 
2122101184 
75 2022 
2122106 
212210118078 
0 212210 
71 4 2 
2 2221۹0 
212210118083 
212004 
85 2120 
6 222 
7 222 
2 2022 
212004 
6 2122 
7 2020 
2122101188 


اسم التلميذ 
علي عمار عدنان یاسین 
علي کامل علي حسین 
علي هاشم شکر محمود 
علي محمد عبد حسين 
عيسى كاظم جمعة احمد 
كرار سعد عبد حسين 
كرار مظهر عبد الله حمود 
كريم حسن كريم خلف 
كيلان خالد صبري ابراهيم 
ايك جاع كريم ابراهيم 
محمد احمد علي لفتة 
محمد رائد عاصم علي 
محمد شاكر محمود داود 
محمد طاهر ظاهر حسون 
محمد عباس حسين عكار 
محمد عبد الستار ولي رشيد 
محمد فؤاد رابح فاضل 
مرتضى حسين عبد الكاظم لفتة 
مصطفى ستار جبار علي 
موسى نصير عبد الرحيم خلف 
نهاد باسم عبد الحميد جاسم 
هيثم احمد عبد الرحيم خلف 
وائل طارق سامي حياز 
وسام ابراهيم كريم خلف 


الاسلامية 


85 
73 
78 
59 
57 
64 
59 
50 
66 
60 
62 
82 
73 
68 
50 
77 
81 
58 
68 
52 
79 
51 
67 
58 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
0 العربية | اللغة الانكليزية 200900 
76 50 
50 68 
60 54 
50 
54 
64 59 
50 
50 50 
55 50 
50 
50 
50 62 50 
50 62 
50 
50 
50 60 
50 50 
62 
57 51 
64 
50 
50 
51 55 
50 
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بعقوبة المرکز 
0 
55 


75 
68 
50 
60 
59 
52 


70 
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النتيجه 


2 


ناجح 


49 
50 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مرکز قخصن الذر اسة الانثدائية 


رقم لتلمیذ 
2122101180 
202271 


اسم التلميذ 
يوسف محمد حميد محمد 


اللغة العربية 
1 5 
O%‏ 72% 


0201 


68 
56 


13 
32% 


اللغة العريية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
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بعقوبة المركز 


26 

1011100000 
0 

09۸ 


7-2: 


67.2 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الايتدائية 2021-2 الدور الثاني 200٤‏ 
9 > اسم المدرسة مدرسة المهجة الابتدائية للبنات بعقوبة المرکز 

تس TEEN 22 RT‏ 0 الغه الانکليزية | الریاضیات العلوم ۳٠‏ /////////////////////۱_النتیجه | المجموع| المعدل 
1 212220119001 نرجس عبد الرحمن عبد الحميد محسن 98 92 90 77 ناجح | 424 84.8 
2 212220119003 آفراح حسين علوان خلف 82 89 84 55 ناجح ۰ 369 73.8 
3 212220119006 استبرق هاني عبد الكريم حسين 51 59 0 0 
4 212220119007 امنة عبد الرزاق محمود حسب 85 56 50 ناجح | 297 ۱ 59.4 
5 212220119012 بنين زياد مظهر عبد الله 85 68 74 50 0 0 
6 212220119013 بنین احمد حسین طارش 87 67 64 75 0 0 
7 212220119015 تبارك عصام عيسى جواد 55 64 50 56 ناجح | 275 | 55 
8 212220119018 جنة مهند اسماعيل سبع 55 E:‏ 56 50 58 ناجح 272 54.4 
9 212220119019 حنان حیدر معروف سبع 88 91 78 87 ناجح | 394 78.8 
0 212220022 حوراء سالم جبار علي 83 59 56 50 ناجح | 302 ۰ 60.4 
1 212220119023 خولة جبار علي شناوة 71 70 52 57 0 0 
2 | 212220119026 رانیا محمد قاسم محمد 64 85 69 50 0 0 
3 212220119031 رغد عبد القادر نصیف جاسم 73 70 61 69 0 0 
4 212220119034 رقية حيدر يحيى عبد 50 50 50 62 ناجح | 262 ۱ 52.4 
5 | 212220119035 رقية طارق خلف عباس 50 55 52 0 0 
6 212220119043 زهراء محمد علي حسین 88 52 0 0 
7 | 212220119047 ساره علي هادي علي 98 75 72 58 0 0 
8 212220119051 شهد عمر سامي جاسم 59 68 0 0 
9 | 212220119054 ضحى كاظم نصيف جاسم 77 68 69 50 ناجح | 318 63.6 
0 212220119056 طيبة رافد كريم کاظم 76 52 52 0 0 
1 | 212220119057 طيبة عباس عامر علي 85 83 50 70 0 0 
2 212220119059 عائشة سعد خالد حسین 70 57 51 50 0 0 
3 212220119062 غصون احمد حسين طارش 89 69 54 74 ناجح | 336 | 67.2 
4 212220119063 فاطمة زیاد مظهر عبد الله 53 67 62 54 0 0 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
21222011904 


21222 58 
21222 0 


چوس 
فاطمة عبد الواحد حسن علي 
هاجر باقر کاظم حسن 
هدی رغدان رحیم احمد 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني 


بعقوبة المرکز 


0 
0۹۸ 45% 4% 
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7N 


2022/09/0: 


7/۱۱۱/۱۸۷ 


40.74% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0 اسم المدرسة مدرسة الحكيم الابتدائية 
تس | رقم التلمية اسم التلمية 
1 212210120003 ابراهيم عمر حسن علي 
2 212210120005 احمد عزالدين شاكر ابراهيم 
3 212210120006 احمد عمر رحمان صبار 
4 212210120007 احمد وليد خالد ابراهيم 
5 212210120009 امیر نصير عبدالامير كامل 
6 212210120014 جاسم محمد غانم احمد 
7 | ۱212210120017 حسام محمد جاسم محمود 
8 212210120018 حسن رائد حافظ حبيب 
9 | 212210120025 صلاح علي حسن جاسم 
0 | 212210120026 طه جاسم محمد عباس 


212210120027 11 
212210120030 12 


عبدالله احمد جاسم حميد 


3 212210120031 عدالله خالد حبيب ابراهيم 
١ 4‏ 212210120039 عمر هيثم دعاج حمد 

5 212210120042 كرار محمد حسين هادي 
6 212240120053 محمد علي اسماعيل مخيبر اسماعيل 
7 212210120055 مرتضى هاشم احمد ابراهيم 
8 212210120057 مصطفى سيف كاظم وهيب 
9 | 212210120059 مهدي محمد مهدي كاظم 
0 212220120064 انوار طارق حامد خميس 
1 | 12220120070 تبارك علي ياسين عبد 
12007302 رقيه جمعه يعقوب ميرزا 
3 2220120074 رقيه حسين علي حسين 
4 212220120078 زهراء صدام شدهان فاضل 


الاسلامية 


70 
50 
66 
71 
70 
74 
72 
90 
61 
84 
74 
08 
70 
70 
61 
62 
68 
69 
57 
74 
84 
50 
85 
90 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


اللغة العربية 


اللغة الانكليزية 


SET 


56 
50 
2 
65 67 
62 
0 
2 


O 3 
O 


0 


نپ ا 
O‏ 


د0 
N‏ 
O1‏ 
O‏ 
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بعقوبة المرکز 
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2022/09/0: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


73 


ناجح 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مرگ فحصن الذر اند الات اة 
اس الغدوية. سر الك اه اڈ 
چوس 


رقم التلمیذ 
2022206 
8 2022 
21022209 
71 210222 
0 2122220 
02 2102 


طيبه عماد محمد خميس 


عراق وليد علي حسین 


فاطمه حيدر كريم محمد 


ملاك مروان صبحي مهدي 
ميعاد عيسى حامد خميس 


TET 
8 
56% 


77 


91 
80 
62 
58 
56 
61 


9% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


۸ 
0 4 5 
09۸ 
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7-2: 


المعدل 


OO O ا ا‎ 2 


43.33% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
1 اسم المدرسة مدرسة نهر الشيخ الابتدائية المختلطة بعقوبة المركز 
9 رقم اتلمید EET‏ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية ] الریاضیات العلوم  1١١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210121003 ابراهيم ادهم فيصل جدوع 50 53 0 0 
2 212210121006 اسماعيل خليل ابراهيم لطيف 60 56 57 ناجح | 273 | 54.6 
3 212210121010 ايمن عدي حاتم صبري 87 77 75 63 ناجح | 382 | 76.4 
4 212210121011 بشير وسام كريم ظاهر 50 57 58 51 0 0 
5 212210121012 حسن علاء الدين عبد الرزاق حسين 74 50 52 50 ناجح | 276 55.2 
6 212210121013 حسن محمد حسن حسين 52 50 50 0 0 
7 212210121016 حسین عبد الستار دلي موسی 86 74 64 67 ناجح | 352 | 70.4 
8 212210121017 حسین علي عبد الحسین حميد 67 50 0 0 
9 ,212210121019 حيدر جاسم محمود عبد 57 50 50 50 0 0 
0 212210121020 خالد عادل خالد حسين 62 73 79 78 ناجح | 362 | 72.4 
1 212210121021 رسول قاسم محمود حسن 51 51 0 0 
2 212210121022 ریاض مھند عماد يوسف 50 50 0 0 
3 212210121025 سیف خضير عباس يحيى 68 62 70 0 0 
4 212210121032 عبد الرحمن معتمد وليد عارف 50 50 50 50 ناجح | 250 | 50 
5 212210121034 عبد الرحمن خضير عباس حسین 66 50 56 61 ناجح | 283 | 56.6 
6 212210121040 عثمان محمد قدوري خميس 77 82 74 79 ناجح | 386 | 77 
7 212210121041 عدنان قحطان عدنان جعفر 73 59 57 53 ناجح | 292 568.4 
8 212210121043 علي محمد حسین ابراهيم 67 59 58 68 ناجح | 302 | 60.4 
9 , ۱212210121044 علي بهاء بدر صبحي 72 69 50 ناجح | 330 | 66 
0 212210121046 كرار حسن احمد امعیزیل 85 50 65 50 ناجح | 310 | 62 
1 | 212210121048 محمد جاسم محمد عطيه 64 50 50 0 0 
2 212210121053 مرتضی طه جاسم محمد 75 50 50 0 0 
3 212210121054 مصطفی اياد حاتم ابراهیم 78 58 50 50 ناجح | 299 569.8 
4 212210121057 منتظر هيثم احمد امعيزيل 66 50 ناجح | 276 55.2 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز فحص الدراسة الابتدائية 
انم ترس رة فين لت الاق ا 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


تین رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
5 212210121061 يوسف خالد هادي حسن 85 
6 212220121065 اسماء قيس حاتم عبدالله 62 
7 212220121068 تبارك عمر احمد بریسم 62 
8 212220121069 تبارك عمر محمود حسن 67 
29 212220121075 ختام عدي کریم محمود 72 
0 212220121079 رقية وليد جميل شهاب 52 
1 212220121084 رويدة حسين علي لفته 64 
2 | 212220121087] زهراء رجاء طه محمد 91 
3 212220121090 زھراء مصطفی محي محمد 67 
4 212220121092 زینب حاتم محمود حسن 67 
5 212220121096 سری ارکان هادي حسین 83 
6 212220121102 طيبة سرمد حایف فهد 60 
7 212220121104 فاطمة جاسم محمود عبد 67 
8 212220121109 ماريه احمد حاتم عبدالله 72 
19 ميقات حازم كاظم احمد 70 
0 212220121116 نورا محمد حسین فلیح 90 
1 21118 هدیل مهند وهيب محسن 69 
2 212220121119 ودق خلدون ياسين وهیب 61 
اللغة العربية الرياضيات TN‏ 
0 3 8 16 4 0 
0% 70% 20% 53% 75% 0% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مرک فحص الذؤابة الاک ایا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة نهر الشيخ الابتدائية المختلطة بعقوبة المركز 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الا 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
2 اسم المدرسة مدرسة عبد القادر الكيلاني الابتدائية بعقوبة المرکز 

تس رقم التلميد E‏ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية ‏ الریاضیات العلوم .۰ 1١‏ النتيجه | المجموع المعدل 
1 212210122005 ابو بکر مصطفی محمود عبد محمد 85 62 56 0 0 
2 212210122009 احمد فؤاد خالد مصطاف 82 52 0 0 
3 212210122010 احمد وسام عباس محمد 52 50 50 0 0 
4 212210122011 اسماعیل سعد خالد اسماعیل 90 65 50 70 ناجح | 325 65 
5 212210122016 ایاد ايمن وليد نعمة 73 50 54 51 ناجح | 309 ۱ 61.8 
6 212210122017 ایمن عبدالرزاق محمود حسن 54 50 0 0 
7 212210122022 جمال سامي جمال داود 53 50 0 0 
8 212210122025 حسین علي سامي عبد علي 64 50 50 0 0 
9و 212210122026 حیدر سعد خالد اسماعيل 57 52 51 0 0 
0 212210122027 خلیل ميثم محمد محسن 80 80 50 68 ناجح | 329 | 65.8 
1 212210122030 سلوان وسام جبار محمد 60 59 67 59 0 0 
2 | 212210122034 عبدالجبار نزار جبار محمد 72 51 52 50 ناجح | 282 56.4 
3 212210122035 عبدالرحمن جاسم علي يوسف 53 52 0 0 
4 | 212210122037 عبدالله صالح مضر صالح 60 51 0 0 
5 212210122041 علي باسم عبد حميد 68 75 51 50 ناجح | 294 | 58.8 
6 212210122042 علي مهند حسین محیسن 70 86 63 67 ناجح | 340 ۰ 68 
7 212210122043 علي ولید ثابت عثمان 77 73 68 54 ناجح | 340 ۰ 68 
8 212210122044 عمار عمار صبري ابراهیم 67 65 50 52 ناجح | 284 ۱ 56.8 
9 212210122045 عمر احمد یونس عباس 98 64 50 60 ناجح 322 64.4 
0 10122047 محمد خليل کریم عوید 68 60 0 0 
1 212210122050 محمد محمود داود سلمان 50 50 0 0 
2 212210122051 محمود احمد اسماعيل مبارك 53 50 50 ناجح | 256 51.2 
3 212210122052 مصطفی حکمت محي مجید 50 50 0 0 
4 | 212210122058 هارون ساجد حمید هارون 73 70 50 50 ناجح | 296 ۱ 59.2 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز فحص الدراسة الابتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


رقم التلمید 
212221-63 


اسم التلميذ 


يوسف رزكار محمد علي 


IE 


83 


11 
اللغة الانكليزية 
12 
29% 


2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
بعقوبة المرکز 

اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۷۷ النتیجه | المجموع | المعدل 

0 0 50 


////////// ۸/1 
0 3 8 
09۸ 73% 33% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
07 22 
09 2 
13 2122220 
155 212222 
2122201233 
6 22 
7 22 
9 22 
1 210222 
2102220-3 
7 21222 
8 2022 
2102220-9 


اسم المدرسة مدرسة الروابي الابتدائية للبنات 


اسم التلمیذ 
ایغ عثمان احمد عتمان 
براء عدنان عبدالله مولود 
تمارة مهند امهيهي عبدالله 
دالي عامر مصطاف عثمان 
طيبة مصطفی احمد فجر 
غدیر لؤي عدنان حسین 
غفران محمد جمیل جسام 
فاطمة قاسم طاهر صافي 
فرح احمد ابراهیم طاهر 
فرح احمد هاشم محمد 


مریم وسام محمد رحیم 
مریم اسماعیل خلیل محمود 


الاسلامية 


70 
63 
68 
79 
50 
62 
61 
55 
63 
95 
85 
75 
95 


للغة الانكليزية 
3 
70% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


بعقوبة المركز 


/////////////////// 
0 1 1 
09۸ 75% 09۸ 


246 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


1/۱/۷۷۷۷ ۱ الاسلامیة‎ EET رقم التلمیذ‎ TE 
70 انس محمد احمد خلیل‎ 212210124002۱ 1 
50 جعفر عماد عبد مهدي‎ 212210124004" 2 
67 حسن علي عبدالرضا علي‎ 212210124005 3 
61 رسول فؤاد عبدالصاحب عباس‎ 212210124007 4 
62 سرمد علي مازن حافظ‎ 212210124008 | 5 
66 شوكت مصطفى محمد حميد‎ ۱212210124009 6 
75 علي وادي عباس احمد‎ 212210124015 7 
50 مجتبى سامي محمود عباس‎ 212210124017 | 8 
56 محمد ضياء عبداللطيف جاسم‎ 212210124019 9 
75 زهراء حيدر جواد حميد‎ 12220124033 0 
51 شهد مصطفى هادي خميس‎ 212220124039 1 
55 نور الهدى عباس جواد حميد‎ 212220124049 2 


اللغة العربية 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 1 4 0 0 
09۸ 100% 88% 60% 100% 09۸ 


247 - 4 


,¢ جح MN‏ ان ھ ای او ای اون اه 


0125 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


رقم التلميذ 
212210125002 
21221090 
21221012513 
9-6 222 
0 2 2 
1 - + ه222 
+24 2 2 
2120125 
6 0 2022 
222447 
8 2022 
212190 
100 22 
21204 
6 212 
47 22 
2210 
022 2 
212210125043 
2221۹006 
212210125048 
9 2 2 
71 2 2 
2 2 2 


اسم التلميذ 
احمد اسامة زيد عبود 
حسن علي هادي عبد علي 
حیدر سمير فوّاد حسین 
زیدان نصير نعمان علوان 
عبد الغفار محسن عبد الله حسين 
عبد القدوس باسم عيسى محمود 
عبيدة رعد اسعد كاظم 
علي محمد عبد الله حسين 
على محمود كالح بريسم 
علي مهند عماد حسين 
علي عمار دلف علي 
كاظم علي محمود علي 
مؤمل علي جاسم محمد 
محمد ضياء محمد محمود 
محمد ياسين محمد خلف 
مروان سلام حامد اخميس 
مصطفی عادل فؤاد حسین 
منتظر صادق عزیز حسین 
مهدي علي محمود علي 
يوسف سودد خضیر یاسین 
یوسف مؤيد عماره یاس 
بتهال محمد احمد سلمان 
اسر احمد عبد شهاب 
اسيل ماجد سامي شهاب 


الاسلامية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-02 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية 02277 
66 60 50 
62 68 
62 51 
73 

50 80 50 
82 70 
66 53 
82 
74 65 
92 50 
82 
90 72 
65 

50 85 
65 
76 

50 88 57 
80 65 
86 
66 50 
90 73 
84 65 
96 50 
82 69 


248 - 4 


بعقوبة المرکز 
0 


54 


50 


50 


60 


50 
79 
62 
58 
50 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


ناجح 
ناجح 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
3 20 
5 2 
7 2 
8 20 
0 20222 
1 22 
2 21022 
6 2022 
1,0 22 
71 2 
2 2 
7 2 
0 202220 
2102223 
و9 2022 
0 202222 
2122220092 
97 21022 
8 2022 
212229 


اسم التلمیذ 
الاء محمد شدهان مخلف 
اہ تی ستمان شراب 
بنين عباس عبد علي جواد 
تبارك مجيد احمد عباس 
رؤية منذر نصيف جاسم 
رسل علاء جاسم نصيف 
رشا اثير عواد جواد 
رقية كاظم شلال عبود 
زهراء ثناء احمد محسن 
زهراء حسام حاتم يحيى 
زهراء صلاح جبار حمد 
سارة حسين علي حسين 
سكينة ماهر قحطان سعيد 
لمياء نجم عبود بلام 
مرام صفاء رحمان كريم 
ملاك جاسم عواد جواد 
نيره عقيل عزيز حسین 
هدى حسين عامر حمود 


ولاء حقي محمد سعيد 


الاسلامیة 


71 
69 
93 
71 
90 
82 
65 
83 
80 
76 
83 
50 
76 
50 
50 
03 


77 
70 
77 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


249 - 4 


الدور الثاني 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة الا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة ابي تمام الابتدائية بعقوبة المركز 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱/۱۸ 
0 4 3 13 12 0 
100% 60% 40% 59% 52% 0% 


250 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذر اة الات اة 
6 اسم المدرسة مدرسة زهرة الابتدائیة 
رقم التلميذ 37 


5 


3 احمد لطيف کامل جميل 
5 اکرم مصطفى نصيف جاسم 
7 اياد نعيم مهدي عبدعلي 
8 ايمن حسن اسماعيل ابراهيم 
1 جعفر حامد علي محمد 
52 حسام نهاد محمد غني 
5 حسین صدام لفته احمد 
6 حسین مؤيد محمد حسن 
8 حیدر محمد يونس مهدي 
0 212210126020 رابح علي حسين نهار 

1 212210126021 سجاد ماجد محسن غالي 
2 | ۱212210126024 عبدالرحمن محمد عبد محمد 
3 ۱212210126027 علي بشار قاسم احمد 

4 | 212210126035 محمد زبید قاسم محمد 

5 | 212210126040 مصطفى رياض سرحان جليل 
6 212210126043 مهند تحسين طه مهدي 
77 ا یسار وسام سالم ابراهيم 


۴ اه اد ا إى إص اه الك إمه ره 


الاسلامية 


87 
68 
73 
84 


61 
57 
50 
51 
70 
72 
57 
79 


73 
61 
50 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 


51 


50 
50 


69 


77 


55 
57 


الرياضيات 
4 
0% 


251 - 4 


اللعة العريية 00000 


52 


50 
50 
60 
50 


50 


الدور الثاني 


بعقوبة المركز 
الرياضيات العلوم 
64 52 
53 
87 76 
52 71 
59 64 
50 80 
74 71 
71 70 
69 68 
50 
72 90 
70 61 
71 73 
50 
55 
82 50 
50 


////////////////////// 
0 
09۸ 


7-2: 


7۱/۱۱/۱۷ 


النتيجه | المجموع] المعدل 


ناجح | 367 734 


ناجح | 300 60 


52.94% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
موكق فحص الذؤابنة تدای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة زهرة الابتدائية بعقوبة المركز 


252 - 4 


5 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0127 


اسم المدرسة مدرسة وادي النیل الابتدائية للبنات 


5 ج N‏ این اج یں O‏ ایب اون اه 


رقم التلميذ 
1 21022 
2 02 2 
771 2 
2 02 2 
2122004 
15 212222 
7 22 
212220 
21222004 


212220127029 0 
212220127031 71 


212220127036 1 


212220127038 3 


212220127039 1 


212220015 
212220127041 16 
212220127043 17 


اسم التلميد 


آزهار زهير محمود نهار 
آمنه سالم علوان رشید 

رغد احمد رحیم مهدي 
رقبه علي احمد حسن 

رنا غسان عدنان کریم 
رهف علي احمد جاسم 
شهد ثامر كامل حسن 

طيبه واثق حسن حميد 
لميس مروان كاظم عزاوي 
نور الهدى محمد خليل محمد 
هبه لطفي شاكر محمود 
هدى ماجد حميد حسن 

هدير عبد الرحمن يوسف علي 
هلين صفاء محمد حميد 


هيام سعد علوان حسين 


الاسلامية 


55 
/6 
53 
84 
59 
59 
89 
85 
88 
80 
98 
99 
88 
83 
95 
90 
81 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


100 


الرياضيات 
2 
82% 


263 - 4 


الدور الثاني 


7-2: 


O1 

O 
O) O1 لرگ‎ 
6 = O 


ا 
O‏ 


O O) اں‎ 
OW O 


61 
ارف ۱ 


O» 
ارف‎ 


O1) O) 
حل اط‎ 


4 
N 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 


0 
09۸ 


64.71% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة ا لاا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


254 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائیة 2021-2 الدور الثاني :7-2 
8 اسم المدرسة مدرسة المحمدية الابتدائية بعقوبة المركز 

تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم 11 االنتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210128004 أيمن بشار محمد عبد 94 50 50 67 ناجح 1 62.2 
2 212210128009 احمد ایاد ماجد رشید 50 50 0 0 
3 212210128026 حیدر جاسم محمد یاس 90 62 73 84 ناجح | 389 77.8 
4 212210128037 عبد الرحمن محمد علي حميد 75 54 50 50 ناجح | 279 56.8 
5 212210128042۰ عبد الله واثب رزوقي رشيد 76 95 50 76 ناجح | 353 | 70.6 
6 212210128047 علي ساجد محمد جواد 81 51 53 ناجح 1 62.2 
7 212210128050 علي ماجد غيدان حميد 76 51 54 71 0 0 
8 212210128052 علي معتز ثابت نعمان 50 50 0 0 
9 212210128055 عمار عدي عبد الله غايب 76 60 53 66 ناجح | 305 ۱ 61 
0 212210128057 عمر صبري عبد الله غايب 58 77 55 54 ناجح | 350 ۱ 70 
1 212210128061 كاظم بهجت كاظم حميد 68 50 ناجح | 272 ۰ 54.4 
2 | 212210128064 مأمون عدنان عادل مراد 90 59 50 79 ناجح | 328 ۱ 66.6 
3 212210128065 محمد احمد حسب الله سلمان 66 53 69 0 0 
4 212210128069 محمد احمد مهدي زيدان 68 75 69 91 ناجح | 393 |78.6 
5 212210128070 محمد بهاء فرج مجيد 85 65 54 67 ناجح | 347 ۰ 69.4 
6 212210128083 بحیی غزوان عدنان حميد 56 51 50 ناجح | 264 52.8 
7 7 ا یوسف رومل صبحي ابر اهیم 50 58 0 0 
8 212210128092 يونس عبد الوهاب عبد الكريم عبد القادر 58 50 50 78 0 0 


EET 
3 1 
25% 


الرياضيات 
4 
56% 
1644 - 255 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابنة ا لاا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


256 - 1644 


3 


ع اج MN‏ ادن اج ان اه ال 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


9) اسم المدرسة مدرسة الاستبرق الابتدائية للبنات 


رقم التلميذ 
03 21022 
5 2 
21222113 
21022207 
21222209 
5 2 
6 2" 


اسم التلمیذ 
آیات بشار عبد ناجي 
بدور مازن عبد الرحمن سلمان 
ملاك محمد حسین علي 
مودة عادل عبد الله ذياب 
مینا ولید قاسم محمد 
ندی جمال علي علوان 


0 


94 
67 
80 
82 
87 
73 
87 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


بعقوبة المركز 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية ۱ 110100001011 


85.71% 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 0 
09۸ 100% 100% 


257 - 4 


3 


9 اص اص ای اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0130 
رقم التلمید 


21222 16 
21222 0 
21222 8 
2122203 
2222 442 
21222004 


اسم التلميذ 


رغد فوزي مخیبر رحیم 
رهف فوزي مخیبر رحیم 
سجی علي مال الله قدوري 
صفا محمد مجید صالح 
فرح نجم عبد خلیل 
موده خالد وحيد ابراهیم 


7 آلعربية 
0 
100% 


اسم المدرسة مدرسة العروبة الابتدائية للبنات 


0201 


78 
84 
88 
69 
77 
93 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


للغة الانكليزية 


268 - 4 


11117 77 
0 
09۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


66.67% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0131 

تس رقم التلميذ 
1 212210131001۰ 
2 212210131003۱ 
3 212210131008 
4 212210131014۱ 
5 212210131016۱ 
6 212210131017 
7 212210131018 
8 212210131020۱ 
9 212210131028 
0 212210131026 
1 212210131029 
2 212210131033 
3 212210131041 
4 212210131053 


اسم التلمید 


ہے 


نس اسامه نجم عبد الخالق 
يمن سمير ابراهيم خليل 

احمد اياد ابراهيم محمد 
اسماعیل مصطفى مهدي صالح 
امير محمد فخري طه 

ايهاب علاء صالح مهدي 

براء وسام منعم جميل 

حسان فاضل عباس جاسم 
خطاب عمر عبد الرزاق وهیب 
رسول هادي صالح مهدي 
سرمد احمد عبدالکریم مهدي 
عامر حماده عبد احمد 
عبدالرحمن مهدي صالح مجید 
محمد رباح نوري عليوي 


ہے 


للك ريه 
0 0 
0% 100% 


اسم المدرسة مدرسة القطوف الدانية الابتدائية للبنين 


الاسلامية 


55 
50 
88 
64 
96 
51 
76 
82 
95 
73 
52 
90 
88 
61 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


269 - 4 


بعقوبة المرکز 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤابة تدای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة القطوف الدانية الابتدائیة للبنین وو ہت 


260 - 4 


زارة التربية 
وزارة لتربی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی 


مركز فحص الاراط الاك اة 2021-242 الدور الثاني 2022/09/0 
2 اسم المدرسة مدرسة امهات المؤمنین الابتدائية للبنات بعقوبة المركز 
تس رقم التلمید اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات النتيجه | المجموع المعدل 
1 212220132019۱ جمانة خميس عبد محمد 77 63 50 ناجح | 290 | 58 
2 ۱212220132047 سميه زيد خلف سعید 69 67 80 324 64.8 
3 212220132050 ضحی باسم عبد الله نجم 58 54 91 0 0 
4 212220132053 طیبة محمد یاس جمیل 81 95 0 0 
5 212220132054 عائشة قصي عامر اسماعیل 90 0 0 
6 212220132057 عذراء مؤید سلمان علي 56 0 0 
7 | 212220132069 ملاك احمد علي ناصر 70 3 ۱ 68.6 
8 212220132073۱ منار مهند عبد الرزاق جباره 50 0 0 
9 212220132075 نبأ عدي شهاب احمد 52 0 68 
0 212220132086 هاجر عمار احمید عبد 77 0 . 60 


اللغة العربية 7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 1 0 4 0 
0/6 100% 50% 100% 20% 09۸ 


261 - 4 


5 


212220133044 71 
212220133046 1 


5 - ای ان رھ اص O‏ ایب اون اه 


212220133049 1 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0133 
رقم التلميذ 
212220133 
2102205 
090 2022 
171 2 
716542 2 
71 22 
2 202 
6 2022 
61 22 
212220133 


2 17 


21222035 
212206 


اسم المدرسة مدرسة الکنانه الابتدائیة للبنات 


اسم التلميذ 
بشری صباح تركي ظاهر 
تغرید ليث محمود احمد 
حوراء امیر حافظ عباس 
دالیا حسین أحمد عبد الله 
دعاء هيثم احمد طه 
زهراء اركان كريم حميد 
سكينه سيف علي مجيد 
ضحى هيلان محمود كريم 
ملاك غزوان فاروق عبد الله 
ملاك مجيد جدوع كاظم 


نرجس علي شندوخ حبيب 
هدى معد محمود فليح 
يقين باسم راشد محمد 


الاسلامية 


61 


65 
69 
65 
50 
90 
64 
65 
56 
50 
58 
68 
62 
86 
50 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


+0 001 


71 
50 
51 
51 
50 
53 


60 
69 
50 
50 
50 
54 


50 


الدور الثاني 
بعقوبة المركز 
اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم 
51 
92 75 88 
74 62 
54 55 
56 50 
58 71 
50 77 
57 58 
50 50 
70 68 
52 
59 
76 59 
60 
51 
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7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


:20207 
11 النتیجه | المجموع 
0 
ناجح | 411 
ناجح 301 
ناجح 279 
ناجح | 274 
ناجح 279 
ناجح | 350 
0 
ناجح | 282 
ناجح 327 
0 
ناجح 278 
0 
ناجح | 329 
0 
ناجح 251 


68.75% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحصن الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الكنانه الابتدائية للبنات بعقوبة المركز 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :7-2 
4 اسم المدرسة مدرسة ابي الدرداء الابتدائية بعقوبة المركز 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم 1+ االنتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210134004 احمد جاسم محمد يوسف 75 78 65 52 ناجح | 320 | 64 
2 22210134012 ارشد صباح عبد الله مهدي 67 53 50 64 0 0 
3 212210134014 ایمن ایهاب طه حمودي 93 75 74 52 ناجح | 378 76.6 
4 212210134015 ایمن عباس حسب الله حسين 87 64 82 50 ناجح | 359 | 71.8 
5 212210134016 ایهم عماد ابراهیم جميل 94 74 71 67 ناجح | 376 75.2 
6 212210134017 ايوب عادل مهدي سلمان 90 64 63 ناجح | 360 ۱ 72 
7 | 212210134024 خالد وليد عبد الكريم رزوقي 54 69 50 0 0 
8 212210134026 رضوان عمر محمود علي 78 60 58 ناجح | 316 ۱ 63.2 
9 212210134030 سلمان علاء سلمان عمش 81 85 70 61 ناجح | 358 | 71.6 
0 212210134037 عبد الرحمن احمد نجاح نعمان 67 65 64 61 ناجح 321 64.2 
1 212210134039 عبد الرحمن رعد غضبان ابراهیم 59 79 66 0 0 
2 212210134048 علي مالك جاسم سبع 65 63 56 50 ناجح | 298 | 59.6 
3 212210134050 عمر شهاب احمد ابراهیم 90 77 65 67 0 0 
4 212210134053 غزوان عدنان فرحان محمد 73 76 72 ناجح | 368 ۱ 73.6 
5 212210134054 قائد ابراهیم احمد محمود 83 85 50 50 ناجح ‏ 345 | 69 
6 212210134058 محمد وضاح جمیل نعمان 80 50 60 50 ناجح | 308 61.6 
7 212210134059 محمد طالب نايف سلمان 83 50 50 0 0 
8 212210134068 ولید رعد ذیاب عبد الله 50 76 59 0 0 
9 | 212210134069 يعقوب ياس خضر احمد 54 72 61 ناجح ۱ 302 60.4 
0 212210134070 يوسف عمار سامي کرم 69 50 54 0 0 
1 94073 یوسف قحطان عدنان سبع 63 52 72 56 ناجح | 293 ۱ 68.6 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة الا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة ابي الدرداء الابتدائية بعقوبة المركز 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱/۱۸ 
2 1 2 3 2 0 
0% 50% 83% 50% 75% 0% 
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5 


5 ج N‏ ان رھ اص O‏ ایب اون اى 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
09 2022 
15 2022 
4 22 
21222125 
7 22 
8 2022 
14 2022 
3 21022 
6 2022 
8 2022 
0 2022 
1 22 
212220133 
2102245 
6 2022 
21222018 
0 20222 
551 222 


اسم التلمید 
ایناس بھاء حسین علوان 
جميلة عصام طالب ارزوقي 
رقيه محمد هوبي ارزوقي 
رندة فراس علي مجید 
روان عمر هیلان صادق 
زبیده سعید یاسین کامل 
زهراء عمار موسی عباس 
سميه عمار خمیس قدوري 
طیبه احمد عبد الکریم خلف 
طیبه موفق حافظ مهدي 
غزل علاء عباس ياسين 
غفران رسول احمد جراح 


الاسلامية 


89 
93 
71 
75 
100 
89 
65 
88 
100 
91 
92 
83 
89 
87 
78 
08 
71 
61 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
بعقوبة المركز 
ENN A ON 71‏ 3تت 
59 56 
51 50 
73 59 
70 58 
50 50 
58 67 
71 58 
86 70 
87 80 
83 65 
62 60 
64 60 
78 50 
86 63 
65 54 
74 62 
56 52 


الرياضيات 
1 
94% 
4 - 266 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
0۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷۷۷ 


وزارة التربية 
لمديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 


267 - 4 


5 


ع( جاجح ان اج اص O‏ ایب اون اه 


0136 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2122101302 
21221013603 
2102005 
2122101308 
2122109 
71 21022 
2120114 
20215 
210217 
9 2022 
0 202 
1 21022 
22 2 
2122201323 
2122225 
6 2022 
2122208 
1 222 
210224 
6 20222 


اسم المدرسة مدرسة كندة الابتدائية المختلطة 


اسم التلميد 
جوهر جمال كريم ابراهیم 
حامد مهدي عبدالستار طه 
خالد هشام خمیس مطر 
سرمد ریاض متعب احمد 
عبدالرحمن مؤید مصطفی طه 
محمد ر عد وسمي حبيب 
يوسف روكان جبار رشيد 
اسراء ياسين سعود جميل 
الاء غسان متعب احمد 
ايلاف محمد عبدالله رشيد 
ايمان حازم ثامر احمد 
ايمان نوفل حبيب مطر 
ايناس بلاسم ثابت نعمان 
تبارك مؤيد جاد احمد 
رسل محمد سعود جميل 
سجى رياض متعب احمد 
نبأ محمد ضاري نصيف 


ورود مروان حاتم ثابت 


الاسلامية 


69 
72 
65 
88 
68 
61 
68 
50 
61 
62 
51 
77 
68 
68 
58 
50 
65 
57 
72 
64 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 


268 - 4 


الدور الثاني 


7-2: 


O1) دن‎ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


الدور الثاذ 
مركز فحص الذؤاسة سای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة كندة الابتدائية المختلطة بعقوبة المركز 
الاسلامية اللغة العريية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم 100 
0 2 0 14 3 0 
0% 82% 100% 7% 80% 0% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدو ر الثاذ 0 
مركز فحصن الذر اة الات اة 2021-242 ور الثاني 2022/09/0 
7 اسم المدرسة مدرسة الامنية المختلطة بعقوبة المركز 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۷۷ النتیجه | المجموع | المعدل 
1 | 212210137005 عساف فيصل غازي جهاد 51 50 0 0 
2 212210137006 عقيل حردان غفوري عزيز 50 57 68 57 ناجح 282 .56 
3 212210137008۱ مرتضی سلام کنعان عبد 62 63 52 0 0 
4 212210137009 ولید خالد ابراهیم جبار 50 50 50 50 ناجح 260 52 
5 212220137011 امنة سلام كنعان عبد 60 64 63 62 ناجح 299 59.8 
6 212220137012 اية نهاد علي حسين 70 63 50 0 0 
7 | تبارك مصطفی رحیم سبع 67 68 60 62 ناجح 2 66.4 
8 212220137016 سجی نهاد علي حسین 50 67 55 0 0 
9 | 212220137017 طیبة عمر عزيز عبد 55 53 50 0 0 
0 212220137018 غیداء جبار خلف عبدان 68 50 50 0 0 


TET 
2 3 
0% 


270 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 


0 
09۸ 


زارة التربية 
وزارة التربد نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المديرية العامة لتربیة دیالی ۱ ۲ 
۳ چچ ھت 2021-2 الدور الثاني :20207 


تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية ۱ ۱/۱۱/۱۷۱۷ 
1 2422011001 احمد حيدر شاكر ناصر 72 72 

2 212210138003 عبد الله محمود ناصر حسین 64 55 

3 212210138007 یعقوب یاسر فالح قدوري 74 70 


66.67% 


111111111 
0 


09۸ 0/6 100% 67% 09۸ م01۸ 
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3 
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0139 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
02 2022 
6 202 
07 202 
2102209 
71752 2 
212220133 
4 22 
15 210222 
6 20222 


اسم التلميد 
حسن محمود کاظم حسین 
منتظر حیدر عبد الرزاق حسین 
یحیی سمير هادي صالح 
تمارة حکمان عطیة جدوع 
زهراء ایاد عبد الرزاق حسین 
سارة حکمان عطية جدو ع 


فرح حسین هادي حسین 
مريم راضي عباس نايل 
ورده عدنان هادي جدوع 


اسم المدرسة مدرسة قرطبة الابتدائية المختلطة 


للغة الانكليزية 
4 
50% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


44.44% 


7/۱۱/۱۱۱۷ 
0 2 2 
09۸ 67% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الذراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
0 اسم المدرسة مدرسة الحماسة الابتدائية المختلطة بعقوبة المرکز 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الریاضیات العلوم ‏ ////////////////////۱ النتیجه ‏ المجموع | المعدل 
1 212210140002 ایمن مثنى مزهر خضیر 58 54 50 55 ناجح | 268 | 53.6 


|۱۷ 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 09۸ 09۸ 09۸ 100% 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
1 اسم المدرسة مدرسة المستنصر بالله الابتدائية بعقوبة المركز 
ETE ٦‏ آسم التلميد الاسلامیة 07 1 تا العلوم ‏ /////////////////////] النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210141001 ابراهیم حسين عبد سليم 66 50 50 50 0 0 
2 212210141005 احمد عدنان شكر محمود 87 55 75 50 ناجح ‏ 329 65.8 
3 212210141007 ادريس نجم عبود ابراهیم 85 52 65 ناجح | 307 ۰ 61.4 
4 212210141019 حسین محمد خلف داود 73 50 90 54 ناجح | 349 ۱ 69.8 
5 212210141021 رسول نزهان محمود غریب 81 50 54 61 ناجح | 296 ۱ 59.2 
6 212210141023 سجاد سماح سلیمان داود 74 72 ناجح | 310 | 62 
7 212210141025 سجاد غفران صالح مهدي 74 50 68 0 0 
8 212210141042 عبد الله عمر حميد كاظم 81 50 73 59 0 0 
9 212210141043 عثمان علي احمد حسین 50 56 80 0 0 
0 ۱212210141044 علي اسماعیل درب حمید 71 62 74 ناجح | 368 ۱ 73.6 
1 | 212210141050 علي جاسم محمد قاسم 69 50 60 0 0 
2 | 212210141054 محمد حسن كريم عسل 65 54 55 50 0 0 
3 | 212210141055 محمد علي محمد رشيد 68 60 62 58 ناجح | 324 64.8 
4 2210141061 مصطفی علي عامر منصور 78 | 51 كا 52 76 ناجح | 320 | 64 
5 مصطفی محمد عبد علي 70 60 58 58 ناجح | 324 64.8 
6 212210141063 مقداد رسول مجيد ابراهیم 71 53 58 50 0 0 
7 212210141068 یاسر مصطفی محمد اسماعیل 61 56 52 71 ناجح ‏ 323 ۱ 64.6 
8 212210141070 یعقوب يوسف ناظم عباس 50 57 50 0 0 
9 0141072 وسف علاء حسین مراد 61 51 50 0 0 
0 212210141073 یوسف عمر سالم هاشم 78 50 58 ناجح | 286 57.2 
1 212210141074 يونس بلال حسن احمد 80 50 56 88 ناجح ۰ 340 | 68 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 
مركز فحص الذؤاسة سای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة المستنصر بالله الابتدائية بعقوبة المركز 
الاسلامیة اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم 100 
0 4 2 0 5 0 
0% 67% 50% 0% 69% 0% 
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3 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
71 4 2102 
2 2 
212210142003 
212222005 
06 2122220 
212222009 


اسم المدرسة مدرسة المنال الابتدائیة 


اسم التلميذ 


حازم عبدالرحمن عيدان نصيف 


ريم وسام وهاب سعيد 


زبيدة وسام وهاب سعيد 


غفران حسن مطلب نصيف 


اللعة آلعربية 


0 
09۸ 


0201 


53 
52 
73 
78 
03 
72 


THEN 


50 
56 
56 
79 
53 
53 


اللغة الانكليزية 


50 
66 
67 
50 
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نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


الرياضيات 


بعقوبة المركز 


11014117177 
0 
09۸ 


7-2: 


33.33% 


زارة التربية 
وزارة التر بی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 


المديرية العامة لتربية دیالی ۱ 
2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 


تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية ۱ 7/۱۱/۱۱۱۷ 
1 212210143003 سیف محمد عبود محمد 78 
2 212210143007 محمد علي جاسم حسین 65 
3 212210143010 یوسف ولید سلمان عباس 59 
4 | 212220143017 نور الهدی صادق مهدي حسن 74 


اللغة الانكليزية 7 علوم ۱۱۱/۷۱۷۷۱۷۷۱ 
0 0 
0% 100% 100% 0% 50% 0% 
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3 


9 ان اص اص ای اه 


0144 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210144004 
21221014406 
212210144008 
6 2 
4 2 
9 21222204 


اسم التلميذ 


كاظم یاسم محمد كاظم 
مهند مجيد حميد عثمان 


موسى عامر داود عباس 
حنان يوسف سعد ابراهيم 


عذراء سمير ابراهيم سلمان 


فرح هادي طه امين 


TOE 


0 
09۸ 


20201 


85 
77 
82 
90 
88 
74 


TIEN 


67 
61 
76 
89 
78 
64 


الدور الثاني 


للغة الانكليزية 
64 
50 
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نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 


بعقوبة المرکز 


1101131 7 
0 
09۸ 


2022/09/0 
nA» ۷‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
2 68.4 
0 0 
313 62.6 
39 78.6 
7 71.4 
0 0 
66.67% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0145 

تس رقم التلميذ 
1 212210145001 
2 212210145003 
3 212210145010 
4 212210145018 
5 212210145019 
6 212210145020 
7 212220145024 
8 212220145028 
9 212220145030 
0 | 212220145037 
1 212220145039 
2 212220145041 
3 ۰ 212220145042 
4 212220145044 
5 212220145049 


اسم المدرسة مدرسة الواسطي الابتدائية 


اسم التلمید 
حسن نجیب خلف ریحان 
حسین هيثم محمود صالح 
عبد الله ریاض عبد الهادي عبد العزیز 
يحيى صهيب حميد داود 
يوسف مؤيد احمد مله عبد 
يونس صلاح جسام سبع 
استبرق حسين محمد محان 
تبارك خالد عبد الوهاب كريم 
جنه عصام حسين خسباك 
زهراء سعد فهد سبع 
شهد اسد غضبان نعمان 
عذراء مهند حميد رشيد 
فرح قصي سعد حميد 
يسرى راسم عبد الله نكه 


الاسلامية 


88 
77 
70 
85 
81 
79 
84 
78 
58 
73 
56 
69 
78 
70 
89 


52 


279 - 4 


اللغة الانكليزية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 


الدور الثاني 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابنة ا لاا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


280 - 4 


5 


ع( ہے N‏ این رھ ان O‏ ایب اون اه 


0146 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
1 2 
2 0 2 
2122101409 
771 2 
672 4 20 
7 21022 
9 21222 
210-2 
212210146023 
2122101424 
21222165 
21222490 
2020 
21222244 
2122105 
212210146043 
212210146048 
212210140 
212210105 
212210148 
9 202 
3 202 


اسم المدرسة مدرسة العراق الجدید الابتدائیة 


اسم التلمیذ 
أمير سعد جبار علو 
يمن عبد الستار جعفر نوري 


ہے 


جنید فھد محمود حسن 
رسول موسی شاکر حسوني 
رسول نصر سلمان محمود 
سیف سعد اسماعیل عبد 
صلاح زكريا یحیی حسوني 
عبد الله ليث خضير صالح 
عثمان ادريس سلمان محمود 
محمد علي حسين ناصر 
محمد عدي محمود جواد 


يوسف مهند حميد حسين 


الاسلامية 


75 
52 
90 


57 
69 
50 
/6 
50 
55 
72 
67 
59 
50 
54 
64 
57 
87 
53 
74 
67 
77 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


0 العربية 


61 
54 
57 


03 


52 


50 


57 


72 


62 


03 


56 
61 


الدور الثاني 
اللغة الانكليزية الریاضیات 
50 
50 56 
50 50 
64 
77 
58 
51 
61 
65 
50 
50 50 
50 76 
50 
62 
52 50 
50 
50 
53 
73 
73 


281 - 4 


بعقوبة المرکز 
تم 
50 


66 


50 
50 
67 
50 
50 


57 


80 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


3 


ناجح 
ناجح 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


35 الدور الثاذ 4 
مرکز قحص الذراسة الابتدائية 2021-22 ور الثاني :2022/09/0 
نتم السفرسة. سر الان الحدية الانتدانية بعقوية المرکز 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الائکلیزیة 20١١7‏ الرياضيات العلوم ۷۷۷۷/۷ 
0 7 4 2 3 0 ۱ 
100% 80% 71% 60% 77۹0 0% 


282 - 4 


5 


5 ہج N‏ این اج ہی O‏ ایب اون اى 


0147 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210147008 
9 2122 
2122210 
2102771 
5 21222 
6 2 
7 2 
212210147018 
9 21222 
0 22 
210271 
022 2 
25 21221 
210227 
2122220 
210271 
2 0 2 
212224 
0 21222 
210242 
2102224 
9 212222 
0 212220 
71 22 


اسم التلمیذ 
ایوب علي فلیح حسن 
بشیر محمد سلمان عبد 
حسین عمر عامر حسوني 
رشید عباس سلمان حتيوي 
رضا علي سالم ردام 
ریاض طامي کا مشتاق 
سجاد خضیر کامل نعوم 
سجاد رائد مال الله عبدالله 
سعدون وديع سعدون صالح 
سیروان نزار عثمان عبد 
صالح نبیل عبدالواحد عبدالحمید 
عباس محمد عباس عزیز 
علي احمد خورشید رشید 
غسان ارکان محمد عناد 
فؤاد ساجد حسن محمود 
فاروق عمر صالح حسن 
محمد برزان محمد عناد 
منتظر علي وهيب ارزوقي 
منتظر فارس عبد جواد 
هاشم منير سبع کریفع 
امنه عباس علي شندوخ 
ايه عمر حميد محمد 


تماره احمد خميس نعوم 


الاسلامية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
07 ان 
68 68 

50 
86 70 
50 51 
50 50 
52 52 
50 
57 
50 
50 
50 
62 
75 56 78 
59 54 50 
55 
60 69 
57 
52 53 
50 62 
54 
50 
50 50 
51 70 
59 


283 - 4 


بعقوبة المرکز 
تم 
66 


72 
50 


50 


50 


51 
50 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


3 


۱ 


06.4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


اسم المدرسة مدرسة صقر احد الابتدائیة بعقوبة المرکز 


تس رقم التلمیذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
5 212220147057 رفیف قاسم صالح حسین 91 52 
6 212220147059 زهراء عمر محمد جاسم 95 

7 212220147060 زھراء مصطفى فؤاد جاسم 85 

8 212220147063 شکریه حسين عباس محمد رضا 70 

9 212220147065 شهد مهدي عبدالحسین حسین 76 

0 212220147066 ضحی عادل حامد ذیاب 71 

1 212220147072 نور نزار منیر سبع 82 

2 212220147073 هاجر غازي احمد سلطان 81 

3 212220147074 وردة صدام حسین عبدالله 100 

4 212220147075 ياسمين لطفي فرج عبدالله 98 


8090 
3 3 1 1 1 
87% 81% 94% 90% 50% 


284 - 4 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


5 


ہے جح ان اج اص O‏ ایب من اه 


0148 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210148004 
2102005 
21221014808 
9 202 
71 ^ 2 
172 0 2 
06 2102222 
212210148018 
9 2 
0 21222 
21022014 
6 210224 
212210148028 
71 22 
2 2 
4 22 
26 
7 22 
8 202 
9 20222 
0 22 
2 2 
55 2122220 
7 22 


اسم المدرسة مدرسة عرفه الابتدائية المختلطة 


آسم التلمية 
احمد حسین درب حمید 
انس وشام حافظ مهدي 
ایهم مصطفی عامر محمد 
برهان محمود درب حمید 
حسن علاء عبدالله شندوخ 
حسین رائد عطوان تركي 
سجاد کاظم حسن جارالله 
صفاء نبیل منیر سرحان 
عبدالرحمن محمد علي شندوخ 
عبدالکریم سمير کریم سلمان 
علاء علي محمد جاسم 
قاسم مصطفی قاسم عبد 
محمد وسام هاشم عدوان 
اسراء شاکر محمود مطشر 
اسيل فيصل غازي حمادي 
اماني بسام سامي جلیل 
اية زید خلف ظاهر 
اية سعد علي خلف 
ايلاف هيثم محمد ابراهيم 
براء رعد طه سلطان 
حوراء وسام حسين عبدالله 
رقية فؤاد ناجي علي 
ريتاج ستار عبد جواد 


زينب جابر محمود كاظم 


الاسلامية 


68 
95 
81 
56 
68 
59 
80 
73 
97 
74 
87 
96 
68 
83 
89 
69 
53 
71 
79 
81 
90 
84 
90 
76 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


285 - 4 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة عرفه الابتدائية المختلطة 


رقم التلميذ 
0 20 
52 21022 
05 212220 
6 20222 
8 202 
0 2022 
1 2 


اسم التلميد 
سميعه مثنى نعمان حسن 
غفران ناظم خليل اسماعيل 
فاطمة ياس عبد ابراهيم 


مريم مروان رعد عبد 
ياسمين زهير جليل اسماعيل 


20201 


59 
79 
77 
83 
85 
80 
96 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العربية 


60 
68 
51 
68 
53 
50 
77 


الدور الثاني 


TEYE 


286 - 4 


7NN 
0 


0% 


2022/09/0: 


5 


5 ہے N‏ ان رھ اص O‏ ایب اون اى 


0149 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


رقم التلميذ 
71 22228 
212210149002 
212210149003 
212210149004 
21221014905 
21221014906 
212210149008 
2122101909 
21240 
771 222444 
2122101412 
212210149013 
212210149014 
2122155 
16+ 21224 
212210149018 
19 222 
21240 
2022242 
21221014924 
5 2120 
6 21222 
7 2 2 
8 2 


اسم التلميذ 
إسحاق دمر جسام جبار 
حمد وليد خالد حسب اللة 
ايمن قيس هادي حسين 
براء احمد فيصل احمد 
بكر زهير احمد شمخي 
بكر محسن رحيم حميد 
حمزه ستار كامل محمود 
سجاد عامر رحيم حميد 
عبد الرحمن مظهر متعب صالح 
عبد الرحمن موسى احمد شمخي 
عبدالله محمد مهدي سلمان 
عبدالله موسى احمد شمخي 
عبدالوهاب مهند جهاد عناد 
علاء سلام داود سلمان 
علي ضیاء جبار کامل 
قحطان عدنان محمود محمید 
محمد ناصر علي جهاد 
محمد يونس مخلف عیدان 
مصطفی حمید احمد سعود 
هيثم سدره فيصل حمید 
یحیی منذر احمد شمخي 
ارژی رعد علي عبید 
فراح مظهر متعب صالح 


الاء عمران عليوي خمیس 


الاسلامية 


82 
56 
59 
50 
67 
64 
73 
55 
75 
65 
63 
68 
71 
57 
50 
74 
77 
50 
50 
59 
67 
81 
73 
92 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 
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وزارة التربية 
یره اه یه دبای 
مرکز فحص الدراسة الابتدائية 


رقم التلمید 
29 22 
200149030 
71 21022 
212220143 
225 
6 2022 
7 2 
56 2 
9 212222 


آسم التلمية 
ا عمار كابر سلمان 
حنان صدام متعب صالح 
حنان یوسف جاسم محمد 
رسل عید یوسف شبیب 
زهراء عقمان عليوي خمیس 
زهراء لقمان جسام جبار 
سارة عباس نجم عبود 
فرح احمد مخلف عیدان 


هدی حسین سعدون فرحان 


0 


82 
67 
79 
50 
64 
86 
61 
74 
78 


للغة الانكليزية 
3 
67% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


///////////////////////// 
0 2 14 
0۸ 78% 


288 - 4 


7-2: 


8۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 4 
مركزة الدراسة الابتدائية 2021-2 ور الثاني :20207 
0 اسم المدرسة مدرسة أبي الأنبياء الابتدائیة المختلطة بعقوبة المركز 

تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية ۱ 11 النتیجه | المجموع | المعدل 
1 212210150001 حسين اسماعيل علي جلوب 69 60 56 ناجح | 303 ۱ 60.6 
2 | 212210150006 مراد محسن علي جلوب 62 50 ناجح ۱ 270 | 54 
3 212210150009 وسام صدام حسن رحیم 80 ناجح | 307 ۱ 61.4 
4 212220150010 اسراء مهند فالح حسن 77 ناجح | 296 ۱ 59.2 
5 212220150019 طبه جمعه علوان ناصر 80 ناجح | 355 ۰ 71 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 100% 100% 0/6 100% 09۸ 


289 - 4 


وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
سس ا 2021-2022 الدور الثاني 0 20 
1 اسم المدرسة مدرسة الظافرین الابتدائية المختلطة ای 
رقم التلميد اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية 


5 


71 احمد صدام حسوني علوان 78 
3 خالد محسن حميد يوسف 
8 عساف خضیر محمود ناصر 
9 علي طلال كريم حمید 
0 مالك صدام تركي جواد 
1 مصطفی قاسم یحیی محمود 
2 اسین لؤي حمد عصفور 
3گ بوسف عمار مجید لطیف 
9 روی عثمان علي حسین 
0 ۱212220151025 مروه محمد شاکر حمودي 
1 212220151028 نهی ثاير علي حسب آلله 
2 212220151030 هدیل هادي ابراهیم امین 


۶ اه اد ا إى إص اه الك من ره 


اللغة العربية 7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
2 1 1 2 3 0 
09۸ 50% 83% 33% 50% 09۸ 


290 - 4 


5 


ع آجہ اد ادن اھ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
انم العدوسة مر الطاب اهاد ا 


0152 
رقم التلميذ 


21222071 
2121-03 
212221 0 5 
212 +06 


اسم التلميذ 


احمد عدنان محمود صالح 


براء يوسف هادي مغير 


غيث حيدر هادي مغير 
مسلم محمد فرحان محمد 


SEE 


72 
50 
54 
62 


2021-2 


291 - 4 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


الدور الثاني 


۱۱۱/۷۱۷۷۸۷۷۱ 
0 
09۸ 


7-2: 


7/۱۱۱/۱۸۷ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


1 الدور الثاذ 
مركز قحصن الذؤاسة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
3 اسم المدرسة مدرسة اشنونا الابتدائية المختلطة بعقوبة المركز 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية ٠١‏ الرياضيات العلوم ۳™0 1١‏ االنتيجه | المجموع | المعدل 
1 ۱212210153001 رسول تحسین متعب جار الله 75 70 60 62 ناجح | 317 | 63.4 
2 212210153002 محمد تحسین متعب جار الله 72 63 50 55 ناجح | 290 | 58 
3 | 212220153003 بیداء محمود مهيدي هادي 56 66 50 64 ناجح | 288 | 57.6 
4 212220153004 رغد محمد ياسين خضير 61 50 0 0 
5 212220153005 سارة قحطان كامل جار الله 55 58 52 50 ناجح | 269 53.8 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 1 0 0 0 
09۸ 100% 09۸ 100% 09۸ 09۸ 


292 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 
4 اس المدرسة . مدرسة الود الابتدائية المخئلملة 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


13 رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
1 212210154002 احمد وسام عبد الکریم احمد 66 
2 212210154003۰ المعتصم بالله عبد الحميد عطوان ظاهر 74 
3 212210154006 ایسر عمر غني حسین 83 
4 212210154007 بكر عثمان فندي محمد 50 
5 212210154008 بلال راسم جدوع جاید 84 
6 | 212210154009 حسن علي محمود فرمان 65 
7 | 212210154010 حسین برزان حسون علوان 77 
8 212210154011 حسین عباس بدري عباس 67 
9 ۱212210154013۱ رسول مثنی فالح مولود 79 
0 212210154014 سيف میثاق خلف ظاهر 76 
1 212210154016 عبد الرحمن صدام ضاري فرحان 65 
2 212210154018 عبد الرحمن واثق صکبان جزاع 78 
3 212210154021 عثمان ياسين جايد زیدان 61 
4 212210154023 علي ثاير اجود احمد 80 
5 212210154024 علي جاسم غالب صالح 76 
6 212210154025 فرقان علي عبدالله وهیب 76 
87 مصطفی سلام جدوع جاید 69 
8 212210154029 مصطفی صباح خلف ابر اهیم 54 
9 212210154030 نور الدین محمد علي عبد 61 
0 212210154031 یوسف قاسم هاشم محمد 67 
212220154033۱1 ايات نوري سعيد يحيى 72 
2 212220154036 ايلاف اياد محمود عبد 59 
3 | 212220154037 بنين باسم جدوع جايد 85 
4 212220154038 بنين علي طلب خلف 93 


293 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
نم المدوسة. رالد ماه ا 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


تین رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
5 212220154039 تماره سیف سعید یحیی 77 
6 212220154043 رسل نوري سعید یحیی 72 
7 212220154046 زهراء زهير عباس راضي 78 
8 212220154047 زهراء ليث عبد المحسن عباس 68 
9 | 212220154053 شهد سلام حميد كاظم 65 
0 212220154054 شیلان عمران محمود عوید 81 
1 212220154055 صبریه نجم عبد الله شهاب 67 
2 212220154056 ضحی سلام علي محمد 59 
3 212220154057 طيبه شعلان احمد سلطان 58 
4 212220154058 طيبه وليد علي حسين 75 
5 212220154059 عانشه تركي خلیل اسماعیل 71 
6 212220154060 عائشه سعد عبد المحسن عباس 84 
7 212220154063 مرام هيثم عادل شهاب 72 
8 212220154064 مریم ارکان شاكر عبد الحسن 50 
9 212220154065 مریم زهير رحیم یحیی 79 
0 212220154067 نور عبد الرحیم حسن نجم 97 
1 212220154068 نور قاسم جاسم خضیر 66 


الریاضیات 
0 1 14 14 3 
0% 89% 39% 58% 79% 
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7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


53.66% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الود الابتدائية المختلطة وو ہت 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
5 اسم المدرسة مدرسة الصحابة الابتدائية بعقوبة المرکز 

تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم .۰ 1/١‏ النتيجه ١‏ المجموع المعدل 
1 212210155001 بلال احمد محمد جارالله 74 50 66 0 0 
2 212210155002 حیدر حازم سلمان سبع 82 78 50 50 ناجح | 310 62 
3 | 212210155004 خطاب قحطان حسین علوان 61 76 50 0 0 
4 212210155005/ رسول علي ناظم ناصر 50 64 57 0 0 
5 212210155006 طالب صالح احمد عباس 57 50 0 0 
6 212210155009 قاسم عامر وهیب محمد 95 50 0 0 
7 1 منتظر عبدالله کریم عذب 83 54 89 64 0 0 
8 .212210155012 هیثم عادل شاکر حسن 73 66 50 0 0 
9 ,212210155013 وضاح شاکر محمود محمد 53 91 55 0 0 
0 212220155015 اسیا عدنان شاکر حسن 84 50 66 ناجح | 328 65.6 
1 212220155016 افراح فيصل نايف محمد 93 59 66 50 0 0 
2 212220155018 اية احمد مهيدي هادي 75 96 50 0 0 
3 | 212220155021 شفاء بحیی نوري کشکول 73 50 90 ناجح | 333 66.6 
4 | 212220155023 فاطمة حسین علوان کاظم 88 76 92 50 ناجح | 356 | 71.2 
5 212220155024 نور فاضل حسن عبود 83 70 95 50 ناجح | 370 | 74 
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7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة لكا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
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دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
2021-2 الدور الثاني :20207 


6 اسم المدرسة مدرسة الوقار الابتدائية بعقوبة المركز 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية ۱ ۷۷ النتيجه ١‏ المجموع | المعدل 
1 | 212220156001 اسراء ماجد وحید حمود 93 86 56 372 744 
2 212220156002 اية قحطان شعلان محمد 67 50 50 0 0 
3 212220156003 حوراء رحمان شعلان محمد 50 0 0 
4 | 212220156004 رفل نزار حسین خمیس 0 0 


اللغة العربية 1 7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 0 2 0 
100% 09۸ 100% 09۸ 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
7 اسم المدرسة ‏ مدرسة یب الابتدائية المختلطة 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


تن رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
1 212210157003 جاسم حسن جاسم طراد 87 
2 212210157005 حسن عمار محسن حمید 96 
3 212210157006 زید احمد عدنان محمود 82 
4 212210157007 عبد الکریم جاسم سعدون عبد 98 
5 212210157008 عبدالله علي خضير هندول 80 
6 212210157011 يوسف محمود عدنان محمود 80 
7 زينة رحمن عبد ریس 81 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۱ 
0 0 2 0 0 0 
09۸ 100% 50% 09۸ 100% 09۸ 
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دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 
8) اسم المدرسة مدرسة المعتمد الابتدائية المختلطة 


5 رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية 
1 212210158003۱ عمر عدنان احمد علوان 61 
2 ۱212210158004 مصطفی حسين شلال حبيب 68 
3 212220158005 راوء عبدالله عدنان عليوي 78 


33.33% 


7N 
0 


09۸ 50% 33% 0% 67% O% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


1 الدور الثان 
مركزة الدراسة الابتدائية 2021-2 ور الثاني :2022/09/0 
9 اسم المدرسة مدرسة العطاء الابتدائية الاهلية بعقوبة المركز 
تس | رقم التلمید اسم التلميد الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم ‏ :۱/۱/۸۸۱۸ المعدل 
1 212210159004 أمين صباح مخیبر مصطفی 54 50 57 57.8 
2 | 212210159009 حسام آحمد حسین غضبان 69 78 70 59 65.2 
3 ۰ 212210159011 رامي رافد صالح قدوري 74 78 50 82 66.8 
4 212210159012 رامي محمد صبحي محسن 69 76 60 52 64.4 
5 212210159015 عبد القادر مهدي نعمان محمد 52 53 51 51 51.8 
6 212210159016 عثمان غضبان خالد هادي 50 53 61 52 53.2 
7 212210159019 ياسر عمر حسن رزوقي 75 85 70 78 73.2 
8 212220159023 دينا زياد متعب خلف 66 91 83 54 69.8 


EAE 
0 0 
0% 
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7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 


0 
0/6 


9 جح MN‏ ان ھ ای NO‏ ہی اه 


0160 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركن خسن اط ها 


رقم التلميذ 
21221001 
212210160002 
212210160004 
2122101605 
212210160006 
212210160007 
212210160008 
21221016009 
2122101610 
2221۹0001 
212210160013 
212210160014 
212210165 
2122101606 
49 2002 
22210 
2122101 
212210122 
21221016023 
21221016024 
21221015 
9 2 2 
0 2 2 
2122201602 


اسم المدرسة مدرسة لبنان الابتدائية المختلطة 


اسم التلميذ 
ازهار سلمان ثامر جبار 
اكرم زياد نايف عيدان 
انور سلمان ثامر جبار 
انور صباح سامي جبار 
ایمن ریاض نايف عیدان 
ايوب طه حمدي جاري 
حارث سيف ياسين بدر 
سلیمان داود ثامر جبار 
صادق پاسر سدرة عزیز 
عبد الرحمن تركي کشکول سالم 
علاء رعد حسن هلال 
علي صباح ادهام محمد 
عمار هيثم متعب کمر 
عیسی سیف رمضان نجم 
مصطفی غازي بدر سنین 
مصطفی فاروق خضیر نجم 
مصطفی محمد نجم عیدان 
منتظر محمد هندي خضیر 
وضاح احمد نايف عیدان 
یوسف سعد رمضان نجم 
جواهر نصيف حمید علي 
زهراء فالح کمر عیدان 


الاسلامية 


86 
91 
83 
86 
95 
86 
76 
69 
73 
92 
92 
75 
68 
68 
91 
91 
76 
77 
91 
80 
82 
75 
83 
57 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية ETE‏ 
69 50 
79 93 
53 50 
62 50 
50 
53 50 
51 
50 52 
50 50 
55 
57 50 
50 
50 50 
71 50 
58 53 
50 
51 
59 58 
50 
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کید المرکز 
العلوم 
65 
84 
56 
64 
67 
63 
62 
64 
56 
82 
52 
57 
59 


59 
65 
56 
57 
80 
62 


62 


2022/09/0: 


10106000 


النتيجه 


7 


ناجح 


ناجح 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
ات المدوسة. مدرسة لبتان اعد اة 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


E‏ رقم التلمیذ اسم التلميد الاسلامية 0 || الانكليزية 
5 212220160033 ساره محمد بلاسم لفته 81 54 50 
6 212220160035 طيبة فلاح ادهام محمد 97 50 66 
7 212220160036 ماریه عدنان ابراهیم دوشان 97 53 50 
8 2122201600398 میلاد صالح کشکول سالم 92 64 54 
9 212220160039 مينا یاس حسن هلال 91 74 54 
0 212220160040 نورس حامد سهیل عيدان 92 53 50 
1 212220160041 يقين علاء هادي محمد 100 55 50 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 17 7 5 0 
09۸ 100% 37% 30% 50% 09۸ 


303 - 4 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


EET ETE‏ اسم التلمية الاسلامية- | اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم 2 17/77171070 النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210161001 حسن فالح سطوان بشو 85 83 52 60 ناجح 334 66.8 
2 212210161002 سیف ياس محمد سطوان 83 87 57 71 ناجح 354 70.8 


اللغة العربية 00م مم0 0 4 101011 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 09۸ 09۸ 100% 09۸ 09۸ 
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5 


5 ہج جح این اج اص O‏ الك اون اه 


0162 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
21221016203 
226 
2028 
21222771 
15 212222 
212222190 
2102271 
02 2 
2122226 
2122228 
2020 
2102221 
2023 
21222214 
2028 
210226 
47 22 
212220162048 
71 2122220 
2102213 
21222204 
2005 
6 20222 
7 210222 


ET 
احمد سلام احمد جرمط‎ 
احمد لؤي فخري ابراهیم‎ 
ايمن عباس لطيف جاسم‎ 
حسن مهند مال الله ياسين‎ 
هنين وار بحيرد علي‎ 
حمزه صايب حومد ناصر‎ 
داود كمال علي حسين‎ 
عبدالرزاق احمد خضير عباس‎ 
عبدالكريم ظاهر عيال عواد‎ 
علي خالد محمود شياع‎ 
علي مؤيد مال الله ياسين‎ 
مجتبى ابراهيم حميد ناصر‎ 
محمد ثائر محمد سلطان‎ 
يوسف طه زيدان خلف‎ 
اديان غزوان علي حسين‎ 
انهار ماهر عبدالرحیم درویش‎ 
جمانة وسام محمد محمود‎ 
جنى قيس فاضل ياسين‎ 
حوراء محمد عبدالكريم احمد‎ 
رهف حسين محمد عبدعلي‎ 


اسم المدرسة مدرسة ابو العتاهية الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 


71 
64 
78 
88 
95 
77 
82 
80 
82 
79 
71 
97 
75 
54 
51 
78 
91 
78 
81 
84 
98 
65 
66 
87 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
بعقوبة المركز 
TEYE ETE‏ 
54 59 
68 66 


50 


60 
64 85 
50 50 
50 65 
50 58 
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7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ا سد 2021-2 الدور الثاني 7290 
اسم المدرسة مدرسة ابو العتاهية الابتدائية المختلطة بعقوبة المركز 

تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية 17 النتيجه | المجموع | المعدل 
5 212220162060 ريم قاسم عدنان خلف 58 62 61 ناجح | 352 70.4 
6 212220162062 زینب سیف علي حسین 91 50 55 ناجح | 309 61.8 
7 212220162063 زینب عماد عبد جاسم 77 50 50 ناجح | 314 62.8 
8 212220162064 ساره حجاز حمادي عبد سالم 83 69 50 ناجح ۰ 334 66.8 
9 212220162065 سری عمر عبدالرحیم درویش 73 50 1 | 62.2 
0 | 212220162066 سولاف اركان صكبان عبدالله 66 وو2 | 59.8 
1 212220162068 صفا مقداد محیسن احمد 85 1 | 70.2 
2 212220162072 طيبة طه زیدان خلف 78 20 58 
3 212220162076 غزل عماد حمود خميس 76 4 ۱ 60.8 
4 2077 مروة حمزة محمود مهدي 76 5 0 55 ود ۲۲ Oo‏ 0 


اللغة العربية 7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 0 5 0 0 
09۸ 100% 100% 85% 100% 09۸ 
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5 


5 ہے جح این رھ ان O‏ الك اون اى 


0163 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
71 20 
21221016303 
06 22 
20207 
0 202 
171 21022 
2 200 
15 2122 
ص2029 
2 2 
2022003 
212204 
2102025 
2102227 
2028 
2220 
2 2002 
210223 
210224 
5 21222401 
20209 
2020 
72 2 
210224 


اسم المدرسة مدرسة الحيرة الابتدائية المختلطة 


اسم التلميذ 
اٹیل جمال حمید قدوري 
احمد ناجي محمود شهاب 
حارث علي احمد اغاجان 
حسام خیرالله احمد شهاب 
خضر عباس عزیز جرمط 
خلدون نزار صالح عبد 
رسول علي سامي محمود 
صدیق محمد خلیل بریس 
عبدالرحمن محمد عدنان ناصر 
عبدالله علي سامي محمود 
عبدالله محمد طارق علي 
عبدالله محمد هادي محمد 
علي صباح عبد ضایع 
عمر حسین طه یاسین 
کاظم عايد ابراهیم شکیر 
محمد حسین علي حسین 
محمد علي ماجد ابراهیم 
محمد مناضل حسین جواد 
محمد مصطفی احمد منصور 
محمد موسی علوان راهي 
مصطفی ریاض خلیل ابراهیم 
مصطفی سیف سامي خليفة 
مصطفی محمد کامل صالح 


الاسلامية 


78 
93 
78 
64 
54 
70 
82 
78 
50 
64 
67 
65 
57 
77 
59 
00 
85 


63 
50 
89 
85 
86 
50 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
70 0ك ١‏ اریاضیات 

55 

50 50 50 
58 
50 
50 

62 50 64 

53 50 50 

51 

55 

50 

57 55 

52 50 

64 

50 

64 50 
50 

51 50 

50 52 

50 50 

50 

59 50 

81 72 

67 69 

50 
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7-2: 


بعقوبة المرکز 
لسارم 
53 


1 النتیجه 


ناجح 
ناجح 


50 


51 ناح 


88 
55 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
اسم المدرسة ‏ مدرسة الحيرة الابتدائية المختلطة 


رقم التلمید 
606 202 
21022247 
2122101638 
2009 
212220163000 
1 222 
2022 
5 20 
202226 
8 2022 
212220163 
21224 
200065 
7 2022 
8 2022 
0 2022 
71 21022 
212220163073 
21222064 
2122206 
77 22 
212220163078 
2 202 
2122201633 


اسم التلميذ 
مهند سعد طه مزبان 
همام حمید محمود جرمط 
یوسف رعد وهیب داود 
اطیاف لؤي خلیل ابراهیم 
اماني احمد سلمان داود 
ایمان رعد عبد محمد 
حنین زهیر جدعان محمود 
حوراء عصام عیسے خدادات 
رتاج داود محمد یاسین 
رقیة محمد مهدي محمود 
ریحانة فراس عبدالحكيم شکر 
زهراء اسامة احمد حسین 
زهراء حسین حیدر علو 
زهراء عدي خلیل ابراهیم 
ینب ضیاء مسحب محمود 
زینب نوفل شاکر محمود 
زينة تضال زیدان كلف 
سارة رائد سالم ابراهیم 
سارة حاتم كريم محمد 


الاسلامية 


85 
50 
64 
74 
82 
67 
62 
75 
81 
74 
63 
81 
83 
97 
74 
75 
81 
80 
61 
60 
86 
86 
80 
52 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية STE‏ 
50 50 

50 
52 90 
52 
52 
50 
60 56 59 
63 82 55 
52 57 50 
62 67 57 
50 
50 
50 52 
52 72 
51 
80 77 
54 50 
50 75 
51 
50 50 
50 59 
60 76 
55 75 
55 66 
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بعقوبة المرکز 
رم 
53 


53 


52 
50 
52 


68 
56 


51 
56 


7-2: 


LALIT 


النتيجه 


ناجح 
ناجح 
ناجح 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الحيرة الابتدائية المختلطة بعقوبة المركز 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم ////////////////////// النتيجه | المجموع | المعدل 
9 | 212220163084 ضحی وسام علوان اسماعیل 89 71 57 ناجح | 354 70.8 
0 212220163085 طيبة عمر احمد مزهر 70 67 50 ناجح ۱ 303 ۱ 60.6 
1 | 212220163088 فاطمة ثاثر کامل صالح 71 54 50 ۱ ناجح | 317 63.4 
2 212220163089 فاطمة عبدالرحمن حمد فرج 75 61 50 ناجح | 294 58.8 
3 212220163090 فرح فاضل جاسم محمد 69 59 68 ۱ ۱ ناجح | 367 ۱ 73.4 
4 212220163092 ملاك عدي حاتم ذیاب 60 61 ناجح | 297 ۱ 59.4 
5 212220163093 ملاك عدنان عبدالوهاب ابراهیم 81 77 76 ناجح | 378 ۱ 75.6 
6 | ۱212220163095 منی عباس یوسف مزهر 81 60 50 ناجح | 295 | 59 
7 212220163096 میار مثنى احمد شياع 90 79 76 ناجح | 354 ۱ 70.8 
8 | 212220163099 نبأ منقذ شهاب احمد 78 63 54 ناجح ۱ 304 60.8 
9 | 212220163103 ورود ساجد کامل ناصر 59 54 50 ناجح | 284 56.8 
84.75% 


//۷۷ف۵م۸۸///// 
0 
0% 
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5 جح N‏ ان ھ ای NO‏ یہ اه 


00164 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركن حصن الاااۃ ها 


رقم التلمیذ 
212210164002 
212210164004 
21221016409 
222-771 
212210164013 
212210164014 
15 212 
9 21222 
212210 
2 022 2 
212210164023 
212210164024 
212015 
212210164028 
22200 
71 2222400 
2 0 2 
212210164033 
26 2 
222۹007 
2122101640 
212210164043 
2122109 
2122101640 


اسم المدرسة مدرسة مكارم الاخلاق الابتدائیة 


اسم التلميذ 
احمد مزهر عارف مالح 
احمد ناطق سعد عبد 
حسن حاتم ثامر سلمان 
حسین محمد حازم ابراهیم 
حیدر عادل مجيد حميد 
حيدر علي هادي ناصر 
خليفة ریاض خليفه جاسم 
سجاد احمد خلف سلومي 
سجاد بشیر جاسم صالح 
سجاد غالب عارف مالح 
صھیب ریاض احمد علي 
طه علي حمید شکر 
عباس جواد احمد محمد 
عبدالله حسن اسماعیل ضاحي 
عبدالله ضیاء زید نايف 
عبدالله عمر محمد ابراهیم 
عزالدین عامر علوان جمیل 
علي حسين احمد اغاجان 
فهد رعد علي عباس 
قحطان قيس عدنان سهیل 
کرار غالب عارف مالح 
محمد حردان علي محمد 
همام نهاد حسين محمود 
يسار ماجد خضير عباس 


الاسلامية 


68 
50 
75 
75 
54 
70 
50 
53 


50 


58 
50 
79 


77 
67 
63 
59 
54 


55 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
0 0 00 اانکلیز یه ETE‏ 
52 68 
50 
60 
52 56 50 
64 50 
50 
50 
56 50 
50 50 50 
52 
58 87 
50 50 
56 
60 
54 
50 52 
50 
54 
50 72 
56 60 
52 
56 
54 57 


310 - 4 


بعقوبة المرکز 
ارم 


54 
51 


50 


53 


52 
61 


50 
50 
69 
73 
50 
56 


50 


7-2: 


7/۱۱۱/۱۷۷ 


النتيجه 


7ح 


ناجح 


المجموع 


المعدل 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية ديالى ۱ ۲ 
a 5‏ 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 


تس | رقم التلمید اسم التلميد الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم ۱/////////////////۲_النتیجه 
5 212210164051 یعقوب یوسف بدري علي 57 56 50 


المجمو 2 المعدل 
0 0 


/////////۸/1/ 


اللغة الانكليزية 
2 7 10 3 5 0 
67% 65% 17% 40% 58% 0% 


311 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0165 
رقم التلميذ 


5 


212222 03 
212224 
212220165007 
212223 
2122204 
2122225 
21222 6 
20222 7 
21222 2 
212220165036 0 
212220166038 ١ 1 
2122201656043 2 
212220165046 3 
212220165049 4 
212220165054 5 
212220165058 6 


5 ہے N‏ ان الى اص O‏ ایب اون اه 


آسم التلمية 
سراء کریم تحسین عبدالکریم 
افراح مهدي خلیفه محمود 
اماني نهاد حسین محمود 
رسل مؤيد خلیل ابراهیم 
رقیه قصي طالب ربیع 
رهف عقيل کامل عباس 
رهف فاضل عنوان هزاع 
ريماس لطيف هادي صبار 
شذى عباس خضير بربوتي 
عائشه عمار برهان مجيد 
فاطمه حسن علي محمد 
مروة محمد قاسم محمد 


ملاك عمار ابراهيم ردام 
میسرہ سالم جواد کاظم 
هناء محمود ناجي حسین 
یقین عماد مطشر مهدي 


الاسلامية 


68 
50 
57 
63 
80 
97 
100 
84 
67 
51 
80 
56 
85 
85 
52 
55 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 


اللغة الانكليزية 


312 - 4 


الدور الثاني 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


31.25% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فصن الذؤابة ا لكا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


313 - 4 


5 


ع( جح جح این O CM‏ ایب اون اه 


0166 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
21221016602 
212210166004 
212210166006 
1 2" 
212210166014 
2122101623 
21221016624 
210205 
21227 
221 
21221012 
21221016603 
20226 
21022271 
21222205 
47 21022 
9 2022 
212220163 
212220166 
212220166066 
212220166069 
2122201662 
212220166073 
2122205 


اسم التلميذ 
احمد سعد عبدال عبد 
احمد كريم خليل ابراهيم 
زين العابدين محمد حسين علي 
صهيب ماهر عبد الواحد سلامة 
فهد حيدر جواد كاظم 
قحطان سلام حميد عبد 
مجتبى قاسم ناظم حسين 
محمد عبد الرحيم جاسم عباس 
مرتضى سعدون رشيد محمود 
مرتضى عبد الباقي علي اسود 
منتظر محمد بلاسم عبد الكريم 
يونس حسن مطر مسرهد 
ایة یاسر كريم احمد 
بنین علاء حاتم اسماعیل 
رقية علي جوامير درویش 
رنده ياسر خليل ابراهيم 
غدير عادل عبد الكريم محمد 
فاطمة عادل قاسم حسين 
مريم قيصر عزيز احمد 
نبأ رافع هاشم محمد 


الاسلامية 


60 
73 
51 
84 
67 
91 
68 
83 
72 
08 
78 
50 
51 
70 
87 
59 
87 
88 
84 
86 
78 
88 
62 
84 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


314 - 4 


الدور الثاني 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 01072 20 


17 
اللغة الانكليزية 
1 
94% 


315 - 4 


88% 


۱ /أا ۷ ۸/۷/۵۸۵۵// 
0 
09۸ 


5 


5 ہے N‏ ان اج اص O‏ الك اون اى 


0167 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
1 2102 
2122101672 
212210167003 
212210167004 
222007 
212210167008 
20209 
2012 
212210167014 
21022276 
212210167018 
212210167023 
212210724 
210227 
212210167028 
2020 
1 21022 
2 0 2 
2122101673 
7 2102 
2028 
2122220 
1 22 
212210167043 


اسم المدرسة مدرسة عبدالكريم قاسم الابتدائية 


اسم التلميذ 
أحمد عمران موسی حمید 
أكرم عز الدين علي خمیس 
آنور سعد خضير محمد 
یمن حسام باسم داود 
احمد عبد الرضا عبد الواحد سلامه 
ادم جمال وحاد محمد 
البراء عماد خميس غضبان 
باسم محمد صیهود وفر 
بلال قحطان مهدي خلف 
خالد وسام مجید ناصر 


ہے 


راضي احمد راضي عبد الله 

شھاب احمد مظھر کاظم 

صفوان یوسف حمید عبد 

عبد الرحمن طالب حمید زیدان 

عبد الرحمن عبد الرسول کنعان محمود 
عبد السلام عبد اللطیف حمزه محمد 
عبد القادر محمد یونس حمید 

عبد الله سيف القادسیه محمد يوسف 
عبد الله صفاء عبد الكريم جاسم 
علي اركان حسين مشخال 

علي حيدر قحطان داود 

عماد ضياء سعد وهيب 

عماد قاسم محمد رشيد 


الاسلامية 


82 
03 
88 
83 
50 
62 
63 
50 
62 
71 
59 
79 
58 
66 
55 
66 
62 
75 
74 
90 
86 
67 
52 
60 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


بعقوبة المركز 


اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم 11 االنتيجه 


59 


50 
53 


59 
50 
50 
53 


50 
50 


75 


316 - 4 


المعدل 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة عبدالكريم قاسم الابتدائية 


رقم التلميذ 
0 22 
2102247 
2020 
2102 
210203 
2026 
212227 
21222016702 
212220167063 
71 2" 
212220167073 
7 2 
202220 
4 212222 
8 202 
71 21222 
21022092 
202226 
97 21222 
71 21022 
2122201672 


اسم التلميد 
محمد ابراهیم راضي عبد الله 
محمد حسام محمد جاسم 
مرتضی اسماعیل جریو منصور 
مصطفی رجاء حاتم کامل 
مصطفی رعد فهد علي 
شام سام رحیم عضيب 
یاسر عمار عبد الواحد سلامه 
اسيل ابراهیم شیخان کحیط 
اقبال ناطق عدنان محمود 
رسل محمود تایه آحمد 
رهف قاسم محمد رشید 
رهام ضیاء محمود عرنوص 
زینب حمید جاسم محمد 
سبأ عامر رحیم غضیب 
ضحی عادل عبد الله منصور 
غفران ثاثر رحیم غضيب 
غیداء سکر احمد محمد 
ملك ربحان اسماعیل کاظم 
داكن كن ارام 
هدى محمود يونس حميد 


يسرى علي سلمان علي 


الاسلامية 


55 
69 
50 
78 
81 
68 
63 
83 
55 
71 
72 
70 
81 
84 
59 
88 
73 
55 
64 
72 
72 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العربية 


51 
50 


61 
65 
56 


70 
50 
58 
53 
60 
82 
63 


58 


50 
50 


الدو ر الثاني 
اللغة الانكليزية الرياضيات 
50 
50 
50 
74 
58 
52 50 
50 
60 
50 57 
54 50 
54 
51 
50 
50 
59 
50 
64 


317 - 4 


بعقوبة المرکز 
تم 


50 
50 


50 
63 


59 
77 


77 


50 
50 


7-2: 


7۱/۱۱/۱۷ 


النتیجه 


3 


ناجح 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة الا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة عبدالكريم قاسم الابتدائية بعقوبة المركز 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱/۱۸ 
0 4 11 15 7 0 
0% 75% 61% 25% 72% 0% 


318 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
8 اسم المدرسة مدرسة الثبات الابتدائية بعقوبة المرکز 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم .۰ 1١‏ النتيجه ١‏ المجموع المعدل 
1 212210168003 جاسم محمد خورشید عبدالمجید 72 50 65 50 ناجح | 290 | 58 
2 212210168009 حسین عامر عبدالکریم محمود 50 68 0 0 
3 ,212210168011 حیدر حسین علي حسین 72 60 68 54 0 0 
4 212210168014 علي حمید فنجان بیرام 50 50 0 0 
5 | 212210168016 محمد حامد فرحان موسی 78 57 54 0 0 
6 ,212210168018 مراد علاء وهیب احمد 55 64 59 0 0 
7 2422201686029 تبارك رائد عدنان ابراهیم 79 65 50 50 0 0 
8 212220168037 ریتاج مهند علي محسن 71 54 51 ناجح | 292 ۱ 58.4 
9 212220168038 زهراء رائد ابراهیم اسماعیل 70 58 0 0 
0 212220168045 عذراء احمد سعدون عويد 97 66 75 0 0 
1 212220168048 فاطمة فراس ستار منصور 90 67 50 77 ناجح | 341 ۱ 68.2 
2 212220168050 ملاك علي یعقوب یوسف 54 50 0 0 
3 212220168051 ملاك ماهر علي حمود 83 72 53 50 ناجح | 308 | 61.6 


319 - 4 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


,¢ جح N‏ ان ھ ای او ای اون اه 


0169 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210169002 
212210169003 
2120105 
471 ٗ22 
212210169013 
212210169014 
2122106 
2122107 
2002 
2122106 
2122107 
21221۹009 
0 222 
21204 
46 2122 
212210169038 
9 22 
2122101690 
2122101692 
2122105 
07 222۹ 
212210169048 
212210162 
21221016903 


اسم المدرسة مدرسة خاتم المرسلین للبئین 


اسم التلميذ 
ابراهيم جبار صالح خليل 
احمد باسم كامل حسن 
احمد سامي حسوني عباس 
حمد وسام عباس مهدي 
اركان قحطان عدنان صبر 
انس كريم هادي عباس 
ايمن عماد جاسم محمد 
ايمن عمر ابراهيم اسماعيل 
حسين عباس محمد فارس 
حيدر عبدالرحمن ناجي منصور 
حيدر لؤي احمد داود 
خليل حيدر ابراهيم اسماعيل 
خليل احمد خليل علي 
زين العابدين غسان عدنان فليح 
سجاد نبيل سالم حسين 
سيف مازن ناظم حميد 
صادق علاء تحسين محمود 
طه باسل وهيب عليوي 
طه ياس خضير اسود 
عبدالاله عدنان هادي ابراهيم 
عبدالحي سعد نصرت يوسف 
عبدالرحمن احمد حسب الله حسين 
عبدالقادر رحمن خلف ابراهيم 
عقيل رابح باشا عبد 


الاسلامية 


85 
83 
63 
65 
66 
03 
66 
79 
63 
90 
92 
75 
82 


75 
87 
82 
68 
56 
87 
73 
67 
55 
64 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية ETE‏ 
86 67 
70 65 
55 50 
50 52 
50 
75 63 50 
87 55 
76 
55 52 
60 62 61 
64 50 
50 50 50 
50 
50 54 57 
56 
50 64 
55 50 
54 
55 59 53 
50 56 57 
71 50 52 
56 
50 60 


320 - 4 


بعقوبة المرکز 
تن 


67 
61 


63 
53 


65 
70 
52 
50 
56 


55 
50 


50 


50 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


ناجح 
ناجح 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فخصن الدر اسة الابتدائية 
اسم المدرسة مدرسة خاتم المرسلین للبنین 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية 
5 علي محمود صباح محمود 53 
6 علي فاضل ردام سعید 76 
69 مؤمن سلمان محمد حسین 78 
2 9 محمد باسل محمد جابر 58 
3 محمد ٹائر الطیف جاسم 75 
76 محمد طه محمود محمد 77 
1 مروان عبدالله عبدالکریم سلمان 84 
3 مصطفی صدام ياسين خضیر 56 
4 مصطفی عادل حمدان خضیر 76 
5 مصطفی قاسم حسن علي 83 
2 نصیف خالد ثامر حسن 84 
4 اسر ارکان حربي حسن 73 
6 يوسف عدنان ناجي منصور 62 
8 بوسف ليث طه جمیل 70 
68.42% 


TET 
1 0 
90% 100% 


321 - 4 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مرگ لس الذؤابة تدای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة خاتم المرسلين للبنين بعقوبة المركز 


322 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
0 اسم المدرسة مدرسة الوداد الابتداتية للبنات بعقوبة المرکز 

قل رقم التلمیذ ETE‏ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية ا 
1 | 212220170002 اسماء محمد کریم حمد 73 83 62 ناجح 9 63.8 
2 ,212220170003 افراح منذر حسين رغیف 89 55 : 7 69.4 
3 212220170004 الاء علاء حسین علي 100 375 75 
4 212220170006 امنه فالح كريم حمید 85 1 76.2 
5 212220170008 ایات رائد هادي رشید 79 36 67.2 
6 212220170010۱ ايه ادهام ياسين خضير 90 2 66.4 
7 2170012 2 ايه عنمان خلیل سلمان 65 0 0 
8 212220170017 جنات ميثم قاسم عبدالرحمن 62 7 69.4 
9 212220170020 حوراء علي حسب الله مهدي 90 1 80.2 
0 212220170021 خلود علاء حسین علي 100 1 72.2 
1 ۱212220170025 رؤى احمد مصطاف عبد 76 6 65.2 
2 212220170026 رحاب معتز محمود شکر 83 378 75.0 
3 212220170029 رسل حسام حمود جاسم 92 8 71.6 
4 212220170033 روان خالد حسب الله حسين 59 3 62.6 
5 212220170035 زهراء مجید حمید جلسم 69 290 58 
6 212220170037 زینب جاسم محمد رغيف 87 331 66.2 
7 212220170042 سجی ایاد احمد جاسم 50 3 50.6 
8 212220170043 سجی فيصل محمود مزبان 63 295 59 
9 212220170044 سجی ليث صباح كريم 72 300 60 
0 212220170045 سراج فؤاد عبود جاسم 67 291 58.2 
1 0170048 ضحی علي زید خلیل 63 3 64.0 
2 212220170051 طیبه محمود محمد علي 60 9 59.8 
3 212220170052 عائدہ جاسم اسماعيل بریس 79 0 0 
4 212220170069 نور قصي غانم کریم 67 0 0 


323 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


اسم المدرسة مدرسة الوداد الابتدائية للبنات 


اللغة العربية 
0 
100% 


21 
اللغة الانكليزية 
3 
7% 
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نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


89% 


بعقوبة المرکز 


//۸/۷۵۸۸١۸ل۱۱۱٠۷۷‎ 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الا 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 

1 اسم المدرسة مدرسة الخلافة الراشدة بعقوبة المرکز 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم .۰ 1 النتيجه ١‏ المجموع المعدل 
1 212210171004 حیدر بشیر کاظم علي 60 50 50 66 ناجح | 291 ۱ 58.2 
2 | 212210171005 حیدر عبدالرزاق وهیب أحمد 54 50 50 50 0 0 
3 212210171006 عبدالجبار غسان غازي نصیف 90 81 78 84 ناجح | 411 | 82.2 
4 212210171007 علي راشد طه ابراهیم 68 66 0 0 
5 212210171008 محمد قصي عبد الله شياع 90 87 50 68 ناجح | 381 | 76.2 
6 | 212210171012 ولید خالد وهیب احمد 84 72 69 54 ناجح | 329 | 65.8 
7 استبرق حسين حميد عيسى 52 50 50 50 0 0 
8 )212220171018 رحمة منتصر حميد عيسى 73 58 0 0 
9 212220171019 رهف بشار طلال خميس 66 53 0 0 
0 212220171021 سارة وجدي عدنان علي 92 52 0 0 
1 212220171022 سناریه عدنان غازي نصیف 84 54 50 0 0 
2 212220171023 شذر جابر حمزه ابراهیم 88 50 59 78 ناجح | 332 ۱ 66.4 
3 212220171024 طيبة اکرم حمزه ابراهیم 70 50 50 50 0 0 
4 212220171026 فاطمة قاسم اسعد احمد 51 68 0 0 

36 6 


للك ريه 
0 2 
33% 
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7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مرگ لس الذؤابة تدای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الخلافة الراشدة بعقوبة المركز 


326 - 4 


۴ اح اد اص اص ای اه 


0172 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
042 202 
2122213 
2122105 
2122206 
212210172008 
212220703 


اسم المدرسة مدرسة العفة الابتدائية المختلطة 


اسم التلميذ 


ثامر هيثم سامي سلمان 


عبدالرحمن ایاد محسن سلطان 


محمد عبدالرحمن محمد عبدالله 


يونس عدنان نجم عبد 


للغة العربية 


2 
60% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


7-2: 2021-2 


الدور الثاني 


بعقوبة المركز 


33.33% 


11011031017 
0 0 0 2 
09۸ 100% 
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3 


5 جح N‏ این اج اص O‏ ایب اون اه 


0173 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
1 21022 
2122101733 
2122224 
6 202 
21221017303 
2102214 
6 2102222 
212210173018 
71 2102 
2122014 
6 2122222 
212227 
1 21222 
2102223 
4 212222 
7 22 
0 212222 
2 22 
45 22 


اسم المدرسة مدرسة البراعم الابتدائية المختلطة 


اسم التلمیذ 
احمد خالد نمر مجید 
احمد قاسم علي حسین 
بلال ثائر فلیح لازم 
حسن صلاح طارق رزوقي 
عبدالرحمن غزوان قیس حمید 
عبدالرحمن محمد صباح ابراهیم 
عثمان علي محسن مجید 
علي حاجم عبدالعزيز حمید 
عمر حسین علي عبدالله 
محمد قاسم حسين حميد 
نذير صادق اسعد جميل 
ياسر موحان عبداللطيف حميد 
اسراء ضياء رياض ابراهيم 
ايلاف خطاب حسين حميد 


حنان عدنان عبد محمد 


رقيه حازم محمد نصيف 
سناء قاسم علي حسين 

طيبه اثير ابراهيم يوسف 
مرام صفاء جعفر حسب الله 


7-7 


80 
66 
74 
81 
66 
92 
50 
85 
91 
83 
88 
83 
81 
78 
70 
91 
71 
99 
75 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


TIEN 


73 
59 
50 
64 
55 
50 
50 
57 


86 
65 
68 
50 
50 
63 
80 
50 
50 
50 
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للغة الانكليزية 


الدور الثاني 


56 


50 


50 


50 


59 


الرياضيات 


ارز 
لسارم 
58 


51 
78 
50 
58 


70 


68 


50 


:20207 
11 النتیجه | المجموع 
ناجح 326 
ناجح 354 
0 
ناجح 341 
ناجح 294 
ناجح 357 
0 
ناجح 349 
ناجح 371 
ناجح 383 
ناجح 385 
ناجح 350 
0 
0 
ناجح 350 
ناجح 397 
0 
ناجح 349 
0 


68.42% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مر فحص الذؤاسة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة البراعم الابتدائية المختلطة بعقوبة المركز 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم /////////////////////////// 
0 0 5 2 1 0 
0% 100% 69% 88% 91% 0% 


329 - 4 


5 


9 اص إصس اه 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


4 اسم المدرسة مدرسة ابن سينا الابتدائية المختلطة 


رقم التلميذ 


212271 
2122107402 
212210174003 
212210174005 
212220174007 
2 009 


اسم التلميذ 


بشار قاسم محمد سکران 
عبدالله عبد الجبار صالح مهدي 
عبدالله عدنان علوان خلف 
مالك رشید علوان خلف 

علا فراس داود سلمان 

هند عبد العزیز محمد سكران 


للخ ريه 
0 
0% 


IE 


55 
64 
52 
55 
68 
59 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
2021-2 الدور الثاني :200 


66.67% 


1101131 7 
0 0 1 
09۸ 100% 75% 
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5 


5 ہے N‏ ان اج اص O‏ ایب اون اه 


0175 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
21021 
212210175002 
212210175006 
07 222 
112+ 210 
16 210222 
9 2 
212210 
1 21022 
12 21022 
212220175023 
21222025 
2122226 
212220175028 
09 22 
1 22 
21222073 


اسم المدرسة مدرسة الرافعي الابتدائية 


اسم التلميذ 
توفیق سعدي وهیب احمد 
خطاب احمد فيصل عناد 
سجاد عمر حمید حسن 
علي وليد جمعه عباس 
يحيى حسن وهيب احمد 
يوسف شامل عبداللطيف عزيز 


سے 


يفين سرور هيثم عبد 
ايات أنور عبداللطيف عزيز 


رانيه اياد محمود هندي 


رحمه ظاهر تحسين حمود 
زهراء عزيز عبدالاله عزيز 
سراء محمد عبدالكريم حسن 
ضحى حسين علي كاظم 
هاجر زياد حسين رحمان 


الاسلامية 


74 
72 
98 
95 
65 
87 
84 
03 
75 
75 
90 
68 
63 
82 
62 
73 
75 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


الرياضيات 
3 
25% 


331 - 4 


الدور الثاني 


///////////////////// 
0 
09۸ 


7-2: 


29.41% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحصن الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


332 - 4 


5 


ع( جح N‏ ان اھ اص O‏ الك اون اه 


0176 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


رقم التلميذ 
1 22 
212210176007 
212210176008 
21221017609 
21221070 
1 +222 
21221017612 
212210176013 
212210176014 
2122106 
07 ه22 
212210176018 
9 2022 
21221017623 
2120125 
186 ه22 
212210176028 
2122102 
21204 
212-2015 
6 ه22 
7 +222 
212210176038 
212219 


اسم التلمیذ 
ايوب حيدر حسين ابراهیم 
حسن علي مهنا حسين 
حسن ماهر عزيز خميس 
رشيد ماجد حميد حسين 
رمضان محمد سامي محمود 
سجاد ماجد حميد جاسم 
صهيب صلاح جاسم خميس 
ضر غام عدنان عبود ابراهيم 
عبدالعزيز عباس عزيز حميد 
عبدالله محمود كريم عبد 
علي حسن محمود سعيد 
علي طلال اسماعيل عبد 
كاظم عماد سامي ابراهيم 
كرار سعد حاتم محسز 
مثنى ثاير غزاي حسين 
محمد مزهر طه حسين 


محمود عدنان محمود اسماعيل 


الاسلامية 


56 
76 
63 
69 
52 
68 
51 
64 
69 
67 
79 
71 
63 
74 
67 
50 
58 
64 
64 
57 


79 
63 
61 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-02 الدور الثاني 
081171 209-0 277 
57 50 

59 51 
51 57 
67 
50 
54 
58 50 
62 
65 58 51 
50 
59 50 
83 52 
70 50 51 
57 65 
84 61 
73 55 
69 50 
78 

50 
54 50 
50 50 
64 
54 50 


333 - 4 


بعقوبة المرکز 
جج 


50 
50 


52 
64 


50 
66 
51 


78 
61 
70 


2022/09/0: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


3 


ناجح 
ناجح 


ناجح 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
02271 2 
212210176043 
212210176044 
19 22 
2122101760 
71 21222 
2122201762 
2122201763 
2122205 
2122201767 
212220176058 
21222017602 
212220176063 
21222017604 
212220176067 
212220176069 
2122201762 
212220176073 
212220176074 
5 2 
90 2 2 
212220176083 
2122201764 
212220185 


اسم التلمیذ 
محمود محمد حامد عبعوب 
مرتضی هيثم بكر محمود 
مروان سلام هاشم محمد 
یعقوب صباح محمد مخیبر 
یوسف خالد طه سعید 
اخلاص علي حسن صفوك 
اسماء صالح خلف علي 
الاء صدام محمد عبدالله 
انوار محمد غانم ناصر 
اية سعد تحسین ابراهیم 
اية هيثم عزیز خمیس 
بسمة خلیل حامد محسن 
بسمة ضیاء احمد علي 
تبارك ایاد تاغي عبد 
دالیا صلاح ثاير غزاي 
دیما ایهاب عدنان نصیف 
رشا سعد احمد سعید 
رقية راسم منصور سعید 
رقية رفاعي احمد حسین 
رنا منتصر محمود کریم 
ريام حسن ابراهیم حسين 
زينة ياسر صالح محمد 
سبأ محمد حسب الله حسین 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


334 - 4 


الدور الثاني 


بعقوبة 


5 


7-2: 


المركز 


5 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائیة 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة جابر بن حيان الابتدائية بعقوبة المركز 

تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية ۷۷ النتیجه | المجموع | المعدل 
9 212220176087 سجی قيس سامي حمد 61 50 60 ناجح 6 55.2 
0 | 212220176089 سورهن پاسر طه حسین 77 50 50 ناجح 1 60.2 
1 212220176090 شفاء مهند عبدالرحمن بحر 78 52 1 66.2 
2 212220176093 شهد حقي اسماعیل ابراهيم 57 284 56.8 
3 212220176096 ضحی محمد علي طه 90 398 79.6 
4 212220176097 طيبة ايهاب عدنان نصيف 60 312 62.4 
5 | 212220176103 نور قحطان نصیف جاسم 66 306 61.2 
6 212220176104 نور محمد مهدي محمود 56 0 0 

7 212220176105 نور مظهر طه حسين 57 305 61 

8 212220176108 نوره قصي سامي حامد 74 339 67.8 
9 212220176109 هدی ياسين عبدالرزاق ياسين 75 323 64.6 
0 212220176110 ورود رائد علوان حمید 81 363 72.60 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 6 8 17 1 3 
09۸ 68% 56% 58% 96% 25% 


335 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
7 اسم المدرسة مدرسة العلماء الابتدائية المختلطة ا 

تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية المجموع | المعدل 
1 212210177003 اسحاق عادل صبار علوان 50 52 60 0 0 
2 212210177004/ حيدر وسام عبدالله صبار 64 50 56 0 0 
3 212210177005 عبدالحافظ صدام حسین سرحان 69 78 4 | 64:8 
4 212210177009 محمد جاسم احمد سرحان 55 0 0 
5 212220177010 اسراء عادل صبار علوان 76 4 | 64.8 
6 ]212220177011 حلا صدام حسين سرحان 58 320 64 
7 2 زینب حمزة حسين سرحان 80 1 | 66.2 


/////////////////// 
0 0 3 0 1 0 
09۸ 100% 5 100% 09۸ 09۸ 
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5 ہے MN‏ این ھ ای او ای اون اه 


0178 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
21221017802 
212210178003 
212210178004 
212005 
87 ه22 
212210178008 
9 2022 
210210 
2122101782 
212210178013 
1 ً22 
2 02 2 
022471 2 
2 022 2 
3 2 2 
5 2 
09 2 2 
1 2 
4 2 2 
1 2122 
2122201783 
5 2 


اسم التلميذ 
حسن نهاد رزاق عبدعلي 
حسین حامد عبدالواحد عبدالله 
حسین سمیر سعدون شهاب 
حمزة ضر غام جابر عبدالستار 
رضا رسول هادي لفتة 
رضا عبدالله طه ياسين 
عباس حميد صالح علوان 
عباس عقيل عبدالواحد عاشور 
علي ثابت نعیم درب 
علي حميد رحمان حمید 
محمد فلاح جارالله حمید 
محمد مجید رحمان حمید 
یوسف اکرم عبدعلي محمد 
یوسف فلاح محمود داود 
اریج نصیر ناصر عبدالواحد 
اية عمار جارالله حمید 
تبارك ناطق بشير احمد 
دنیا حسن سعد شکر 
رقية مروان فاضل حمید 
زینب محفوظ قيس عبدالستار 
علا حسین ابراهیم عبدالحمزة 
فدك حسن جمیل عاشور 


الاسلامية 


50 
53 
69 
86 
70 
75 
66 
50 
90 
75 
58 
77 
83 
52 
86 
88 
90 
52 
61 
74 
76 
76 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-742 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات 
56 50 
62 50 
54 
61 66 
69 52 
54 53 
52 59 
50 
51 50 
71 60 
56 54 
56 52 
50 57 
56 55 
86 82 
53 68 
70 66 
50 64 
55 52 
58 58 
64 62 
53 51 


337 - 4 


بعقوبة المرکز 
لسارم 
68 
50 
73 
70 
77 
65 
53 
51 
73 
77 


50 
87 
63 
82 
65 
70 


50 
57 


7-2: 


7۱/۱۱/۱۷ 


النتيجه 


3 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 2 
مرکز قحص الذراسة الابتدائية 2021-22 ور الثاني :2022/09/0 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱/۱۱۷۷ 
0 1 3 0 0 0 ۱ 
0% 88% 70% 100% 100% 0% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الا 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
9 اسم المدرسة مدرسة الجاحظ الابتدائية بعقوبة المرکز 

تس رقم التلميد E‏ الاسلامية اللغة العريية | الانكليزية الریاضیات العلوم .۰ 14/١‏ النتيجه | المجموع المعدل 
1 | 212210179004 جعفر قاسم محمود صباح 71 57 0 0 
2 212210179007 حسنین محمد عبدالله حمود 63 60 50 74 ناجح | 304 60.8 
3 ,212210179010 سجاد قاسم حميد کاظم 50 50 0 0 
4 212210179011 عباس جاسم طالب جواد 80 50 50 63 ناجح | 293 58.6 
5 212210179012 عباس صباح احمد اسماعیل 50 50 0 0 
6 212210179013۱ عباس عدنان رضوان یاسین 64 52 67 75 0 0 
7 71 علي صلاح عباس محمد 52 50 0 0 
8 212210179018 علي قصي حمدان جياد 69 63 50 0 0 
9 212210179020 علي نهاد طالب عباس 83 79 68 66 ناجح | 367 73.4 
0 212210179021 کرار ارکان هاشم حميد 72 68 68 50 ناجح ‏ 346 69.2 
1 212210179023 مؤمل حسن حمید مبدر 84 54 0 0 
2 4 مجتبی عقيل علي حسين 81 68 66 60 ناجح | 334 66.8 
3 212210179025 محمد ثاير عليوي منصور 88 79 67 83 0 0 
4 212210179026 محمد حسين محمود عيسى 67 62 60 71 ناجح ‏ 323 64.6 
5 22107 محمد حمید عبدالحسین بربوتي 69 50 50 ناجح ‏ 299 59.8 
6 212210179030 محمد فائز حمید مقصود 51 55 0 0 
7 | 212210179032 محمد مؤيد عبدالحسين ابراهيم 67 51 56 ناجح | 294 58.8 
8 212210179033 مصطفی حسن محمود عیسی 75 54 50 50 ناجح | 285 | 57 
9 | 212210179037 يوسف ستار حسن علي 57 64 56 50 0 0 
0 212220179039 ادیان ضياء حميد كاظم 64 54 55 58 ناجح | 303 60.6 
1 212220179042 اية رائد خليل ابراهیم 83 64 55 71 0 0 
2 212220179046 تبارك عباس كريم کلص 87 66 50 75 ناجح | 328 65.6 
3 212220179047 جمانه يحيى خلیل اسماعيل 87 78 71 0 0 
4 212220179048 حوراء میثم خضیر عباس 87 92 64 82 ناجح | 399 79.8 


339 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
0 2" 
1 2 
2122201792 
2102213 
21222017904 
5 2 
6 2022 
7 212222 
2102229 
2 2122201 
21222017903 
2122275 
212220179068 
212220179069 
71 2 
212220792 
212220179073 
6 212222 
212220179078 


اسم التلمیذ 
رهف وائل عماد مهدي 
ريا حاتم ساجي خلیل 
زهراء اثیر عباس عبدالله 
زهراء باسم طالب جواد 
زهراء ثامر عزیز کاظم 
زهراء حسن ابراهیم حسن 
زهراء علي اسماعیل نوام 
زهراء یوسف ذیاب ذلال 
شهد صالح خربوط عبدالله 
فاطمة جاسم محمد کاظم 
فاطمة عباس كامل سلمان 
فاطمة محمد جاسم محمد 
فداء صالح خربوط عبدالله 
فدك هيثم لطيف علوان 
ملاك اياد سلمان كاظم 
ملاك حسين خضير عباس 
ملاك علاء حميد كاظم 


هدى عباس داود سلمان 
يقين ضياء كريم كلص 


الاسلامية 


100 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 


340 - 4 


الدور الثاني 


7-2: 


55.81% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الجاحظ الابتدائية بعقوبة المركز 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱/۱۸ 
0 3 12 10 1 0 
0% 83% 45% 57% 93% 0% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
0 اسم المدرسة مدرسة ابن بطوطة الابتدائية المختلطة بعقوبة المركز 

تس رقم اتلمید چوس الاسلامية 71 A ON‏ ار عات العلوم   ۱/////////////////////‏ النتیجه | المجموع | المعدل 
1 212210180001۰ بنیامین احمد عبدالله حالوب 56 52 51 50 0 0 
2 | 212210180002 جعفرالصادق علي خلف سبع 64 50 0 0 
3 212210180003 حسن جعفر ذعذاع سلمان 61 64 50 0 0 
4 212210180004 حسن ماجد عبدالرحمان خلف 78 72 66 50 ناجح | 359 | 71.8 
5 212210180008 حمید محمد حميد خلف 73 54 50 0 0 
6 212210180009 حیدر سلیم هادي سبع 66 50 0 0 
7 | 212210180013 عباس ابراهیم فليح حسن 50 50 50 0 0 
8 212210180017 عباس طارق عبد محمد 79 85 58 68 ناجح | 345 | 69 
9 212210180018 عبدالله ولید عبدالله وادي 50 51 0 0 
0 212210180020 علي اركان حميد خلف 72 65 0 0 
1 212210180025 کرار صالح عبدالرحمان خلف 83 50 50 64 ناجح | 314 62.8 
2 , 212210180026 کرار یوسف هادي سبع 50 50 ناجح | 250 50 
3 212210180029 محمد رحیم عرف شوجه 71 57 50 53 0 0 
4 | 212210180030 محمد قحطان کاظم خلف 79 52 0 0 
5 212210180032 مصطفی احمد طه علوان 65 60 50 50 0 0 
6 212210180034 مهدي صلاح فرحان حسن 59 50 53 0 0 
7 212210180035 مهدي صلاح کاظم خلف 73 59 ناجح | 308 ۱ 61.6 
8 212220180037 احلام عباس خليوي شجر 67 63 0 0 
9 212220180041 رقيه وسام محمود خلف 58 51 0 0 
0 212220180043 سارة مناف عبدالله وادي 90 51 70 50 ناجح 1 62.2 
1 212220180044 شهد سليم هادي سبع 59 58 57 ناجح | 282 | 56.4 
2 | 212220180049 منى عقيل عبد شياع 64 53 0 0 
3 212220180050 ندى جابر حسين عبود 63 68 0 0 
4 212220180051 نورة ناصر حسين سلمان 50 56 0 0 


342 - 4 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
7 ات 2021-2 الدور الثاني :20207 
اسم المدرسة مدرسة ابن بطوطة الابتدائية المختلطة 


تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم 1 النتیجه 
5 212220180052 هدى محمد عبد حسين 69 52 50 52 


المجمو کے المعدل 
0 0 


| 


اللغة الانكليزية 
0 2 14 12 6 0 
100% 67% 26% 14% 57% 0% 
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3 


٠‏ ہے ای ان اج اس و ایب من اه 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
انعم الغدوسة. رة لكاي تایه 


0181 
رقم التلميذ 


2122271 
2122 6 
202 7 
22 771 
21221012 
2222 6 
21222 8 
21222 6 
21222 68 


اسم التلميد 


حسین ضیاء مطرود حنت 
عباس صکبان داود سلمان 


کرار حیدر عبد آلمحسن ابراهيم 
محسن حیدر عبد المحسن ابر اهیم 


ایمان جاسم خلیل ربیع 
بنین رزاق حسین خلف 
فاطمة علي محمد حسین 
با عقيل مخیف حسين 


TIE 


89 
93 
51 
67 
92 
77 
81 
81 
83 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-02 الدور الثاني :20207 
بعقوبة المرکز 

اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۷۷ النتیجه | المجموع | المعدل 

50 84 72 ناجح | 345 | 69 
61 59 ناجح | 314 | 62.8 
50 ناجح | 279 | 55.8 

0 0 50 

55 75 ناجح | 345 | 69 

59 57 64 0 0 
50 50 ناجح 1 56.2 

70 59 72 ناجح | 370 | 74 
72 60 72 ناجح 7 | 77.4 

77.78% 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 0 
09۸ 100% 
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دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 
2 اسم المدرسة مدرسة الناصر الابتدائية المختلطة 


۳ رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية ۷۷۸۷ النتیج ج المعدل 
1 212210182004 محمد طلال عبدالحسن ناصر 70 50 57.2 
2 212220182006 نورالزهراء مثنى خلف حمد 50 50 0 


اللغة العربية /////////////////////// 
0 0 0 1 0 0 
09۸ 09۸ 100% 50% 09۸ 09۸ 
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5 جح MN‏ این ھ ای NO‏ اون اه 


0183 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
4 2120 
56 2224 
202407 
212210183008 
09 20224 
210210 
1 ٗ22 
212210182 
212210183013 
210201314 
155 20224 
19 2022 
0 222 
222471 
21023 
4 21220 
5 21220 
71۹ 22 
4 21220 
21222015 
6 202 
0 2 2 
1 2 2 
44 2 2 


اسم التلميذ 
حسين عبدالمحسن احمد حسين 
ساجد محمد علي خلف 
صهيب ثاير دلي عبود 
صهيب قحطان شعبان علي 
عباس سالم فرهاد علي 
عبدالله طه ثعبان خميس 
عبدالله عماد بدر علي 
عبدالمهيمن ناطق شاكر محمود 
علي نهاد رشيد حميد 
غيث علي قحطان دلي 
مصطفى احمد مراد حمود 
يوسف عدنان شعبان علي 
ايات حسين خليل ردام 
براء محمود عبدالستار شهاب 
حنان تحسين علي منصور 
رحاب عمر عبدالعزيز سالم 
رسل حميد رشيد حميد 
زهراء مهدي كامل منصور 
زینب خالد عطاالله خليفه 


لميس احمد رشيد حميد 


الاسلامية 


75 
65 
52 
54 
71 
84 
62 
51 
74 
66 
74 
00 
03 
74 
71 
79 
78 
08 
86 
85 
50 
76 


50 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية اك 
55 70 
51 81 

65 
66 53 
79 50 
87 50 
77 
75 
70 51 
63 
64 
59 
67 
66 50 
65 52 
75 55 
52 
63 
53 73 
59 
70 
65 
80 61 
52 53 


346 - 4 


بعقوبة المرکز 
0 
51 


52 
69 
68 
76 
52 
50 
56 
67 
82 
80 
62 
57 
69 
56 
59 
51 
54 


50 
50 
03 


2022/09/0: 


101070101 00 


النتيجه 


73 


۱ 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
7 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات المعدل 
5 | 212220183047 نبأ قاسم خليل ردام 51 53 50 0 
6 212220183053 هبه غسان محمد خلف 87 50 85 71.6 


1|110 


EIEN‏ اللغة الانكليزية 
1 4 1 3 2 0 
0% 81% 92% 25% 50% 0% 
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3 


ہے N‏ این اج ان O‏ ایب O0‏ 


0184 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
21221018404 
05 21020 
6 202 
07 2102 
21222110 
172 04 2 
212210184013 
212210184 
5 22 
0 22 
7 22 
212210184018 
4 22 


اسم المدرسة مدرسة المسوولية الابتدائية 


اسم التلميد 
حسین شاکر محمود ذعذاع 
رشید عدنان رشید خمیس 
صباح عامر صباح خریبط 
صهیب وسام تركي محمود 
علي خلیل ابراهیم حبیب 
عمر محمد صادق محمود 
محمد زيد مجيد سلمان 
مصطفی محمد صادق محمود 
مهند خضر علي محمود 
وطن ستار عباس محمود 
یوسف ثامر محمود ذعذاع 


یوسف حیدر ریاض حمید 


رهف قاسم خليفه حسین 


الاسلامية 


50 
64 


86 


62 
60 
58 
66 
62 


للغة الانكليزية 
6 
33% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
بعقوبة المركز 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم_]////////////////////// النتيجه | المجموع | المعدل 
58 65 0 0 
50 84 ناجح | 324 | 64.8 
59 0 0 
52 65 81 ناجح | 328 65.6 
55 57 0 0 
53 50 0 0 
67 73 68 ناجح | 351 702 
52 58 0 0 
72 64 0 0 
70 62 0 0 
70 53 ناجح ۰ 281 58.2 
65 58 0 0 
52 69 76 ناجح | 334 66.8 


//////////۷/۷////۱/// 
0 0 0 
09۸ 
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وزارة الثربية 
لمديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 
رقم التلمیذ اسم التلمیذ 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


3 


المعدل 


2 بشار هیثم علي حسین 
4 حسین حیدر جسام محمد 
5 علي حسن جسام محمد 
7 محمود شاکر محمود فيصل 
09 مصطفی حقي اسماعیل محمد 
0 مصطفی مثنی غضبان حمید 
03 نور خالد اسماعیل محمد 


ع اح MN‏ ادن اج ان اه ال 


O O| O O O O O 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 1 1 4 1 
09۸ 100% 50% 67% 43% 09۸ 
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5 


ع چک اد ادن اج 


0186 
رقم التلميذ 

22 1 

2122101802 

212220186008 

2122202 


وزارة 


التربية 


المديرية العامة لتربية ديالى 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 


اسم التلميذ 
احمد سمير عزيز احمد 
شهد سمير عزیز احمد 
نوره آرکان عزيز احمد 


اللّغة العربية 
3 
0% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


بعقوبة المركز 


۱۷۷۷۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۷۷ 
0 1 0 0 
09۸ 09۸ 100% 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذر اه الات اة 


5 


رقم التلمیذ 
1 2102 
2122102 
212210187004 
6 202 
21221018708 
ص09 202 
212221110 
172 0 2 
21022014 
0 212210187015 
1 212210187016 
12 212210187019 
3 212220187020 
4 212220187021 
5 212220187022 
6 212220187025 
۲ 212220187026 
8 212220187027 


۴ اح MN‏ ادن اج ای NO‏ إمه اى 


اسم التلميد 
اکرم منذر صیهود علي 
بلال رائد تعبان حسن 
جعفر صدام رحیم سلمان 
حمزة أثيل کریم حسن 
عبد الرحمن ماهر احمد سابط 
عبدالله آحمد رحیم سلمان 
عبدالله عبد القادر کیلان تكي 
کرار متعب عبد اللطیف ابراهیم 
محمد بشیر بدر کاظم 
مهند عبد المنعم صیهود علي 
همام عدي فخري ابراهيع 
يوسف رشيد عبد الحميد جاسم 
الاء رياض سلمان حسين 
امواج باسم كامل حسين 
جنان حسن عليوي خلف 
سميرة صدام رحيم سلمان 
شهد رمضان ابراهيم حبيب 
هاجر ثامر طه حسين 


2 1 
71% 0/6 


له الم بو 


7 اسم المدرسة مدرسة الاخیار الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 


50 
59 
50 
50 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
2021-2 الدور الثاني :200 


بعقوبة المركز 


الریاضیات 7۱/۱/۱۱۱۷ 
0 0 0 
100% 100% 0۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الاخیار الابتدائية المختلطة بث اش کڈ 


352 - 4 


3 


ÇE‏ اد اد ادن 


0188 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


رقم التلمیذ 
01 22 


212204 
21222 8 


اسم التلميذ 


جمال محمد ابراهيم جاسم 
عبدالله عدي فاضل محمود 
اساور صالح مهدي ابراهيم 


اللقة العربية 
0 
100% 


اسم المدرسة مدرسة السدير الابتدائية المختلطة 


SE 


85 
64 
51 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العربية 
61 


الدور الثاني 2022/09/0 
بعقوبة المرکز 
اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۷۷ النتیجه | المجموع | المعدل 
65 52 ناجح | 333 66.6 
70 ناجح | 303 | 60.6 
50 ناج ۱ 275 55 


353 - 4 


۱۱/۱۱۱۱۸۷۱۷ 
0 


0/6 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
2021-2 الدور الثاني :20207 


9 اسم المدرسة مدرسة ال الرسول الابتدائیة للبنيد پشاانف جا 
تی ل جس الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية ‏ الرياضيات العلوم ۷/۱/۸۱۸۸ 
1 212210189008 علي حقي اسماعیل محمدعلي 80 67 57 67 
2 212210189011 محمد نصير عبدالجبار خضير 85 68 74 70 
3 "212210189012 مسلم ظاهر یوسف حسين 67 50 50 60 
06 


1111111111 
0 


09۸ 0/6 67% م01۸ 09۸ م01۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


0 اسم المدرسة مدرسة القمة الابتدائية للبنين 

تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية 

1 212210190001 ابا الفضل حیدر فرج محمد 84 65 

2 212210190002 ابراهیم ظاهر عبد عیال 70 

3 212210190004 احمد عباس جبار سلمان 86 

4 212210190006 جعفر رسول قاسم محمد 53 

5 | 212210190007 جعفر صادق خميس سبع 62 0 

6 212210190015 حسين جاسم محمد صادق 60 

7 حسين علاء ظافر حسین 51 

8 212210190020 حسين مثنی سعدون حسین 79 6۵ 

9 | 212210190023 حيدر حسن علي حسين 58 ١‏ 

0 212210190024 حيدر حسن غانم عجاج 60 

1 212210190025 حیدر رعد غازي یاسین 70 

2 | 212210190026 حیدر رعد قاسم محمد 51 

3 212210190028 زین العابدین رسول مزهر سلمان 67 

4 212210190032 سیف محمد علي سعید 55 55 

5 212210190038 عبد الله محمد غازي رزوقي 66 
6 212210190039 عبد الله هاشم کریم ساجت 74 57 66 59 

7 ۱212210190040 علي ايوب حسين علي 67 وے۔' ک ہ5 50 

8 212210190041 علي جعفر جبار سلمان 58 
9 | ۱212210190045 علي فيصل حميد حمید 52 0 

0 | 212210190047 علي حسين علي طه 66 1 ا 
1 | 0190048 ععمار محمد عبد الله محمد 53 ۱ ۱ 
2 212210190050 قاسم شهاب حسين علوان 59 ۱ 
3 212210190051 کاظم جلیل حبیب مشیهد 58 7-7" 
4 019006 مومل علي عمر ناصر 93 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
ات اة مدرسة القمة الابتدائية للبنین 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


7-2: 2021-2 


الدور الثاني 


رقم التلمیذ اسم التلمیذ 7 ء ۶ 
8 محمد مؤيد محمد خميس 55 
9 محمد محمود محمد علي 75 
3 مصطفی رعد غازي ياسين 59 
5 مصطفی ماجد ابراهيم احمد 52 
7 مقتدی محمد عبد حسين 67 
8 منتظر حیدر فاضل محمد 50 
9 مهدي ریاض صالح شلکام 50 
4 یوسف عماد مؤمن سيد 64 
6 يوسف محمود محمد علي 77 

0 
و - 48.48% 


اللغة الانکلیزیة ///////////////////// 
0 0 12 9 0 0 
09۸ 100% 29% 44% 100% 09۸ 
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2" جح MN‏ ان ھ ای NO‏ اون اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0191 
رقم التلمیذ 


71 21222 
09 212220 
53 212222 
6 21222 
71 21222 
6 2 
8 21222 
4 212220 
5 21222 
و9 21222 
5 21222 
9 21222 
5242 212220 
3 21222 
57 21222 
0 21222 
71 21222 
21222019102 
21222019066 
8 21222 
9 212222 
0 21222 
3 21222 
5 21222 


اسم التلمیذ 
آيه صادق خمیس سبع 
ايات رائد لفته حسين 
بتول عبدالامير محمد رضا 
جنان حسام محمد صالح 
رايات حسين نصيف جاسم 
رقيه محمد عبدالكاظم سالم 
زهراء ايوب محمد محيسن 
زهراء صادق مجيد علوان 
زهراء محمد مجيد عطيه 
زينب حامد كاظم حسين 
زينب حسن غانم عجاج 
زينب علاء ظافر حسين 
زينب قصي سعدون حسين 
زينب محمد رحيم علي 
زينب محمد يحيى علوان 
ساره قيصر خباصي محمود 
شهد منذر نجم عبد 
شهد ياسين سلمان صالح 
شهلاء علاء رشيد سالم 
طيبه تركي حسون علي 
غدير علي كريم ضابع 


الاسلامية 


66 
66 
59 
58 
52 
77 
73 
73 
79 
64 
55 
58 
50 
63 
72 
57 
67 
91 
69 
64 
64 
67 
89 
87 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 اللغة الانكليزية 21277 

50 55 
69 
72 65 
52 
50 54 
51 58 75 
50 76 59 
50 86 79 
69 86 72 
66 57 
55 78 53 
50 58 50 
70 52 
50 98 61 
50 90 50 
50 59 
55 65 
65 66 

50 
60 52 
50 
67 57 
71 
63 60 
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بعقوبة المرکز 
لسارم 
71 
55 
62 
55 


61 
55 
50 


71 
55 
67 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


3 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز قحسن الاراط الات اة 2021-242 الدور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة العذارى الابتدائية بعقوبة المركز 
رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية NLL,‏ 

6 فاطمه جاسم صباح عبد 75 92 

9 فاطمه مؤید موسی محیسن 76 

1 فاطمه ولید شکر محمود 63 

6 مریم حیدر حسین حمید 7 

9 ملاك صدام حسین حمید 68 

0 نرجس قیصر خباصي محمود 64 

1 نور حمید حسين عبدالحسين 76 

5 هبه حمود عباس حمود 68 


اللغة العربية | || | | | | || )1/0000 
0 1 2 8 4 0 
09۸ 67% 50% 65% 73% 0/6 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-742 الدور الثاني 2/0 
2 اسم المدرسة مدرسة السنبلة الابتدائية للبنين بعقوبة المركز 

تس مت چس الاسلامية اللغة العربية | للغة الانکليزية ١‏ الریاضیات العلوم   ۱/////////////////////‏ النتیجه | المجموع | المعدل 

1 | 212210192001 احمد محمد والي مسعود 83 52 

2 212210192003 جعفر طارش حریز عبدالحسن 84 50 72 ناجح 

3 ۱212210192005 حسن حسین علي حطحوط 50 ناجح 

4 | ۱212210192007 حسین محمد جعفر محمد 52 6۵ 

5 212210192012 خمیس رحیم صالح کاظم 89 را 66 5 2002060 

6 212210192013 زید قاسم جودة سلمان 51 7 : ۱ 

7 | 212210192014 زين العابدین ماجد تحسين عبدالكريم 61 60 

8 | 212210192016 سجاد خالد عباس جليل 65 66 3 60.6 

9 212210192017 صادق محمد قاسم حسین 58 72-7" 0 ۱ ۱ ناجح | 297 59.4 
8 عباس خضیر عباس رضا 69 ... 6 64 2002050 ناجح | 322 ۱ 64.4 
9 عثمان عامر جاسم لطیف 64 52 54 ۱ ۱ ناجح ۱ 288 | 57.6 
0 علي رحیم محسن فریح 57 50 73 ناجح | 292 ۱ 58.4 
1 علي فالح مطر احمد 70 50 57 ۱ ۱ 3 ۱ 60.6 
73 علي رشید محيسن شلكام 60 4 0 0 
4 کاظم عباس کاظم علوان 75 51 71 307 61.4 
5 کاظم نصیر کاظم عبید ۱ 0 0 
7 کرار جاسم محمد فرحان 82 50 ۱ .3 6۵0 3 ۱ 5 | 65 
8 کرار حافظ داوود سلمان 53 ۱ 5 | 55 
3 ليث هاشم قاسم محمد 58 59 68 ناجح | 286 57.2 

0 212210192034 محمد برهان خليل ابراهیم 53 50 52 ۱ ناجح | 287 57.4 

1 0192037 منتظر مثنى عبدالرضا سلمان 52 54 50 ۱ ۱ ناجح | 276 55.2 

2 212210192039 مهيمن وسام ولید كاظم 65 4 ۱ ناجح | 307 ۱ 61.4 

3 212210192041 واثق محمد عبد حسون 59 50 ۱ ۱ ناجح | 263 52.6 

4 212210192042 يوسف صباح سعيد متعب 57 55 56 61 50 ۱ ناجح | 2719 55.8 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 
اسم المدرسة مدرسة السنبلة الابتدائية للبنین 
سم المدر ر بلة الابتدائية للبنی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم 
1 0 1 4 2 
0% 100% 6۸ 79% 88% 


360 - 1644 


بعقوبة المرکز 


ا//////0۱/۷ ۸۸ ۷۸۵// 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
3 ام المدرسة مدرسة القنادیل الابتدائية للبنات بعقوبة المركز 

تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم  1/١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212220193004 انوار مصطفی مهدي كريم 70 64 55 56 ناجح | 296 ۰ 59.2 
2 212220193005 بتول فاروق حکمت سلمان 77 69 67 55 ناجح ‏ 342 68.4 
3 212220193006 بنين رضا حسن علوان 70 66 51 ناجح | 313 62.6 
4 212220193011 دعاء سعد علي عباس 60 54 0 0 
5 212220193012 رحمه بشار داود حمود 65 52 58 55 ناجح | 314 ۰ 62.8 
6 212220193016 رفیف جعفر موسی مطلق 89 62 68 62 ناجح | 352 ۱ 70.4 
7 212220193019 رقیه حسین نجم عبد الله 75 50 50 50 ناجح | 284 56.8 
8 212220193032 سکینه مسلم محمد خمیس 54 72 76 50 ناجح | 315 | 63 
9 212220193039 طیبه مظفر غازي لطیف 72 53 98 58 ناجح | 348 | 69.6 
0 212220193044 فرح ناصح خلیل کاظم 79 54 83 50 ناجح | 333 ۱ 66.6 
1 | 212220193047 نبأ محمد مهدي موسی 71 | 94 | 80 55 50 ناجح ۱ 350 | 70 
2 | 212220193049 نرجس علي عباس محمد حسین 87 50 89 50 ناجح | 334 66.8 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 1 1 0 0 0 
09۸ 89% 75% 09۸ 100% 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


. الدور الثان 4 
مرکز فحص الذراسة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
4 اسم المدرسة مدرسة الحسن العسكري الابتداتية للبنین بعقوبة المرکز 
تس رقم التلمید اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية النتیجه ‏ المجموع المعدل 
1 212210194002 احمد رائد مطشر حميد 82 58 | 8 ۱ ناجح | 300 60 
2 | 212210194003 احمد عادل كاظم عبدالحسین 76 50 24 ۱ ناجح | 291 ۰ 58.2 
3 212210194005 احمد فلاح احمد خمیس 94 74 50 ۱ ناجح | 353 ۱ 70.6 
4 212210194006 احمد مهند عادل کاظم 74 68 0 0 
5 212210194007 احمد نهاد عبد جاسم 76 50 3 ۱ 56.6 
6 | 212210194009 امیر حسام ثاير منصور 66 زا 50 09 59.8 
7 0 امير حسن عبدالامير عباس 53 0 0 
8 "242240194013 باقر يوسف كريم مذکور 68 72 0 - 60 
9 212210194022 حسین حسن مسلم سيد 63 0 0 
0 ۱212210194023 حسین سالم یاسین منهل 50 0 0 
1 212210194025 حسین عايد علي حسين 65 69 7 65.4 
2 212210194026 حسین عدي ياسين منهل 58 53 5 53 
3 ۱212210194028 حسین علي حامد عنصيل 67 0 0 
4 212210194029 حسین علي حسین صالح 60 0 0 
5 212210194031 حسین منتظر طالب فرج 63 85 57 
6 | 212210194033 حيدر رسول هادي شجاع 62 " 7217 2 ۰ 64.4 
7 212210194037 زين العابدين فلاح حسن صالح 56 0 0 
8 , 212210194038 سجاد باسم عبدالله دلفي 51 70 77 296 59.2 
9 212210194039 سجاد حسین عبدالحمزة کاظم 50 0 0 0 
0 ۱212210194041 عباس انور ياسين فهد 63 0 0 
1 | 212210194045 عباس فلاح حسن يونس 59 51 ۱ 5 59 
2 | 212210194047 عباس نعیم ناجي سعد 72 50 0 0 
3 2210194048 عباس یوسف حسین خلیل 51 53 ۱ 0 0 
4 0194050 عبدالستار علي ستار جمیل 81 58 3 64.6 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


اسم المدرسة مدرسة الحسن العسكري الابتدائية للبنین 


۳1 رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
5 | 212210194052 علي سجاد فاضل حسين 67 50 
6 212210194056 علي محمد عليوي نايف 60 

7 212210194057 علي محمود شكر محمود 72 

8 212210194060 كامل عبدالرحمن كامل دلفي 62 

9 212210194061 كرار حيدر ظاهر حبيب 65 

0 | 212210194062 كرار سعد حبيب منهل 57 

1 212210194063 كرار كامل سلمان خلف 55 

2 | 4 مرتضی خالد عبدالحمزة كاظم 60 

3 مرتضى عبدالجبار سلمان عیدان 50 

4 212210194077 مصطفی سلمان داود لفته 70 

5 212210194078 مصطفی علي حسين علي 85 

6 212210194086 مهدي منير فيصل عباس 58 


60% 
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7/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 
0195 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


رقم التلميذ 
71 0 2 
05 21222 
9 0 2 
771 21222 
212220195014 
19 21222 
0 21222 
22 2102220 
3 21222 
0 212220195025 
1 212220195029 
12 212220195030 
13 212220195033 
14 212220195034 
15 212220195035 
16 212220195038 
17 212220195041 
18 212220195045 
19 212220195048 
20 212220195049 
21 212220195051 
2 212220195054 
3 212220195056 
4 212220195058 


92 جے MN‏ ان إى ای NO‏ اون اه 


اسم التلميذ 
الاء نبيل الماس الياس 
براء يوسف حسين خليل 
بنين عباس عدنان عبدالحسين 
بنين ماجد حامد عنصيل 
تبارك رحمان علي حمد 
حوراء صكبان كريم رمح 
دعاء فاضل عباس عبطان 
رباب عبدالله حسين ابراهيم 
رقية ابراهيم سحيب حمد 
رقية صادق فالح كشكول 
زهراء احمد عوبيد حمد 
زهراء دلال خلف محمد 
زهراء كاظم علي غدير 
زهراء محمد عبود حسين 
زهراء ياسين الماس الياس 
زينب علي حسين نعيمه 
سارة برهان فاضل حسين 
طيبة عمار عبدعلي علي 
فاطمة عبدالله نجم عبدالله 
فاطمة يحيى طاهر عبد 
فرح خلیل ابراهيم خماس 
مريم ضائج مهدي صلج 
مريم عمار عبود حسين 
نبأ رسول فاضل حميد 


الاسلامیة 701+ 


50 66 


اللغة الانكليزية 
86 
72 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فخصن الذراسة الابتدانية 


رقم التلميذ 
9 20 
2 20222 
3 210222 
21224 
5 2" 


اسم التلميذ 


نرجس عباس علي خلف 
نورس هشام محمد حميد 


هاجر محمد عبد حسين 


هدى محمد داود خورشيد 


70 


100 
80 
77 
95 
78 


30% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


بعقوبة المركز 
/////////////////////۱ 


41.38% 


۸۸۸۸ 
0 1 2 
0۹۸ 91% 78% 
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5 ج MN‏ این ھ ای او ای اون اه 


0196 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2221۹0001 
212210196004 
21221019607 
21221016 
21221021 
2122102 
7 222۹ 
21221019628 
109 2224 
21221012 
21221019603 
2122104 
35 2 2 2 
6 212220 
77 2 2 
8 2 
69 2 2 
0 2 2 
3 2 2 
4 2 2 
212220196048 
2 2 2 
2102213 
6 2122200 


اسم المدرسة مدرسة مالك الأشتر االابتدائیة 


اسم التلميد 
احمد حمید جسام محمد 
اوراس عقيل هاشم حسین 
حسين احمد فؤاد كاظم 
صهيب نبهان بلص حمد 
علي سعدون منسي شافي 
فلاح علي خمیس عبدالله 
منتظر علي عبدالرزاق حسن 
هارون ضیاء کاظم حساني 
پان احمد اسماعیل ناصيرن 
یوسف ارکان طارق داغر 
یوسف سعد مهدي صالح 
یوسف لؤي ياسر حسين 
آيه عادل عيدان كاظم 
اجوان محمد الب عريبي 
اطياف رعد عبدالرزاق حسن 
امنه سعدون منسي شافي 
انوار يوسف ابراهيم حمد 
اية محمد احمد فياض 
تقوى مصطفى ابراهيم حسين 
تقى ضياء كاظم حساني 
دعاء رحيم علي خليف 
رقيه جاسم محمود تايه 
رهف ظاهر ناصر حسين 
رونق عدنان سبع خميس 


الاسلامية 


73 
97 
89 
55 
60 
70 
74 
56 
70 
71 
69 
87 
64 
55 
84 
57 
81 
70 
67 
73 
76 
93 
55 
65 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 1 اللغة الانكليزية 277 

51 51 
50 74 
60 59 
50 62 
54 54 
50 50 

52 
56 

52 
50 50 66 
50 50 
58 76 
65 
58 
51 76 
55 
70 50 61 
50 54 
64 
62 
81 63 
50 56 
50 55 
50 59 


366 - 1644 


بعقوبة المرکز 
0 


59 
72 
56 


50 


58 
50 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


ناجح 
ناجح 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ِ الدور الثاذ ٤‏ 
مرگ فحصن الذر اة الات اة 2021-242 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة مالك الأشتر الابتدائية بعقوبة المركز 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية 

5 212220196058 زھراء امير جبار عبد 63 67 
6 212220196060 زینب حسن اسماعیل سلمان 86 64 
7 212220196061 زینب فاضل حسن محث 56 60 
8 212220196063 ساره قاسم ذیاب حمدان 91 89 
9 212220196064 ساره لؤي علوان عبد 50 58 
0 | 212220196065 طيبه قاسم محمد حمد 62 68 
1 212220196066 طيبه معد ابراهيم حمد 67 50 
2 212220196072 مریم مثنی طاهر اسماعیل 54 81 
3 212220196076 نور سبع خمیس عباس 61 65 

54.55% 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 9 7 10 0 0 
09۸ 36% 65% 50% 100% 09۸ 


367 - 4 


5 


5 ہے N‏ ان اج اص O‏ ایب اون اه 


0197 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210975 
7 21029 
212210197008 
2122221310 
71 2102 
152 4 0 2 
212210197013 
21222215 
210222216 
21222217 
2120114 
210220125 
009 2 
220 
2102221 
2 00 2 
2122101973 
210222014 
21221015 
2026 
2127 
20208 
21222130 
042 2 


اسم التلمیذ 
احمد عبدالرحمن خليل ابراهیم 
احمد محمد محمود حمید 
اسحاق محمد سعود حمید 
اسعد مهدي عدنان ابراهیم 
ايسر فراس نايف علي 
یمن فراس ولید سبع 
ايوب محمد سعود حمید 
بشیر صباح شنان محمد 
حمدان احمد جاسم محمد 
حیدر ابراهیم احمد دحام 
داود عباس سلمان صالح 
صادق حسن علي سعود 
طه محمد طه محمود 
عبدالعزیز خطاب حامد حمود 
عبدالله ابراهیم جمیل محمد 
عبدالله زياد احمد عجیل 


عدي صدام عباس عبید 


الاسلامية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
ESEN 07 01‏ 
50 71 65 

68 66 
58 67 
54 
50 
65 50 
60 53 
50 
50 53 
53 50 52 
56 
63 52 66 
59 50 
74 53 
68 52 
54 59 
57 67 
57 68 
54 50 
76 57 
84 50 
50 55 
58 71 
57 56 


368 - 4 


بعقوبة المرکز 
دارم 


78 


50 


7-2: 


7۱/۱۱/۱۷ 


النتیجه 


3 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210197043 
212210197044 
07 22 
212210197048 
2020 
2 210 
210203 
21220105 
2102227 
21021 
21221019703 
21221019704 
7 210 
21222110 


اسم التلمیذ 
علي اشرف منذر عبدالله 
علي عمر نايف علي 
علي محمد داود لفته 
عمر لؤي حايف محسن 
غيث سلوم عبد حسين 
قتيبة احمد مجيد محمد 
نوار محمد سعدون كريم 
يوسف خضير عباس هادي 


يوسف محمد محمود ناصر 


3 2 
83% 33% 


TET 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


50 


369 - 4 


اللغة الانكليزية 


الدور الثاني 


بعقوبة المركز 


100000000000 | | | | | || || 
0 
09۸ 


7-2: 


76.32% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحصن الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


370 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
8 اسم المدرسة مدرسة الرباب الابتدانية للبنات بعقوبة المرکز 

تس رقم التلميذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات النتیجه ‏ المجموع المعدل 
1 212220198001 أيه حسین یحیی محمد 50 53 50 64 ناجح | 293 ۱ 58.6 
2 212220198003 اسراء وسام هلال حميد 63 63 : 341 68.2 
3 212220198004 اسلام عدي علي محمد 85 ۶22 82.4 
4 212220198005 امنه ابراهیم فخري غني 75 0 0 
5 "212220198006 امنه تحسين علي حبيب 68 3 64.6 
6 | ۱212220198008 بشرى محسن حامد حمود 62 320 64 
7 | 212220198010 بنین مهدي عباس عبید 74 0 0 
8 | 212220198012 تقی سیف علي محمد 82 332 66.4 
9 212220198015۱ دالیا صباح حاتم عزیز 82 352 70.4 
0 | 212220198023 رهف حسين مهاوش عبید 100 402 80.4 
1 | ۱212220198024 رهف محمد مؤيد حامد 85 7 - 67.4 
2 212220198025 روان جاسم محمد حمود 90 0 80 
3 | 212220198030 زینه وسام عبدالله عزیز 58 0 0 
14 212220198032 ساره احمد منذر عبدالله 83 3 60.6 
5 212220198035 سبأ محمد احمد جاسم 93 1 66.2 
6 | 212220198036 سبأ هيثم هاشم شاكر 67 2 60.4 
7 212220198038 سجی مصطفی محمد خلیل 70 307 61.4 
8 212220198039 شفاء عبدالکریم مهدي صالح 52 9 59.8 
9 212220198040 شهد صفاء محمد شهاب 73 6 65.2 
0 212220198041 شهد مروان مطلك حسن 79 0 0 
21 212220198042 ضحی احمد طه محمود 64 0 0 
2 212220198043 طیبه حسن فهد حمود 82 3 66.6 
3 212220198044 طبه علي احمد حسین 75 300 60 
4 212220198045 طبه محمد کرطان عطيوي 59 8 61.6 


371 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة الرباب الابتدائية للبنات 


رقم التلميذ 
212220198048 
و9 2022 
8 2 20 
9 20 
2122201983 
210224 
5 20 
6 20 
7 20 
8 20 
9 20 
71 2 2 
72 <2 


اسم التلميذ 
غيداء عزالدين محسن عباس 
فاطمه عبدالله فاضل صالح 
ملاك رسول عبد جهاد 
منار قاسم محسن محل 
نبأ عبد القادر صالح حسن 
نبأ محمد احمد جاسم 
نبأ عبدالكريم سالم ذياب 
نرجس سعد خماس شهاب 
نور خطاب حامد حمود 


نور خميس محمد حمود 
هبه عبدالكريم سالم ذياب 


الاسلامية 


67 
68 
93 
76 
53 
78 
92 
94 
91 
69 
72 
80 
84 


اللغة الانكليزية 


7 
71% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


1000000 


7۱/۱۱/۱۱۷۷ 
0 2 4 
09۸ 
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5 
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0199 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
20202 
2102003 
2102204 
21224005 
7 22 
0 222 
71 2102 
15 2020 
226 
7 ^ 2 
212210199018 
9 2" 
0 202 
21021 
21022 
20203 
21022014 
0 20222 
1 21022 
42 21022 
4 212220 
6 2022 
2122201998 
0 2022 


اسم التلمیذ 
احمد ایاد و هاب احمد 
ادم عباس دانوك نجم 
ادم ولید علي دهش 
انس احمد سمير ابراهيم 
حسن حسيب خليل ابراهيم 
رسول محمود ياسين جبار 
عبدالعظيم ماهر ابراهيم علوان 
عبدالله سلام ذياب محمد 
علاء مهند صفاء حسين 
عمار ضياء سالم حمدي 
قحطان واثق قحطان محمد 
محمد احمد حمود مغيثي 
مصطفى عمر فاروق فيصل 
نورالدين عبدالخالق عبدالله عبد 
يوسف فوزي عبار ناهي 
طيبة ناظم جاسم حسن 
عائشة عدنان مناور بنيان 
ملاك صكبان عباس علوان 
هاجر ماهر ابراهيم علوان 
هدى حازم حمد زيدان 


اسم المدرسة مدرسة ارض السواد الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 


82 
91 
58 
85 
63 
85 
88 
84 
74 
74 
66 
73 
73 
67 
61 
83 
50 
78 
62 
69 
55 
82 
65 
81 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
01 اللغه الانکليزبه [ الریاضیات 
52 56 
50 50 

50 
90 72 
50 52 
50 58 
52 51 
50 50 50 
61 50 
51 50 
55 50 
50 
57 50 
50 
52 50 
50 
50 53 
50 50 
56 50 55 
50 50 53 
50 50 
50 
50 58 


373 - 4 


بعقوبة المرکز 
0 


73 
53 


80 
50 
50 


50 


51 


54 


50 
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النتیجه 


ناجح 
ناجح 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز فحص الدراسة الابتدانية 
اس ضیة یڈ ار اراد اکا ا 


رقم التلمیذ 
1 2022 


21222 052 
2122203 


اسم التلميذ 


وفاء زياد حسوبي مهدي 
يقين تحسين حروش فزع 
يمان باسم فليح حسن 


80ه۵هء,. ۶+ 
1 
0% 83% 


الاسلامية 
72 


82 
86 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني 


7NN 
0 


09 100% 89% 


374 - 4 


7-2: 


81.48% 


3 


۴ لك ان لك اج ان لك ON‏ 


212210200002 
212210200004 
21220009 
2122 0 
21221020012 
212210205 
212222 
21222223 


وزارة التربیة 


المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 
0200 


رقم التلميذ 


اسم التلميذ 


حارث سعد ذیاب حمدان 

حسین عدنان ریاض محمد 

عبد الملك عبد الله سعود يعقوب 
محمد ضیاء محمد عبد الامير 
همام عدي عبد الرزاق خلف 


حنان سعد طه وحید 


اللغة العربية 
3 
40% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


375 - 4 


الدور الثاني 


بعقوبة المركز 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
0/6 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مر خسن لاه ا ل ها 


001 
رقم التلمیذ 
21222071 
212203 
212210201004 
212210201006 
7 22 
2122109 
1 22 
2-2 
5 2221 
0 212210201016 
11 212210201019 
12 212210201022 
13 212210201025 
14 212210201029 
5 212210201033 
16 212210201034 
17 212210201035 
18 212210201039 
19 212210201040 
71 2222 
21 212220201042 
2122223 
21222004 
21222225 


5" جح MN‏ این ھ ای او ای اون اه 


اسم المدرسة مدرسة الوجوه الناظرة الابتدائية 


اسم التلمیذ 
ابراهیم حسن حمد جدوع 
اکرم صدام سلمان صالح 
ايوب قحطان ظاهر جمیل 
بشار مصحب خشم حنش 
حارث عدي ضیدان جمیل 
رضا حسن هادي فيصل 
سعدي حمد جدوع کاظم 
شاکر نهاد شاکر ظاهر 
عبد الرحمن رائد خلف حسین 
عبد الرحمن ناظم هلال جمیل 
علاء حسن سعد متعب 
علي هدي علوان نجم 
قصي وسام داود سلمان 
محمد طه جیاد فندي 
منتضر صفاء منصور محمد 
مهند بشار حسین محمد 
مهند عصام کاظم حنفیش 
یوسف عمار حمد مغيثي 
یوسف عناد فيصل داود 
ابتهاج ضر غام عبد محمد 
ایات مثتی مجحم خشم 
ایلاف عادل حسین محمد 


حوراء احمد جواد کاظم 
حياة طه عباس جواد 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


376 - 4 


3 


O 
00 


O1 
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ارگ 
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ارف 
6 ۱ 00 


زرف 
O O‏ ان او ٦٢ O‏ او 01 فو مہ ١ہ‏ اه O‏ اه أه ظط 9۱ إن اه أه مہ ۵۱ ہ O‏ 


دن 
00 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدو ر الثاذ 0 
مرگ فحصن الذر اند الات اة 2021-242 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الوجوه الناظرة الابتدائية بعقوبة المرکز 

رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم  1/١/١‏ النتيجه | المجموع| المعدل 
8 زھراء خضير عباس جواد 95 73 89 73 ناجح 3 78.6 
9 زهراء محمد عيدان حکمان 50 83 0 0 
2 شمماء مدب خشم حنش 80 87 51 0 0 
3 علياء حسين هادي فيصل 50 50 58 55 0 0 
4 غزل سعد فالح حسين 87 53 82 74 ناجح 346 69.2 
6 فاطمة قاسم عواد احمد 67 56 61 0 0 
7 فاطمة محمد عيدان حکمان 52 76 0 0 
0 مروه مثنى مجحم خشم 79 50 79 67 ناجح 341 68.2 
3 نباء عبد الستار كريم فلیح 79 50 50 61 0 0 
5 نور خضیر عباس نجم 77 51 56 72 ناجح 306 61.2 

0 
29.41% 


227 
20 1 
23% 0% 


377 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0202 
رقم التلمیذ 


5 


2222071 
22202 
212203 
2022 2 
21221 5 
2122226 
21222219 
212221 
212222002 
21222203 
212222025 


جہ جہ 
ع اه اد BW‏ ای اه الك ام فص خ ات 


اسم التلميذ 
ایمن ایاد ستار عباس 
یوسف محمود صالح صبري 
اخلاص رحیم عبد حسن 
حنین محمد حازم سلمان 
ساره باسل محمد حسين 


الاسلامية 


74 
82 
50 
77 
64 
58 
61 
79 
73 
52 
65 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


7-2: 2021-2 


الدور الثاني 


بعقوبة المركز 
اللغة الانكليزية 110100001011 


53 


63.64% 


۸ٗ۰‪۰لَ۷ٌ۵م۸۸///// 
2 2 0 
50% 71% 09۸ 
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003 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
1 ز 20 
212005 
212210208 
20215 
6 202 
2102217 
09 2" 
21022271 
210222022 
20226 
2028 


212222229 


اسم التلميذ 


اياد حسين ثاني هليل 


سجاد جمعة حمود كيطان 


عبد الله ضاري جواد نجم 
مهند قصي خباص محمود 


نهاد حسين ثاني هليل 
ياسر احمد مراد عواد 


أمل وسام خميس سويدان 
بنين مشعان ردام عيدان 


حنين انور حمد عيدان 


عبير محمد تركي غزال 


اللغة العربية 
4 
20% 


اسم المدرسة مدرسة التفوق الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 


72 
81 
66 
78 
79 
56 
85 
94 
94 
98 
69 
62 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


379 - 4 


الدور الثاني 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۱ 
0 
09۸ 
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0204 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


رقم التلميذ 
212210201 
212210204002 
212210204003 
212210204004 
212210204006 
212210204007 
212210204008 
21221020409 
212210210 
21221020412 
212210204014 
2122102047 
212210204018 
2221۹0009 
2122۹0000 
2222280271 
21204 
2120225 
212210204028 
22222440271 
212210204033 
21221024 
5 2 2 
7 2 


اسم المدرسة مدرسة التفاني الابتدائية 


اسم التلميذ 
احمد عماد حمزة محمد 
انس بشار داود بطوش 
بشار فاضل مظهر محمد 
بكر ضياء خالد ناصر 
حارث رياض احمد عليوي 
حسين اسماعيل عزيز اسماعيل 
حسين ضاري سليمان اسماعيل 
خطاب تحسين احمد صالح 
خليل مشحن عبدالهادي مرشد 
سليمان علاء عزيز اسماعيل 
صديق عماد مهدي عليوي 
عبدالحميد ضياء خالد ناصر 
عبدالرحمن علاء سلمان ابراهيم 
عبدالستار صفاء حمزة محمد 
عبدالسلام عامر عزيز اسماعيل 
عبدالله عامر مجيد حميد 
عماد مهند طاهر عبد 
عمر جمال قاسم ابراهيم 
قيصر محسن عزيز اسماعيل 
محمد حميد جميل احمد 
محمد نهاد حمودي علي 
ياسين محمد داود اسماعيل 
استبرق صفاء عزيز اسماعيل 
منه طالب صبيح شاهين 


الاسلامية 


68 
67 
70 
50 
62 
75 
60 
82 
65 
75 
59 
100 


50 
91 
50 
57 
57 
60 
85 
65 
53 
91 
73 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-02 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية 20901 
52 
62 56 
51 50 
50 58 
50 
59 58 
50 
73 50 
50 50 
50 50 
50 
73 50 
60 
50 
81 50 
60 
50 
55 50 
54 52 
66 
65 
50 
66 
64 
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بعقوبة المرکز 
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50 


59 
50 
50 
67 
50 
50 
55 
58 
60 
58 
52 
62 
64 
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10060600000 


النتيجه 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة التفاني الابتدائية 


رقم التلميذ 
21222028 
210229 
21222200 
71 22 
21022042 
212220204043 
212220204044 
212222045 
۰7 22 
212220204048 
09 22 
210020400 
21222071 
21222023 
21222020404 
205 
2122207 
21222028 
212220204060 
2102221 


اسم التلميد 
اية ابراهیم محمد صالح 
ایلاف صفاء سلمان ابراهیم 
تبارك انور داود بطوش 
حياة حسن علي حسین 
رغد ولید خالد عبدالهادي 
رفل فدعم احمد عبد 
رهف رزاق وهاب سلیمان 
رواء غزوان عزیز ابراهیم 
زهراء عثمان صبیح شاهین 
شهد بشار طه عبد 
شهد ضیاء سلمان ابراهیم 
عائشة محسن احمد صالح 
علا مقداد سلمان مرشد 
فرح حیدر داود کریم 
لقاء محمد داود بطوش 
مریم درع سلیمان اسماعیل 
منال خلیل ابراهیم جاسم 
نورس مالك صبیح شاهین 
نوره عصام خلیل ابراهیم 
هدیل حیدر صبیح شاهین 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


381 - 4 


الدور الثاني 


7-2: 


36.36% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 
مركز فحص الذؤاسة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة التفاني الابتدائية بعقوبة المركز 
الاسلامیة اللغة العربية اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم 71111111111 
1 0 19 20 1 0 
50% 100% 46% 35% 90% 0% 
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0205 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلمیذ 
2122271 
202 20 
212210205004 
212210205005 
212210205006 
212210205007 
212210205008 
2120209 
2122-0 
22221 
21221020016 
212210205017 
212210205018 
21220 
1 2222 
21222022 
21222004 
212222225 
21222226 
22227 
2122228 
9 20 
212220 
22221 


اسم المدرسة مدرسة الحبوبي الابتدائیة 


اسم التلمیذ 
ابراهیم یعقوب محمد خلف 
احمد رعد عبد کیطان 
احمد هیلان حسين أحميد 
احمد وسام حسین علي 
انس مالك علي عزاوي 
جاسم حسين علي محمود 
حيدر وليد خالد عبدالله 
رسول علي لالہ مخلف 
صالح سعد عبد کیطان 
عبدالله صالح مهدي ابراهیم 
علي عبد المنعم عبد الودود عبدالله 
علي هاشم جلیل سیود 
محمد الهادي رعد عبد الودود عبدالله 
تور آنمار عادل سلوم 
ايه ضیاء حسین مصطفی 
تبارك هيم سلوم علي 
رنا محسن سعدون ابراهیم 
زهراء احمد کامل مصطفی 
سبأ باسم محمد حسين 
سراب یوسف محمد خلف 
طیبه علي عیدان حسین 
فاطمه جلیل هادي حسین 
فرح طه محمد خلف 
کوثر حسین طالب احمد 


الاسلامية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


0 ء۶ 


56 
59 
82 
75 
76 
63 
75 
67 
50 
63 
77 
66 
56 
59 
59 
65 
63 
54 
51 
52 
54 
76 
56 
50 
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الدور الثاني 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة الحبوبي الابتدائية 


رقم التلميذ 
20222 


2122223 
2122204 


2و 
مریم سیف داود سلمان 
ملاك حمید محمد خلف 


0201 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني 


بعقوبة المرکز 


اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۷۷ النتیجه | المجموع | المعدل 


1111111111 
0 


09 100% م01۸ 


384 - 4 


7-2: 


70.37% 


5 


5 ہے N‏ این رھ اص O‏ ایب اون اه 


006 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
1 ز 20 
2202 
212210206003 
212210206004 
212210206005 
2122۹0007 
20220 
2102271 
2 20 
212204 
2122227 
0 20222 
2122071 
2122202023 
2122202024 


اسم التلميد 
احمد منذر کریم محمود 
اسید علي جلال احمد 
امير احمد صبري وهیب 
انمار صدام خسان کریم 
بكر حسین علي جاسم 
عبدالستار ماجد عبدالستار مهدي 
عثمان عمر منذر مهدي 
علي سعد جمال صالح 
علي عمر جمال احمد 
مصطفى ماجد عبدالستار مهدي 
تبارك جاسم عليوي راضي 
رويده عصام نهاد صالح 
ساره عادل ابراهيم رشيد 
سالي عدي ابراهيم راشد 
قطر الندى محمد هيلان داود 


الاسلامية 


55 
79 
53 
50 
91 
76 
72 
76 
64 
69 
89 
70 
75 
62 
50 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فصن الذؤابة ا لكا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


386 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز فحص الدراسة الابتدائية 
7 انم المدزسة. ,مر سر ةا ال 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


5 رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
1 212210207001 براء سليم حميد شهاب 65 
2 212210207003 عارف عباس طارق عباس 82 
3 212210207004 علي طالب وهيب بداع 60 
4 212210207006 عمار هيثم عادل حسن 66 
5 | 212210207007 قاسم زياد طارق عباس 67 
6 212210207008 ماجد مهند لطیف حبیب 81 
7 22210207009 محمد عماد سالم وهيب 7 
8 21 محمد زاحم كريم مهدي 95 
9 212210207012 محمود احمد عناد حسن 69 
0 212210207013 مظهر علي مظهر حسین 81 
1 2210207015 مهند وهیب بداع جدوع 73 
2 212220207018 سارة علي حسين علي 66 
3 | 212220207020 غزل زيد وهيب بداع 52 
4 212220207021 ملاك غسان عدنان حسن 97 
5 212220207022 ميقات ناصر کریم مهدي 86 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 1 1 1 1 0 
09۸ 90% 0۸ 92% 67% 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابنة ا لاا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة اسمرة الابتدائية المختلطة بعقوبة المركز 


388 - 4 


5 جے MN‏ اس إى ای NO‏ اون اه 


0208 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


رقم التلميذ 
22221 
212203 
6 21222 
212210208007 
21222009 
0 2122 
21221020813 
21221006 
09 2 
2220 
221 
21022 
21223 
2-8" 
0 2122 
2221 
2 202 
21223 
2122225 
7 ,202 
21229 
71 2222 
2122202083 
2122204 


اسم المدرسة مدرسة البقيع الابتدائية المختلطة 


اسم التلمیذ 
ابراهیم عباس محمد ذياب 
ابراهيم فاروق لفته عبدالله 
انس علي احمد فرحان 
انس فيصل احمد عبد 
اوس هيثم جمعه صالح 
تمام عدنان محمد ذياب 
حسين اكرم فاضل علي 
حمزة نزار حميد عبيد 
طاهر ستار جبار مجيد 
عباس قحطان عدنان ابراهيم 
عبدالله زاحم محمد ضباب 
عدنان ثعبان شكر جميل 
علي عامر معين خلف 
عمار هشام حسن خلف 
كرار رعد داود سالم 
محمد عزيز مجيد جاسم 
مخلد مصعب زيدان حسين 
مصطفى ابراهيم عدنان ابراهيم 
مصطفى مالك باقر عبد الحسن 
يوسف زياد غازي احمد 
يوسف عيسى مطشر خليفه 
اسماء محمد سعدون جاسم 
ايات حميد خلف محمد 


ايلاف محروس صالح مهدي 


الاسلامية 


64 
69 
59 
80 
91 
72 
50 
50 
66 
71 
77 
84 
60 
77 
69 
59 
61 
50 
79 
69 
78 
86 
84 
67 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 


389 - 4 


الدور الثاني 


2022/09/0: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
انعم العدوسة. رة الف لاش اه اه 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


تین رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
5 212220208048 جنات هشام محیسن عنزي 88 
6 212220208049 حنين احمد جهاد جاسم 75 
7 12220208051 حنین طالب جوير عبدالله 91 
8 212220208054 دینا جبار ستار زیدان 89 
9 212220208055 رحمه حسین محمود نايف 84 
0 212220208056 رزان يونس احمد نايف 85 
1 20208058 رهف رعد روكان جویر 74 
2 | 212220208059 روان حمید محمود نايف 63 
3 212220208060 روان خضر جياد خلف 64 
4 212220208063 ساره داود سلمان محمد 64 
5 212220208064 ساره ياس خضير عباس 62 
6 ۱212220208067 شهد محمد شبیب عبدالله 71 
7 212220208069 طیبه فاضل علي جاسم 66 
8 212220208070 فرح حسین جاسم خلف 50 
9 | 212220208071 لبنى باسم خليل ابراهیم 79 
0 212220208072 لينا وليد محمد جسام 73 
1 08073 مرام اسماعيل خليل ابراهيم 79 
2 212220208074 مرام حسين عكاب احمد 60 
3 212220208075 معصومه جمال وادي حيدر 62 
4 212220208080 ورود عادل محمود كاظم 74 


390 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤاسة سای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة البقيع الابتدائية المختلطة بعقوبة المركز 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم /////////////////////////// 
0 9 12 7 1 0 
0% 74% 20% 22% 94% 0% 
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0209 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


رقم التلميذ 
21221001 
212210209002 
212210209003 
212210209004 
212210205 
2122102007 
212210209008 
21221009 
71 2 
212210212 
212210209014 
21221027 
212210209018 
9 20224 
0 222 
2224271 
02002 2 
7 022 2 
8 22242 
71 2222442 
2122102 
21221020903 
21204 
212-2025 


اسم التلميد 


ہے 


مير قاسم جاري سلمان 
حمد عادل رحمان مزبان 
حمد حمدان ابراهیم حمادي 
احمد ناصر غزال حمدان 
ادریس صباح نايف جمیل 
جعفر فيصل مالح بداي 
حسن حسین حسن علوي 
حسين راند حمدان ابراهیم 
حسین على حسین قصاي 
حسین عليوي رضيوي غیلان 
خیون عامر داخل محیسن 
عباس داود سلیمان عزیز 
عباس علي عبود عناد 
عباس مالك رحیم عباس 
عبد الله حسین علوان بقال 
علي خالد یوسف یعکوب 
علي ستار جبیر حدید 

مومل حسین كبر جدران 
محمد حسن عبود عناد 
محمد قاسم رحمان علي 
محمد صادق سعد رحیم عباس 
مصطفی مهدي عباس جخیر 
منتظر قاسم رحمان مزبان 
مهدي عیدان یاسر ورد 


الاسلامية 


66 
55 
50 
81 
58 
74 
61 
89 
64 
71 
50 


78 
68 
74 
64 
66 
54 
77 


64 
68 
84 
57 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
0 00 اانکلیز یه ETE‏ 
50 

91 
50 
50 
54 61 
50 
51 50 
50 
54 
54 64 
51 60 
50 
50 
57 
66 
52 50 
50 
57 50 
50 53 
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بعقوبة المرکز 
۰ 
50 
57 
69 
74 
56 
64 
62 
74 
61 
74 
70 
50 
92 
65 
65 
50 
50 


52 
50 
50 


55 
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النتيجه 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية المعدل 
5 212210209036 يعرب مهدي دشر شيحان 50 0 
6 212220209037 أتكال ثامر داخل محيسن 84 68 
7 212220209038 افراح حواس حمید قاطع 63 0 
8 212220209041 جنات خالد حسین سلمان 55 58 
9 212220209042 حنین حمزه نصر الله مرهج 71 0 
0 212220209045 رقیة حیدر عید عبد 59 0 
1 047 رقیه محمد ناظم حسين 68 0 
2 212220209050 زهراء رعد محمود غالي 60 0 
3 212220209051 زینب حسن بدو طعمه 85 69.4 
4 212220209054 زینه ثاثر خصاف حمود 70 0 
5 212220209056 شھلاء مجید حمد شذر 50 0 
6 212220209057 طیبه فلاح حسن حميد 58 0 
7 212220209059 غصون علي طعيمه حمود 51 0 
8 212220209060 فاطمه شاکر ناصر کاظم 50 0 
39 212220209063 قطر الندی نصیر حسین نجم 71 63.2 
0 212220209064 کوثر جواد کاظم جاسم 84 622 
1 212220209065 مروه عادل مزهر هادي 90 79 
2 212220209066 نرجس فالح حسن حاتم 95 724 
الرياضيات ۷۷//۷۷///۱۱//۷۷۷/۷۱۱۷۷۸ 
1 2 17 14 3 0 
50% 89% 23% 59% 57% 0% 
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وزارة التربية 
لمديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز فحص الدراسة الابتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 


394 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 
اسم المدرسة . مدرسة المشراق الابتدائية المختلطة 


010 
تس رقم التلمیذ 
212210210004 


اسم التلميذ 


محمد رغد عباس مجبل 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


0201 


50 


اللغة الانكليزية 
1 
0۸ 


2021-2 


اللغة العربية 


395 - 4 


اللغة الانكليزية 


الدور الثاني 


ETE‏ آلعلوم 


بعقوبة المرکز 


/////////// 
0 
09۸ 
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المعدل 


5 


5 جح جح این رھ ان O‏ ایب اون اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


011 
رقم التلمیذ 
212005 
56 22 
7 2*2 
212210211008 
2222-090 
21222270 
2022152 
212210211013 
212210211014 
5 22 
7 ه222 
79 ه222 
2 2 2 
21221021124 
212025 
207 ه22 
212210211028 
09 22 
222220 
202202 
4 2120 
21222045 
7 2 2 
0 2 


اسم المدرسة مدرسة ابن خلدون الابتدائية 


اسم التلميذ 
ابراهيم قاسم حميد رشيد 
احمد صدام ياسين محمد 
احمد فؤاد مجيد سلمان 
اكرم اثير خليل ابراهيم 
امجد رعد علي حسين 
اياد جاسم محمد علوان 
حسين علاء عبد العباس حسين 
حسين رزاق ياسين محمد 
رامي مثنى دانوك نجم 
زياد عبد القادر غازي عبد الواحد 
صلاح عدنان جتال عبود 
عبد الحي عمار كمال علي 
عبد الرحمن عمر عبد الله احمد 
عبد الله عماد قاسم محمد 
عبد المهيمن أثير محمود محمد 
عبيده رعد فاضل حسن 
علي وسام فرعون كامل 
كرار علاء ظاهر نصيف 
كرار محمد فيصل ستار 
محمد طالب شاهر نصيف 
مصطفى عبد الحميد غازي عبدالواحد 
تبارك سعد ورور محمود 
حلا سالم رجب محمد 
رفيف طالب نوار كعيد 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية 2277 
68 50 0 
90 50 2 
8 52 


52 


396 - 4 


بعقوبة المرکز 
دارم 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


73 


ناجح 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :7-2 
اسم المدرسة مدرسة ابن خلدون الابتدائية بعقوبة المركز 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات النتيجه | المجموع المعدل 
5 212220211054 ساره احمد عبد العباس حسين 60 58 52 ناجح | 270 | 54 
6 212220211055 سمية محمد محمود محمد 82 ناجح | 340 | 68 
7 212220211058 طیبه مهدي احمد کاظم 54 ناجح | 288 ۱ 57.6 
8 212220211060 غفران قصي شاهر نصیف 58 ناجح | 287 57.4 
9 212220211065 مریم ماجد عادل احمد 54 ناجح | 285 | 57 
0 212220211066 نبأ رعد ذياب احمد 58 ناجح | 266 ۱ 53.2 
1 | 212220211067 نبأ علي توفيق احمد 68 ناجح | 325 | 65 
2 212220211068 نبأ فتيخان سلمان حسن 66 ناجح | 323 ۱ 64.6 
3 212220211069 نور صدام محمود بريسم 61 ناجح 1 64.2 


69.70% 


23 


اللغة الانكليزية 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 2 1 2 7 0 
100% 83% 92% 50% 70% 09۸ 
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012 
تس رقم التلمیذ 
1 212210212003۰ 
2 212210212005 
3 212210212006 
4 212210212011 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة الجليل الابتدائية 


اسم التلميذ 
عبد الحي طالب يوسف حسن 
علي احمد قحطان حسين 
ی رامن سو عي ار 


20201 


اللغة الانكليزية 
0 
100% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العريية 


الدور الثاني 


للغة الانكليزية 
61 


398 - 4 


الریاضیات 


بعقوبة المرکز 


//////۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۱۱۱/ 
0 
09۸ 


7-2: 


النتيجه | المجموع | المعدل 
ناجح | 308 61.6 
ناجح | 322 64.4 
تاجح | 286 | 272 
ناجم | 338 | 676 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
3 اسم المدرسة مدرسة طلحة الابتدائية المختلطة بعقوبة المركز 
تس رقم اتلمید کر TEE‏ 0 ۱0 الریاشیات العلوم ‏ /////////////////////] النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210213001 احمد زياد طارق احمد 63 55 50 3 ناج 1 56.2 
2 | 212210213002 اکرم باسم عباس احمد 85 5 8 . 63.6 
3 212210213004 جاسم محمد نهاد کاظم 72 0 0 
4 212210213005 حارت ایاد خلیل ابراهیم 58 ۱ 0 0 
5 212210213006 حسام عمار ضاري دیکان 73 301 60.2 
6 ۱212210213007 حسن طالب ياسين جسام 50 0 0 
7 | 212210213008 حسین طارق یاسین جسام 65 294 58.83 
8 | 212210213010 حیدر سعد محمد زیدان 63 0 0 
9 212210213011 رأفت ماهر محمد زيدان 53 0 0 
2 عدد القادر حاتم حميد زیدان 77 6۵ 301 60.2 
4 عبد الله ماجد عبد الكريم احمد 67 0 0 
5 عبد الله مصطفی قيس ابراهیم 97 7 79.4 
7 فراس ثائر محمد زيدان 63 0 0 
8 فهد اياد طارق احمد 53 0 0 
9 مثنی هيثم مزاحم لطیف 61 3“ 60.6 
0 محمد ستار عبود زیدان 79 290 | 58 
1 مراد نصیف جاسم محمد 66 0 0 
2 منذر صدام سبع خمیس 75 4 ۰ 66.8 
3 سبحیی عماد حسین لطیف 56 0 0 
0 212210213024 يوسف صدام خلیل ابراهیم 65 0 . 62 
1 212220213025 امنة قيس فرحان دیکان 58 2 ۰ 66.4 
2 212220213026 امنة محمد فاضل حمید 50 0 0 
3 212220213027 تبارك ریاض جواد کاظم 54 9 57.8 
4 028 تبارك ماجد علي احمد 66 1 | 64.2 


399 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فخس الذؤاسة الک اة 
اسم المدرسة مدرسة طلحة الابتدائية المختلطة 


رقم التلمیذ 
212222090 
202220 
1 21022 
2 2 
4 2 
5 2 
7 22 
71 22 
4 22 
55 22 
6 22 
7 222 


اسم التلميذ 


حياة شهاب احمد زیدان 
رفل عباس فاضل حمید 


رهف سعيد خالد احمد 


رويدة نصیف جاسم محمد 


شهد مثنی نهاد کاظم 
طیبة غسان حسین لطیف 


غسق ماجد عبد الکریم احمد 


فرح طالب ياسين جسام 
ملاك طاهر ياسين جسام 
نور قحطان عدنان دیکان 
نورس ماجد علي احمد 
ورود اثير هادي حمید 


الاسلامية 


50 
50 
69 
65 
71 
61 
74 
73 
72 
74 
75 
80 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 


الدور الثاني 


بعقوبة المركز 


2022/09/0: 


61.11% 


اللغة العربية 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 11 0 12 3 0 
09۸ 62% 09۸ 59% 87% 09۸ 
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5 


ع( ج جم این اج اص و ایب اون اى 


0014 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
5 ه22 
7 2 2 
0 2 
212210214013 
7 22 
212210214018 
21222020 
2122226 
2 02 2 
2102226 
21221021408 
9 2 
212220214048 
2 2 
3 2 
5 22 
6 21222204 
7 22 
212222019 
212220214060 
71 212220 
2 2 
21222021403 
21222021404 


اسم التلميذ 
برهان علاء وهاب حسين 
حسين علاء غني هادي 
رسول نصر هادي حسن 
زياد خلف كزار عامج 
ضياء احمد طه عبد الحافظ 
ضیاء علي اسماعيل ابراهیم 
عباس خلیفه فارس محمد 
عبد الله حمید ثاير ابراهیم 
قتیبة عبد الله جسام محمد 
محمد نزار عواد هادي 
محمود ناصر حسين صالح 
اشواق حيدر حسن علي 
انعام حكمت حسين صالح 
بوران حمدان اسماعيل داود 
جنة فلاح زياد عامج 
حنين سامي حسن علي 
حوراء عمار يونس حمود 
حياه حسام الدين صالح مخلف 
رنا هاشم طه عبد الحافظ 
رويده زياد طه عبد علي 
زينب طارق حسين عليوي 
سرى ياسين طه عبد الحافظ 
شيماء خلف كزار عامج 


الاسلامية 


50 
67 
64 
50 
50 
69 
86 
62 
57 
50 
67 
50 
92 
93 
78 
80 
65 
00 
95 
67 
87 
00 
75 
75 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز فحص الدراسة الابتدانية 


رقم التلمید 
06 2 
0 2 
71 210220 
2102272 
6 21222200 


اسم التلميذ 


عذراء عمار يونس حمود 
لارا عادل حسن على 
مروة مالك حسن محمود 


مریم عمار يونس حمود 
نور وسام حسن علي 


7-7 


68 
75 
70 
52 
63 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


75.86% 


////////////////////////| 
0 1 6 
09۸ 96% 73% 
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92 جح N‏ این ھ ای او ای اون اه 


0215 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212203 
212210215004 
20207 
8 212 
10 2122 
2 202 
2122225 
7 2022 
8 2122 
2129 
0 2122 
22271 
2 22 
21220215 
6 212 
2027 
22271 
212225 
2122226 
212228 
71 2122222 
2122215 
2122228 
2122220 


اسم المدرسة مدرسة المروج الابتدائیة 


اسم التلمیذ 
اجود احمد محمود شلال 
احمد خالد عبود عزیز 
اوراس عدي عبدالله عبدالکریم 
ایمن سلام شنید رشید 
برکات خالد فالح صالح 
عبدالرحمن باسم عبد سهیل 
عبدالله احمد جاسم محمد 
عبدالله صالح ریسان رشاد 
علي قيس خضیر عباس 
علي هاشم محمد احمد 
عمر مثنى كامل صالح 
عيسى اركان شنيد رشيد 
كريم حاتم محمد احمد 
محمد عادل عزيز سلمان 
محمد وسام محمد مزبان 
مراد محمد صبار محمد 
معتز اثير كاظم عزيز 
هارون عمار عبود عزيز 
الاء زياد مهدي خضير 
اية محمد صلاح جسام 
تبارك عبدالكريم جاسم محمد 
رغد جبار مهدي خضير 
مريم علاء حيدر اسماعيل 
نور محمد جاسم محمد 


الاسلامية 


79 
96 
66 
69 
50 
58 
81 
78 
75 
77 
80 
77 
52 
56 
70 
74 
83 
78 
94 
78 
74 
72 
95 
77 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 العربية | اللغة الانكليزية 00277 
63 72 61 
72 55 


70 


71 


403 - 4 


7-2: 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
7 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


| رقم المید سم سی الأسلامية | اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الریاضیات ‏ لوم 1777777777777 لنتیجه | المجموع| المعدل 
5 212220215073 ياسمين محمد جاسم محمد 52 0 0 


0 


اللغة الانكليزية 
0 3 0 3 10 0 
0% 70% 0% 0% 58% 09 


404 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
6 اسم المدرسة مدرسة التهذيب الابتدائية المختلطة بعقوبة المركز 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات النتيجه | المجموع المعدل 
1 1 احمد رياض نجم عبدالله 59 53 50 ناجح | 293 | 68.6 
2 212210216003 برکات ياسين عبد حسن 50 57 50 ناجح | 266 ۰ 53.2 
3 212210216004 حسین علي خزعل حسون 55 62 66 ناجح | 309 61.8 
4 212210216008 عبد الله حسن محمود ابراهيم 64 68 5 | 67 
5 | 212210216011 علي عمر احمد ابراهیم 54 306 61.2 
6 | 212210216014 محمد باسم ابراهیم علوان 50 0 0 
7 212210216015 محمد عمر محمد شهاب 62 3 56.6 
8 212210216017 مسلم حبیب حمید حسین 63 270 54 
9 212210216020 معتز صباح حامد مسعود 60 56 | 57 
0 | 212220216025 الاء حامد عبدالكريم عبدالله 69 5 | 73 
1 212220216026 بنين حیدر خزعل حسون 64 0 0 
2 212220216031 رهف هشام ابراهیم کریم 68 289 57.8 
3 212220216036 طيبة حسن محمود ابراهیم 80 3 70.6 
11 


اللغة الانكليزية 
1 
6۸ 


405 - 4 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


,¢ جے MN‏ این Bb‏ ای NO‏ اون اه 


0217 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


رقم التلميذ 
20224871 
212210217004 
21221021706 
02207 2 
20222270 
212210712 
15 ه222 
7 222 
79 2022 
1 ه22 
202 0 2 |12 
212204 
202286 
7, 202 
1 22 
21222021703 
2102204 
35 ھ2122 
7 2 2 
2 2 2 
212220217044 
2122045 
6 7 2 2 
)7 2 2 


اسم المدرسة مدرسة البديع الابتدائية 


اسم التلميذ 
ابراهيم عماد ادهام منديل 
حسن اركان خلف محمود 
حسين علاء قاسم داود 
عبد الكريم شهاب احمد نجم 
فراس رباح مبدر صالح 
مازن قحطان فرحان زيدان 
نشأت كريم مزهر صالح 
يوسف حسين مظلوم حسين 
يونس عامر فرحان زيدان 
تغريد بلاسم محمد نجم 
حنان اركان غني داود 
دعاء مشتاق طالب علي 
رسل خالد كاظم صبر 

سجى كريم جاسم محمد 
سوزان حسين جميل كندوري 
ضحى اياد متعب عواد 
عبير حسين جميل كندوري 
عبير محمد غفوري كاظم 


الاسلامية 


71 
88 
78 
50 
50 
50 
50 
74 


68 
53 
59 


63 
58 
52 
61 
62 
76 
61 


81 


75 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 العربية | اللغة الانكليزية 200901 

50 

50 78 
50 

52 

50 

53 

83 50 

79 50 

91 51 52 

77 50 

65 

70 

84 50 

78 50 

69 50 

61 50 

52 57 

69 61 

50 50 

73 

60 75 

51 

72 50 
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ره ر 
العلوم 
77 
86 
64 
53 
52 
50 


67 


67 
64 
57 
85 
61 
70 
72 
67 
80 
75 
57 
87 
51 
52 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


3 


ناجح 


ناجح 


ناجح 


ناجح 


زارة التربية 
وزارة التر بی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المدیریة العامة لتربیة دیالی 


95 الدور الثاذ 4 
مركز فحص الذؤاسة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم ‏ /////////////////////۱ النتيجه | المجموع | المعدل 
5 212220217052 ماریا قاسم محمد داود 96 89 82 87 ناجح 4 | 80.8 
6 212220217054 نبأ خالد متعب عواد 57 62 50 68 ناجح 6 59.2 
7 212220217055 نبا صدام جمیل كندوري 77 63 60 52 ناجح 320 64 
8 212220217057 نور ایاد متعب عواد 71 51 50 0 0 


اللغة العربية 000000000000000 
2 7 13 0 1 0 
50% 30% 48% 100% 80% 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


1 الدور الثا: 2 
مركز فحصن الذر اة الات اة 2021-242 ور الثاني 2022/09/0 
8 اسم المدرسة مدرسة الوزيرية الابتدائية المختلطة بعقوبة المركز 
تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العريية | اللغة الانكليزية | الریاضیات العلوم 2 ///////////////////] النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210218003 عباس عبدالرسول هادي حمزة 58 50 50 0 0 
2 212210218005 عبدان قيس احمد عبدان 67 50 50 50 0 0 
3 212210218010 مصطفی جاسم هادي حمزة 56 50 52 50 0 0 
4 212210218011 منتظر حافظ عناد محمود 78 52 70 ناجح | 306 61.2 
5 212210218012 موسى احمد هادي حمزة 63 64 59 50 ناجح | 306 61.2 
6 21222024016 رقیة حیدر حسین کاظم 61 60 52 50 0 0 
7 212220218018 فاطمة حمزة علي خميس 70 54 50 ناجح | 274 ۱ 54.8 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 0 0 4 0 
09۸ 09۸ 100% 100% 43% 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


019 
رقم التلمیذ 


2122201 
202 2 
212 6 
21222021109 
21220 0 
22 71 
21220 913 
21220114 
2122 55 
212210219016۱0 
212210219017 11 
212210219019 12 
212210219020 13 
212210219021 14 
212210219022 5 
212210219023 16 
212210219025 17 
212210219026 18 
212210219027 9 
212210219028 0 
212210219031 21 
212210219037 2 
212210219039 23 
212210219040 24 


OI O NO ان ھ این‎ N ج‎ 


اسم المدرسة مدرسة الاء الرحمن الابتدائية 


اسم التلميذ 
احمد امير احمد حسن 
احمد قاسم علي نداوي 
باقر صلاح تركي ناصر 
جبار حسين جبار خلوف 
جعفر صادق جباره صالح 
جعفر عبدالعظيم كريم خلوف 
حسن هادي حسين كاظم 
حسن هلال علي نداوي 
حسن حيدر عبدالامير حسن 
حسن عبدعون حمدان شلال 
حسن علاء ابراهيم زركان 
حسين جاسم محمد محسن 
حسين عباس محمد حسين 
حسين ماجد حميد حسين 
حسين واثق زيدان خلف 
حسين ياسين عبدعون رضا 
حسين احمد زيدان خلف 
حسين رعد خالد هوين 
حسين رياض خالد هوين 
حسين سعد هندي خلف 
حسين علوان محمد ماهود 
حيدر عامر محيسن محمود 
حيدر يوسف محسن ناصر 
خالد محسن عليوي لطيف 


الاسلامية 


63 
56 
57 
77 
50 
56 
86 
51 
83 
83 
58 
55 
76 
51 
75 
67 
87 
72 
80 
52 
53 
71 
82 
79 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


للع العربية 


50 


409 - 4 


اللغة الانكليزية 


57 


52 


50 
50 


الدور الثاني 


ارز 
العلوم 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


المجمو ع 


0 
0 


0 
0 


0 


ناجح 
ناجح 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


اسم المدرسة مدرسة الاء الرحمن الابتدائية 


رقم التلميذ 
212210219043 
212210219044 
5 2120 
7 2" 
212220 
2122-71 
21221012 
2122102194 
2122226 
222224027 
2122229 
212210219060 
61 21222240-2 
21221021904 
2122102195 
2222266 
212210219068 
212210219069 
2122220 
4-22 022 2 
212210219074 
21221007 
212210219078 
2122102192 


اسم التلميد 
رضا عباس محمد جبارة 
زید فراس مهدي كريم 
سجاد مهدي حسوني علي 
سجاد حسین جبار خلوف 
صالح وسام صالح هادي 
عباس حيران اسماعیل کاظم 
عباس سعد راشد عبعوب 
عباس علي سعد ضمد 
عباس محمود زیدان خلف 
عبدالله رحیم عبدالامیر حسن 
علي داود سلمان حسین 
علي سعد هادي محمد 
على صبلاح مهدي جاع 
علي حسين ابراهيم عباس 
علي حسين علي شفيق 
عيسى ادریس محمد عبد 
فاضل مبدر كاظم حصيني 
قاسم حسن هادي خماس 
کرار حیدر نعمان فاضل 
کرار محمد تولي جابر 
مثنی قاسم علي حسین 
محمد حاتم محسن ناصر 
محمد حسین محمود حسن 


محمد فالح تركي مظلوم 


الاسلامية 


70 
71 
77 
55 
92 
50 
57 
66 
80 
89 
58 
77 
74 
79 
68 
72 
50 
67 
50 
70 
72 
61 
50 
71 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية ETE‏ 
50 65 

50 
50 50 
53 
59 50 68 
50 
52 
68 
62 61 
54 50 
55 50 55 
64 
50 
61 
50 
52 56 55 
55 
51 50 57 
53 
83 82 81 
56 56 61 
50 50 
50 50 50 
53 


410 - 4 


ا 
العلوم 


2022/09/0: 


1010600000 


النتيجه 


ناجح 


ناجح 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


اسم المدرسة مدرسة الاء الرحمن الابتدائية 


رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
5 محمد محمود کامل محمد 56 50 
6 مرتضی جاسم احمد حسین 61 
3 مصطفی صباح احمد حسن 72 
5 منتظر محمد سیف الله عزیز 55 
6 مهدي صادق ساهي جامل 100 
9 موسی بشار محمد عبدالامیر 70 
1 موسی ميثم جاسم احمد 56 
73 نصرالله صالح جسام عبدعون 58 


ETE 
2 
67% 


17 
26% 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
0/6 


411 - 4 


9 جے MN‏ این Bb‏ ای NO‏ اون اه 


0220 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


رقم التلميذ 
21222202 
21222024 
2122222206 
2222271 
12 2222 
212222213 
4 2 ز 2 
21222221 
21222226 
2222-77 
21222220 
2122221 
212220223 
2122202-29 
212222220 
222221 
2122204 
212220225 
212222226 
2222-7 
2122202-9 
212222220 
222221 
212220242 


اسم المدرسة مدرسة الجمعة الابتدائیة 


اسم التلميذ 
أيات رائد علي رحمان 
احلام سعد كاظم حسين 
بتول سعيد غانم سلمان 
بنين غازي سالم حسين 
بنين مظهر ناهي جامل 
بنين نهاد سالم سرحان 
حنين حسين بريسم عبدال 
حوراء حامد عباس كريم 
حوراء فرحان علي حسين 
حوراء كنعان اسماعيل كاظم 
دعاء جبار زهير جبر 
رباب رضا محسن فرحان 
رقيه بدر حسون جار الله 
رقيه لؤي جاسم محمد 
زهراء أمجد حسن كيطان 
زهراء أمير مزهر عبد 
زهراء حسين علي محمد 
زهراء حسين محمود حسن 
زهراء رائد ابراهيم عباس 
زهراء رباح جعفر محيسن 
زهراء سعد حسن علي 
زهراء سليم عبد الامير حسن 
زهراء ضياء ستار عبد الله 


زهراء طارق جعفر محيسن 


الاسلامية 


82 
59 
80 
83 
79 
68 
79 
75 
84 
80 
64 
81 
50 
54 
87 
78 
64 
83 
76 
86 
59 
55 
70 
63 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


412- 4 


الدور الثاني 


7-2: 


المجمو ع 


6۱۷ 6۵۱۰ 8۵۱ 6۵۱ ۵۷ 8۵۱ ۵ وت‎ ۵ O ۵ 


المعدل 


ON اه ۵۱ ۱ کن اه‎ OOO اه‎ O O اه‎ O O اه‎ O O 
مه‎ 


زوف 
حا 


د0 


ارف 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


جک سن ا تد 2021-2 الدور الثاني 290 
اسم المدرسة مدرسة الجمعة الابتدائية بعقوبة المرکز 

رقم التلمية اسم التلمیة الاسلامیة لغة العربية | اللغة الانکليزية | الریاضیات العلوم ////////////////۱ النتیجه | المجموع| المعدل 
5 زهراء قاسم عبد موسی 72 70 60 50 ناجح | 302 604 
6 زهراء محمود شهاب حمد 88 50 62 ناجح 327 65.4 
7 زهراء ياسر حسین کیطان 80 67 64 51 ناجح 312 62.4 
0 زینب ضیاء عجیل صیهود 51 53 0 0 
1 زینب محمد علي خماس 74 69 59 59 0 0 
2 زینب علي علوان مخیبر 52 69 0 0 
4 سناري سالم صالح لفته 66 53 68 50 ناجح ۰ 287 57.4 
5 سوسن احمد وسع عبد 62 54 0 0 
7 شهد صادق جباره صالح 50 57 0 0 
8 شهد عبد الله احمد ارحيم 87 67 71 ناجح ۰ 347 69.4 
9 شھد كريم علوان محمد 72 50 80 55 0 0 
0 شهد هادي علوان راهي 64 54 78 0 0 
1 شیماء احمد تولي جابر 73 52 50 ناجح ۰ 294 58.8 
3 طیبه احمد عبد يوسف 69 84 50 ناجح || 329 | 65.8 
4 طیبه علاء محمد حسين 79 50 62 50 0 0 
5 عذراء فلاح علي حسين 87 50 78 52 0 0 
7 فاطمه حسين علي محمد 67 57 50 0 0 
8 فاطمه عبد الرضا حمدان شلال 63 64 0 0 
0 فاطمه محمود علوان مخیبر 53 51 0 0 
4 مریم علي حامد نصيف 68 72 0 0 
5 مریم محمد قاسم احمد 58 50 50 0 0 
6 مار علي عطوان حسین 61 50 0 0 
8 نبا غانم جسام عبد عون 90 61 78 75 ناجح ۰ 378 75.6 
0 نسرین واثق حسن حميد 50 52 0 0 


413 - 4 


زارة التربية 
وزارة التربد نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۲ 
و 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 


77 رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
9 212220220081 نور براء سالم عبد الله 50 
0 212220220086 نورالهدی خالد علي محي الدين 100 
1 212220220087 نوره محمد حسين شلكام 66 
2 212220220093 ورود طه ستار عبد الله 67 
3 212220220095 يقين واثق حسن حميد 61 


28.30% 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 22 24 15 11 0 
09۸ 49% 23% 32% 39% 100% 


414 - 4 


3 


N >‏ این اج ان O‏ ایب اون اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذر اسة الانتدافية 
21 ا رة رش امس الات 


رقم التلمید 
6 0 2 2 
2102207 
212222210 
21022271 
20012 
212210221014 
۰5 2۱22 
7 2 
09 2 
7 22 
212222228 
21222229 
2 22 
04 22 
35 22 
6 22 
21222028 
2122020 
2122220221 
212222028 
212222029 


اسم التلمیذ 
حسین سامي خضیر عباس 
حسین ضیاء حمید عیسی 
ذیاب حسین جاسم محمد 
شبلي حیدر شبلي هاشم 
صادق محمد احمد سکران 
عبد الله احمد طالب کاظم 
علي رائد علي کاظم 
علي محمد احمد غبن 
یاسر احمد حسین علي 
أية عماد کریم محمد 
بنين بهاء حسین عبد 
زهراء رسول صبري احمد 
زهراء علي رعد مهدي 
زینب حیدر حسین علوان 
ساره حیدر حمید عیسی 
ساره عباس عبد صالح 
نرجس خضير صادق کاظم 
نور علي جعفر موسی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


415 - 4 


الدور الثاني 


7-2: 


3 


0 
1-5 


O O O O 8۱ اہ ان‎ O O هه‎ 
600 


6 


O1 
ھن‎ 
O) 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱/۱۸ 
0 6 5 9 4 0 
0% 60% 17% 44% 60% 0۸ 


416 - 1644 


3 


5 ہج N‏ ان اجب اص O‏ ایب اون اه 


0222 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2022422071 
202-02 
212003 
212-2022205 
2022402206 
07 2 
202240071 
02212 2 
212013 
4222190 222 
2022402271 
2 2022 
21022024 
,2226 22 
212210228 
0202 2 
35 2 2 
036 0 2 2 
7 2 2 
2122102228 
2222220 
20222242 
2122102223 
4 0 2 2 


انیم المدرسة مدرسة الشقائق الابتدائية 


اسم التلمیذ 
آسامة فراس محمود حسین 
آمیر فائق هندي محمد 
آحمد خلف عذاب مز عل 


تھے 


یمن محمد حویش کعوب 
ابراهيم حسن حماد حمزه 
احمد سامي طه عباس 
احمد محمد احمد صادق 
احمد محمد عدنان منصور 
اسامه ايهاب حسین هليل 
جمال حربي علوان خان 
حارث سلیم احمد خضیر 
حارث محمد شکر احمد 
حذيفه ياسين سلیمان خضير 
حسين ناطق حايف عواد 
خالد زياد عادل خشان 
خالد علاء عزيز حميد 
خالد محمد فخري داخل 
خالد محمود شاكر ابراهيم 
رامي فاضل عداي صالح 
سجاد هادي صالح مهدي 
عباس ستار نعمه أحمد 
عباس فاضل راشد خشم 


الاسلامية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 1 اللغة الانكليزية الریاضیات 
62 74 

72 
86 50 
56 50 
50 
72 
79 56 
65 51 
50 50 
61 50 
50 
57 82 
50 57 
60 
50 54 
50 75 
50 
50 
50 69 
50 
52 63 
51 
50 52 
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بعقوبة المرکز 
تن 
71 
60 
65 
56 
54 
50 
70 
50 
56 
64 
53 


81 


50 
82 
71 
52 


54 
63 
60 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


ناجح 
ناجح 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


انیم المدرسة مدرسة الشقائق الابتدائية 


رقم التلمیذ 
2122225 
2022-2-47 
21222129 
2122220 
2122202-3 
2122024 
21220225 
67 2 
2122229 
21222220 
2222-21 
2122262 
2122024 
,21220222 
2102222266 
222128 
22271 
21222223 
212204 
21221225 
2222-6 
077 22 
2122220 


اسم التلمیذ 
عبدالحمید مجید شکر محمود 
عبدالرحمن فوزي حسون علي 
عبدالله علي حسین علي 
کاظم باسم عبد خلیل 
كرار نوار نايف علي 
محمد مجيد دحام طعمه 
محمود ماجد حمد نافع 
مروان سلام ياسين خضر 
مروان قحطان كنعان مطلك 
مصطفی قحطان عدنان عبدالرحمن 
خسن ار 
نورالدین فارس طه ابراهیم 
وسام مجید دحام طعمه 
وسام مهدي رحيم احمد 
وسام مهند عوید قادر 
ولید کریم مشعان منذور 
یوسف فواز عوده دواس 


الاسلامية 


73 
57 
80 
75 
91 
80 
67 
75 
87 
77 
95 
91 
84 
62 
80 
60 
62 
64 
62 
57 
56 
54 
50 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية SET‏ 
50 
65 50 
50 63 
71 50 
51 57 
51 
65 57 
50 54 
50 50 
71 50 
67 55 
50 
54 50 
62 
50 
50 50 
52 50 
57 
61 50 
50 50 


418 - 4 


بعقوبة المرکز 
لسارم 
50 
69 
72 
76 
94 
66 
74 
79 
88 
59 
86 
88 
76 
50 
72 


65 


64 
69 
65 
55 
58 


7-2: 


7۱/۱۱/۱۷ 


النتيجه 


3 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


اسم المدرسة ‏ مدرسة الشقائق الابتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


بعقوبة المركز 


18 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۷۷۷/۷ 
0 7 13 8 0 0 ۱ 
0% 59% 48% 71% 100% 0% 


419 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
3 سم المدرسة مدرسة آدم الابتدانية بعقوبة المرکز 

تس E ETE‏ الاسلامية 0 7 ۰ ۳ 7۳۳۳۱08 العلوم ۳٠‏ /////////////////////۱_النتیجه | المجموع | المعدل 
1 212210223002 حسن مروان محسن كريفع 64 51 60 50 ناجح | 278 55.6 
2 212210223003] حسين حيدر حميد محمد 55 66 50 0 0 
3 212210223004 حسين فرج شذر جابر 64 50 75 0 0 
4 | 212210223005 حسين شهاب حمدان جابر 50 51 0 0 
5 | 212210223007 رسول ماجد حسن شلاکه 57 60 62 0 0 
6 212210223008 عباس شهاب حمدان جابر 50 50 0 0 
7 212210223009 عبدالله عدنان حميد لازم 61 50 50 0 0 
8 | 212210223010 علي عبد الحسن علي هادي 69 50 50 0 0 
9 ۱212210223011 علي فلیح حسن شلاكه 61 52 60 0 0 
2122102230120 كاظم احمد حمدان جابر 57 70 66 ناجح 337 ۱ 67.4 
1 12210223014 كاظم حمدان حميد لازم 61 53 0 0 
2 212210223017 يوسف خالد ابراهيم جابر 59 50 0 0 
3 212220223019 بسعاد مالك عليوي شلاکه 58 50 50 70 0 0 
4 212220223020 بنین ريسان شذر جابر 69 50 58 52 ناجح | 297 ۱ 59.4 
5 بنین حسين عليوي شلاکه 60 2٦‏ 50 56 ناجح ‏ 280 56 
6 212220223022 رتاج عقيل حسن حلبوص 75 56 64 63 ناجح | 327 65.4 
7 212220223023 زهراء خالد احمد خمیس 73 71 50 57 ناجح | 313 62.8 
8 212220223024 زهراء وجیه محمد لازم 67 59 74 57 ناجح | 348 69.6 
9 212220223025 زینب جواد عذیر خلیف 80 60 58 64 ناجح 335 | 67 
0 212220223027 زینب محمد عبد الرضا حميد 50 56 0 0 
1 212220223028 غزل سعد شلش خلف 62 65 54 ناجح | 298 | 59.6 
2 212220223029 فاطمه حيدر عليوي شلاكه 69 58 77 ناجح | 339 67.8 
3 212220223030 فاطمه سعد فليح حسن 75 61 75 ناجح | 323 ۱ 64.6 
4 212220223032 فاطمه عماد عباس هندال 58 58 0 0 


420 - 4 


وزارة التربية 


المديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز قخضن الذر اسة الانتدائية 


اسم المدرسة مدرسة آدم الابتدائية 


11 
اللغة الانكليزية 
5 
29% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


421- 4 


الدور الثاني 


بعقوبة المركز 


10 
۱۱۱/۷۷۷۷۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائیة 2021-2 الدور الثاني :7-2 
4 ام المدرسة مدرسة القيم الابتدائية للبنين بعقوبة المركز 

تس رقم اتلمید ETE‏ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الریاضیات العلوم  1١١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210224002۰ احمد مقداد حسن صاحب 75 73 54 57 ناجح | 320 | 64 
2 212210224004 باسم محمد جميل سید 76 70 50 54 ناجح 1 60.2 
3 212210224005 ثامر حامد جدوع حسین 50 50 50 ناجح | 272 54.4 
4 212210224006 جاسم محمد دهام جبارة 68 66 62 0 0 
5 212210224011 حسین صبري علي حسين 80 73 50 75 ناجح | 353 ۱ 70.6 
6 212210224012 حسین علي محمود سلمان 56 50 72 53 ناجح | 298 | 69.6 
7 |06 حسين عباس عدنان حسین 73 81 53 56 ناجح | 328 ۱ 66.6 
8 212210224019 حيدر محمد حمادي طعمة 66 54 50 50 0 0 
و 212210224020 ذو الفقار عدنان محمود علي 55 50 0 0 
0 | 212210224021 رعد عبدالواحد كريم جاسم 66 56 55 58 0 0 

1 | 210224022 زین العابدین ضاري جادر داود 50 56 60 0 0 
2 212210224023 سجاد ستار جابر داود 57 52 50 0 0 
3 212210224026 سیف مهدي صباح حسین 88 50 62 83 ناجح | 350 ۱ 70 
4 212210224029 صادق محمد عبد الكاظم خضیر 54 50 0 0 
5 212210224030 صادق سعد حميد عايد 72 52 50 ناجح | 285 57 
6 212210224031 صالح مهدي خلف نزال 60 50 0 0 
7 212210224033 عباس حسین علي محمد 63 50 50 0 0 
8 212210224036 علي احمد ضیاء عبد الرزاق 71 51 50 71 ناجح | 310 62 
9 212210224037 علي عباس عبد ظاهر 81 58 58 65 ناجح | 314 62.8 
0 212210224040 علي نصيف جاسم محمد 56 61 50 0 0 
1 212210224042 علي حامد عبد سعدون 83 62 56 66 ناجح 1 64.2 
2 212210224043 عیسی عباس هوبي سکران 66 61 61 64 ناجح ‏ 315 | 63 
3 212210224044 غيث محمد عبد الرضا سيد 62 50 0 0 
4 212210224046 مؤمل نزار مجيد عبد 58 63 58 0 0 


422 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


کے ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة القیم الابتدائیة للبنین 
رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 0 0000000 
7 محمد ستار محمود عواد 70 60 
9 محمد كريم ابراهیم عباس 76 50 
0 مصطفی خالد خلف موسی 82 50 
1 مصطفی عادل فانوس جاسم 76 66 
2 مصطفی علي صادق هادي 74 66 
4 مقتدی هاشم جعفر صادق 95 89 
6 مهدي فراس رزاق طاهر 67 50 
8 مهدي ناظم جمیل سید 83 77 
9 مهیمن عقيل نجم عبدالله 70 66 
2 یوسف عمر هوبي سکران 72 50 
3 یوسف باسم محمد صالح 84 70 
51.43% 


////۸م۷ی۷۸۷٠/٠۰۱۷///‎ 
0 5 11 
09۸ 62% 63% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذر اة الات اة 
5 اس المدرسة مدرسة الزبيع الابتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


5 رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
1 | 212210225010 حمزه عامر محمود هزاع 50 
2 212210225012 صادق ياس خضير علوان 64 
3 212210225017 عبدالله محمد سبع خمیس 82 
4 212210225019 عزالدین قصي تركي علوان 60 
5 212210225022۱ قاسم محمود احمد محمد 50 
6 212210225024 محمد مقداد حسون علوان 78 
7 212210225025 مراد حميد عبد منديل 61 
8 212210225026۱ مصطفی حسن محمود هزاع 50 
9 212210225027 منتظر دحام ناصر عليوي 87 
0 | 212210225029 وضاح وسام حسون علوان 60 
1 212210225030 يوسف محمود خالد عبعوب 56 
2 212220225032 استبرق علي محمود لفتة 68 
3 212220225034 تبارك علي غني حمادي 78 
4 212220225037 زهراء فراس خمیس مهدي 65 
5 212220225041 ملاك دحام ناصر عليوي 67 


1000000000) | | | | | | | | | 
0 0 2 8 3 0 
09۸ 100% 09۸ 33% 40% 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابنة ا لاا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


425 - 1644 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2102-1 
2 0 2 
21202205 
2122102208 
2020209 
2102222271 
200012 
2122102214 
5 2 
21022216 
21220220 
21022220271 
93 2 
04ھ212 
2022220 
212222021 


اسم التلميد 
احمد عدنان سبع خمیس 
اسماعیل نوري کاظم کاطع 
بركات نجاح عبد برکات 
حسين مهند يحيى كاطع 
عبد الباري جاسم محمد حسون 
عبد القادر احمد ياسين حسون 
عبد القادر نجاح عبد بركات 
عدي فلاح حون طي 
محمد رعد حسين كاظم 
محمد مهند جبار عباس 
يوسف سامي حسن كاظم 
رنا مالك علي عبد 
زينب ماهر شاكر محمود 
شهد ادريس هادي عبد 
نور فيصل غازي خلف 
ياسمين جمال كاظم كاطع 


5.000 
0 0 
100% 


اسم المدرسة مدرسة المواهب الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 


81 
54 
72 
69 
60 
53 
64 
74 
72 
74 
73 
59 
83 
85 
74 
63 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
01 8 200+ 
55 50 


58 
50 
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o ۱۱‏ لد 
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بعقوبة المرکز 
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7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 
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43.75% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة المواهب الابتدائية المختلطة وو ہت 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 3 
مركز فحص الدراسة الابتدائیة 2021-2 ور الثاني :2022/09/0 
7 سم المدرسة مدرسة ال عمران الابتدائية المختلطة بعقوبة المركز 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة الانكليزية ۱ شاف 
1 .212210227002 ابراهیم عبد الرزاق صبري جواد 74 
2 212210227003 انس هیلان كريم عباس 79 
3 ,212210227004 بسام محجوب جاسم حسين 53 
4 212210227010 عثمان انور صباح جبار 92 
5 212210227012 مراد جرجيس سلمان عمر 64 
6 212210227014 مهيمن حمزه ابراهيم هادي 65 
7 12220227019 رهف مهند یاس ابراهیم 78 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 1 2 0 0 0 
09۸ 50% 71% 100% 100% 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الابتدانية 2021-02 الدور الثاني 2022/09/0 
8 اسم المدرسة مدرسة المرشدالابتدائية المختلطة بعقوبة المرکز 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ اللغة الانكليزية المعدل 
1 212210228001 اركان مهيب جبار نجم 1 0 
2 212210228002 بحر شلال حاتم عبعوب 0 
3 212210228005 حسن لطيف هاشم محمود 0 
4 | 212210228006 حسين اياد عبد نجم 0 
5 212210228008 حسین محمد راضي موسى 0 
6 212210228009 حسين محمود شاكر محمود 59 
7 رضا عامر حاتم عبعوب 0 
8 212210228012۰ سجاد رزاق شعلان محمد 0 
9 ,212210228013 عباس احمد عبدالله محمود 0 
0 212210228015 عبدالله عدنان طاهر سلمان 70.8 
1 212210228018 علي نصر طاهر سلمان 0 
2 | 212210228020 محمد قاسم هاشم محمود 0 
3 212210228024 منتظر احمد عبد سلمان 0 
١ 4‏ 212210228027 یوسف عبدالله علي طالب 0 
5 212210228029 يوسف محمد شاكر محمود 0 
6 212220228031 اسماء حافظ عبد سلمان 0 
7 212220228032 اسنات رعد خلف کاظم 61.2 
8 212220228036 شهلاء باسم راضي موسی 57.6 
9 212220228038 غیداء ياسر عيدان حسن 0 
0 212220228039 فاطمة سعد محسن عبعوب 0 
1 212220228043 ورود رائد كاظم عبدالله 64.6 
23.81% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مر فحص الذؤاسة الاک ایا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة المرشدالابتدائية المختلطة بعقوبة المركز 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم /////////////////////////// 
0 9 2 13 4 0 
100% 31% 60% 28% 33% 0% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


: الدور الثاذ ٤‏ 
مركز فحصن الذزاسة الانتدانية 2021-22 ور الثاني :2022/09/0 
9 اسم المدرسة مدرسة كرمة علي الابتدائية المختلطة بعقوبة المركز 

تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم ۰ 1 النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210229002 حيدر غازي هادي علوان 66 64 51 ناجح | 335 67 
2 212210229005 شهاب احمد جاسم محمد 58 67 0 0 
3 212210229006 عبدالاله نهاد صالح علي 86 63 84 65 0 0 
4 212210229007 محمد علاء عبدالله جمال 50 51 0 0 
5 212220229010 اسيل محمد احمد حسن 50 50 0 0 
6 "212220229013 سلوی ایاد ارکان حمید 50 50 0 0 

7 .24 شمماء بلاسم جاسم محمد 89 64 91 60 ناجح | 368 | 73.6 

8 "212220229015 صابرين عدنان حمدي حسن 68 58 71 ناجح | 297 59.4 


اللغة العربية ////۱۷/۱///////////////// 
2 1 4 0 1 0 
33% 67% 50% 09۸ 75% 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


0 اسم المدرسة مدرسة الرشید الابتدائية 

تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية 
1 212210230001 آمیر محمد جاسم علو 69 
2 | 212210230003 ابراهیم باسم عباس کاظم 79 
3 212210230006 امير مهدي عبد الامیر خلف 100 
4 212210230007 انور حسین عباس عبد 83 
5 212210230008 بشير ستار عمار کاظم 50 
6 212210230009 جعفر ایاد نصر حسین 81 
7 212210230010 حسین کاظم عباس عبد 73 
8 212210230011 حسین محمد هادي مهدي 91 
9 212210230012 حسین درع مجيد عبد 63 
0 212210230013 حسین زاهد نهاد کاظم 84 
1 4 حدر وسام نهاد مهدي 85 
2 212210230016 سجاد ثامر محمود عبد الله 75 
3 | 212210230017 سجاد علاء جهاد مهدي 79 
4 018 سجاد مظهر قلیح حسن 88 
5 212210230020 صفاء مصطفی حسن علي 98 
6 212210230021 عبد الرحمن حیدر قاسم کاظم 63 
27 عبد الله قصي حسون مهدي 63 
8 | ۱212210230024 علي محمد علي بداع 62 
9 212210230025 علي عدي حسین علي 73 
0 | 212210230026 عمار زید هادي حسین 74 
1 212210230027 ليث حسن مهدي صالح 55 
2 ۱212210230028 محمد درید حسین علي 87 
3 212210230029 محمد صالح عباس عبد 73 
4 ۱212210230032 مصطفی رحیم مصلح ثلج 68 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدو ر الثاذ 0 

مرگ فحصن الذر اند الات اة 2021-242 ور الثاني 2022/09/0 

رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۷۷ النتیجه | المجموع | المعدل 
4 مصطفی ياسر محمود عبد الله 77 50 89 ناجح 8 67.6 
5 منتظر أيمن عمار كاظم 81 56 66 81 ناجح 368 73.6 
6 مهند حسام عبد مهدي 55 50 51 0 0 
7 موسی سلام جمال حسین 83 84 86 ناجح 403 80.6 
8 هدي لؤي هادي مهدي 97 63 87 0 0 
9 وسام عصام عبد مهدي 0م 61 0 0 
0 یاسین حسن سلمان عباس 87 50 69 86 ناجح 8 73.6 
1 بوسف باسم ابراهیم عباس 94 54 53 68 ناجح 9 65.8 
2 يوسف باسم عباس كاظم 52 62 0 0 

0 
60.61% 7 


اللغة الانكليزية 7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
1 4 10 7 1 0 
0/6 81% 64% 22% 0۸ 09۸ 
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وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0231 
رقم التلميذ 


212204 
2122 06 
2022 7 
2122 0 
2222771 
202 17 
2122-0 
221 
2022 
21220234 
202-8 
212-9 
2122229 
2122220 
2122223 
212226 


اسم المدرسة مدرسة الرضوان الابتدائیة 


آسم التلمية 
امیر صالح عبود منصور 
حسین علي حسین عبد 
حسین علي عماد منصور 
حسین احمد طالب منصور 
حیدر منصور حسین منصور 
عباس فاضل عبد عباس 
علي حمزة عباس عبد 
علي محمد حسن عباس 
كرار حسين طالب منصور 
كرار حيدر مندب بدر 
منتظر احمد عذاب احمد 
رسل عادل صباح مهدي 
رقية خميس حسين منصور 
فاطمة حسين جعفر محمد 
يقين علي خضير عباس 


TAET 
0 0 
0% 


الاسلامية 


83 
65 
55 


61 
58 
83 
67 
64 
50 
92 
90 
66 
74 
78 
79 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
بعقوبة المركز 

ESN 1 07‏ 3ت 
61 54 55 
51 50 54 
56 
58 50 50 
67 61 58 
58 53 
67 50 54 
75 72 50 
64 50 50 
53 
76 66 62 
74 56 61 
65 50 
82 67 57 
69 76 50 
50 50 
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7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


:2022/09/0 
11 النتيجه | المجموع 
0 
ناجح | 287 
0 
0 
ناجح | 305 
0 
0 
ناجح 314 
ناجح 278 
0 
ناجح 347 
0 
0 
ناجح | 349 
ناجح 331 
0 


43.75% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز تحصن الذر اة اة 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدو ر الثاذ 0 
مركز فحصن الذر اه الات اة 2021-242 ور الثاني 2022/09/0 

تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم  1/١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210232004 حسن حسین کریم محمد 76 62 50 50 0 0 
2 212210232006 حسنين وسام سعدي هادي 58 52 60 0 0 
3 ,212210232017 عباس جمال خضير جاسم 76 50 76 65 ناجح 350 70 
4 212210232021 عبد الکریم حمزه کریم براك 66 52 55 62 ناجح 1 60.2 
5 212210232029 علي مهند عباس فلیح 58 50 0 0 
6 ۱212210232044 مصطفی عباس محسن خلف 66 76 85 ناجح 387 77.4 
7 212210232049 يوسف مكي قاسم عبد الله 52 50 61 50 0 0 


7۱/۱۱/۱۱۱۱ 
0 0 3 1 0 1 
09۸ 09۸ 09۸ 50% 100% 50% 
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وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
606 20 
08 2" 


22222 
2122222-5 


اسم المدرسة مدرسة انھار الابتدائية للبنات 


آسم التلمية 
سری حسن علي فاضل 
غدیر حسین راسم رضا 
فاطمة منیر حسن علي 
فضيلة عامر یوسف خلف 


۳ 


94 
73 
65 
70 


اللغة الانكليزية 
0 
100% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


تربية الخالص 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية أ 1+ االنتيجه | المجموع | المعدل 


53 


59.8 299 
0 0 
69.2 346 


NNN 75 الریاضیات‎ 
0 0 1 
09 100% 67% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية 
1 212220234003 ايه وسام مكي أحمد 54 
2 212220234015 رقیه ضیاء مصطاف غضیب 71 
3 212220234021 زهراء خضیر کاظم یاسین 81 
4 212220234023 زهراء غانم حمید کاظم 75 
5 212220234033 عسل حسین عدوان حمید 75 
6 212220234034 فاطمه سعید وحید جمعه 54 
7 212220234035 فاطمه محمد سعد جواد 70 
8 212220234038 فاطمه الزهراء عمار فالح عبدالحسن 78 


اللغة العربية 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 2 5 2 0 
09۸ 100% 50% 17% 33% 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


1 الدور الثان 
مركز ۂ الدر اسة الابتدائية 2021-02 ور الثاني 200 
65 اسم المدرسة مدرسة النعمة الابتدائية للبنین ريا الخالسن 

تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الریاضیات العلوم  11١١/١‏ النتيجه | المجموع المعدل 
1 212210235001 احمد عمار فالح حسن 88 68 68 90 ناجح | 392 78.4 
2 212210235005 جابر کرار جابر حسین 78 69 50 66 ناجح ۰ 319 63.8 
3 212210235011 حسین ولید خالد عبدالامیر 72 70 76 72 ناجح | 360 72 
4 212210235014 حیدر علاء شعلان جواد 65 56 55 50 ناجح | 282 56.4 
5 212210235028 محمد باسم عبدالستار ابراهیم 75 63 ناجح ۰ 348 7 69.6 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 100% 100% 100% 09۸ 09۸ 
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5 


۴ آجہ اد ادن اج 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
6 اسم المدرسة مدرسة البلاغة الابتدائية للبنات 


رقم التلميذ 
2122202308 
202229 


20227 
2122229 


اسم التلمیذ 
بنین لزي محمد جواد 
رقية محمد فاضل ابر اهیم 
زینب حسين ناظم صالح 
نبأ سامة محمد جواد 


SE 


اللغة الانكليزية 


1 
09۸ 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


7/۱۱/۱۱۱۱ 


۱۱/۷۱۷/۸۷۷ 
0 
09۸ 100% 100% 


440 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
7 اسم المدرسة مدرسة الکافی الابتدائية للبنين تربية الخالص 
تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامیة اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الریاضیات العلوم ////////////// النتيجه | المجموع| المعدل 
1 212210237001۱ ابراهيم صفاء ثامر محمد 62 58 ناجح | 305 61 
2 212210237005 الحسين هيثم كريم حميد 68 59 55 68 ناجح 324 64.8 
3 | 212210237007 امیر محمد نصيف جاسم 78 50 68 ناجح | 361 "72.2 
4 212210237009 بشير علي حسن حسين 64 52 65 ناجح ۱ 281 |56.2 
5 212210237010 جاسم محمد كمر حسين 73 50 0 0 
6 "212210237015 حسین علي حسین عبد 75 88 62 ناجح | 370 | 74 
57 حسین كرار كامل غالب 70 53 50 56 0 0 
8 | 212210237019 حمزة صباح درب محمد 50 53 0 0 
9 212210237020 حميد عقيل صابر عكلة 71 50 50 80 ناجح ۱ 317 ۱ 63.4 
0 212210237022 حيدر يعقوب عباس كاظم 59 64 53 62 ناجح | 317 | 634 
1 | 212210237028 ] علي يحيى خيري جواد 87 58 50 68 ناجح | 325 | 65 
2 | 212210237029 علي غسان محمود جلیل 82 80 74 57 ناجح || 378 | 75.6 
2203 کاظم علي داود سلمان 70 51 66 56 ناجح | 305 | 61 
4 212210237039 منتظر عباس حمدان شهاب 79 64 67 64 ناجح ۰ 324 | 64.8 
5 | 212210237042 نور خالد جاسم كاظم 69 62 61 60 ناجح | 315 | 63 
6 212210237043 ياسر عمار جواد كاظم 58 65 50 73 ناجح ۰ 296 | 59.2 
81.25% 


اللغة العربية 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 2 0 2 0 0 
100% 80% 100% 60% 100% 09۸ 


441 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
8 اسم المدرسة مدرسة البخاري الابتدائیة للبنين تربية الخالص 

تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم .111/111 النتيجه | المجموع| المعدل 
1] 212210238002 جعفر الصادق علي عيدان شاهين 67 51 57 50 ناجح || 289 | 57.8 
2 212210238003 حسن رفيق عباس كاظم 79 57 56 64 ناجح || 329 | 65.8 
3 | 212210238008 حسين خضير عباس محمد 69 60 71 0 0 

4 | 212210238015 حسین نصیر رشید حمید 80 68 54 50 ناجح ۱ 319 | 63.8 
5 212210238016 خضر عقيل خلیل ابراهیم 53 61 64 51 ناجح | 311 | 62.2 
6 212210238019 صادق هاشم صادق کاظم 60 65 74 50 ناجح | 317 | 63.4 
17 علي حسين مهدي لفته 79 73 79 59 ناجح | 372 744 
8 212210238032 مجتبی علي عواد شاهین 77 59 76 ناجح ۰ 346 69.2 
9 | 212210238033 محمد رفيق عباس كاظم 52 64 74 59 ناجح ۱ 303 | 60.6 
0 | 212210238036 محمد حسام لطیف احمد 76 76 85 79 ناجح ۱ 406 | 81.2 
1 | 22210238037 محمد حسین محمد جاسم 74 68 76 67 ناجح | 355 71 
2 | 212210238046 منتظر محمد عيدان دلف 50 50 50 88 ناجح - 294 | 58.8 


1010106000000 
0 1 0 0 0 0 
09۸ 75% 09۸ 100% 09۸ 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
39 اسم المدرسة مدرسة الكوفة الابتدائية للبنات تربية الخااص 
ا ETE‏ الاسلامية اللغة الانكليزية ۷۷۷۷۷۸۱۱۷۷۷۸۷۷۱۱ 
1 212220239003 بتول محمد عيدان شاهين 79 
2 | 212220239009 حوراء صباح رضا حسون 62 
3 212220239012 رقیه حسین علي عبد 83 
4 212220239019 زهراء زياد طارق طاهر 68 
5 212220239020 زهراء ستار احمد عبود 83 
6 212220239021 زهراء عباس عطیه عبد 55 
7 0221 زهراء عضید قحطان خلف 51 
8 212220239024 زينب امجد عواد طه 51 
9 212220239025 زینب محمد رشید حسین 85 
0 212220239026 زینب نصیر هزبر حمدي 50 
1 | 212220239027 شهد ربيع كريم رشید 80 
2 212220239029 شهد صلاح احمد ابراهیم 67 
3 | 212220239030 طيبة محمد عبد الحسن مهدي 50 
4 212220239031 طیبه هاشم صادق كاظم 56 
5 212220239032 عذراء محمد حسين وهيب 55 


444 - 4 


/////////////////////// 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
80 اسم المدرسة مدرسة المنار الابتدائية المختلطة 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
2021-2 الدور الثاني :200 


5 رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
1 | 212210240011 حسین علي جبار حسن 68 
2 ۱212210240013۱ حسین علي عبد الحسن عبید 86 
3 "242222015 حمزه محمود رضا علي 65 
4 | 212210240022 سجاد صباح كريم حسن 57 
5 212210240023۰ عباس جميل غالب جميل 58 
6 212210240024 عباس حسين ستار احمد 54 
7 212210240027 علي محمد علي جمعه 77 
8 212210240033۱ محمد طارق خلف عطیه 72 
9 ] 212210240034 مرتضی فراس صادق محمد 59 

2220 مهدي حسين قاسم خلف 64 
1 212210240040 مهدي فلاح عبدالحسن کاظم 89 
2 1 یوسف كاظم جاسم ناصر 65 

3 212220240045 بنین صباح رشید خمیس 75 

4 212220240055 زهراء حسین هاشم اسماعیل 76 

5 212220240057 زهراء ذوالفقار علي ابراهیم 90 
6 212220240059 زینب سيف علي جاسم 100 
7 212220240060 زینب محمد عاشور علي 71 
8 212220240061 سجی عدنان فاضل کاظم 76 
19 ۱212220240064 ضحی جاسم محمد مهدي 92 
0 ۱212220240067 ضحی هوزان حمید رشید 91 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱/۸۸ 
0 1 2 1 2 0 
0% 50% 78% 92% 82% 0% 
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زارة التربية 
وزارة التر بی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المدیریة العامة لتربیة دیالی 


95 الدور الثاذ 4 
مركز فحص الذؤاسة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
1 اسم المدرسة مدرسة السلسبیل الابتدائية تربية الخالص 

تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامیة 1 النتیج 2 المعدل 
1 212210241005 ایمن مصطفی صبحي حسین 50 57.4 
2 212210241008 حیدر عدي سبهان علي 50 57.4 
3 212210241010 خضر فراس عبد المهدي ياس 71 61.6 
4 212210241021 محمد صبحي جاسم كاظم 55 53.8 
5 212220241033 زهراء فراس ناصر حمید 77 66.6 
6 212220241037 شمس محمد نایف جواد 52 65.2 


اللغة العربية 7/۱/۱۱۷۱ 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 100% 100% 100% 100% 09۸ 
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ز ار ة التربية 
وزارة لتربی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی 


5 الدو ر الثاذ 0 
مركز فحصن الذر اة الات اة 2021-242 ور الثاني 2022/09/0 
2 اسم المدرسة مدرسة زين العابدين الابتدائية تربية الخالص 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية ۷۷ النتیجه | المجموع | المعدل 
1 212210242010 جعفر الصادق مصطفی جعفر حسن 85 80 60 ناجح 3 68.6 
2 212210242013 حسن احمد زاحم محمد زكي 71 54 69 350 70 
3 212210242017 حسین علي عدنان عبود 59 74 54 0 0 
4 212210242020 حسين قصي صالح مهدي 66 52 288 5/7.6 
5 212210242022 حسین ظافر مهوس وهاب 72 343 68.6 
6 212210242024 حیدر وسام عبد المعين عبد الامير 90 405 81 
7 212210242058 محمد رضا رضاب ضباب جواد 75 313 62.6 
8 212210242063 مصطفی جعفر موسی حسن 95 2 62.4 
9 212210242067 مهند مهدي عباس مهدي 66 0 0 
0 212210242073 یوسف هاشم ابراهیم عواد 63 3 70.6 


اللغة العربية 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 1 0 1 0 0 
09۸ 50% 100% 75% 100% 09۸ 
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5 
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0243 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2102005 
6 2022 
2122210 
2102771 
012 2 
21022204 
۰09 22 
0 22 
2102025 
21022228 
210221 
2 0 2 
212205 
6 202 
9 202 
0 22 
2122202-5 
210222226 
2122222-8 


اسم المدرسة مدرسة السمؤال الابتدائية 


اسم التلمیذ 
حسن بدر عبود صالح 
حسن علي عبد الباسط عبد الرضا 
حسین محمود عزیز علوان 
حسین عباس فاضل علي 
حسین علاء حربي جاسم 
حسین علي مهدي حسین 
رحمان ستار رحمان غالي 
سجاد حسن فالح قدوري 
سیف عباس کنعان خالد 
عباس رباح غضبان غیدان 
علي فلاح حسن عمران 
علي مهند حربي جاسم 
سی یوسف على مهدي 
مؤمل محمد مسلم حمید 
محمد حسين هادي حمید 
منتظر سمير شاكر رشيد 
مهدي صلاح مهدي خضير 
يوسف فاضل محمود مطلك 


الاسلامية 


78 
76 
75 
75 
60 
50 
67 
81 
81 
72 
80 
78 
63 
82 
80 
63 
73 


50 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 اللغة الانکليزية ‏ اریاضیات 

51 50 

63 

50 

50 54 56 

50 55 

50 69 

52 56 

51 55 

50 

50 50 

65 

66 57 

58 50 

53 

72 50 50 


450 - 4 


ای کانمن 
جح 


59 
55 
74 
76 
58 
70 


100 
71 
50 


50 
57 
66 
55 
64 
74 
61 


:2022/09/0 
1 النتيجه | المجموع 
0 
ناجح | 282 
ناجح 329 
ناجح 308 
0 
0 
ناجح 289 
0 
ناجح 363 
ناجح 319 
ناجح | 297 
ناجح 293 
ناجح ۱ 264 
ناجح 304 
ناجح 353 
0 
0 
ناجح 35 
0 


63.16% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مر فحص الذؤاسة الاک ایا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم /////////////////////////// 
0 3 2 4 1 0 
100% 40% 82% 71% 67% 0۸ 
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5 
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0044 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2122102402 
212210244003 
222012 
212210244013 
212210244018 
212210244023 
2122102424 
7 22 
212210244028 
9 22 
71 21022 
21022203 
21022205 
60 212222 
212247 
212210244038 
9 2 
0 22 
1 22 
72 21022 
212210244044 
2102222025 
210247 
212210244048 


اسم المدرسة مدرسة الفدائي الفلسطيني للبنین 


اسم التلميد 
ابراهیم محمد علي طارق موسی 
احمد عصام حسین عباس 
حسین رضاء عباس عزیز 
حسین عدنان احمد عبدالله 
حسین صفاء خلیل ابراهیم 
حسین محمد نصیف جاسم 
حمزة درید ستار جمیل 
حیدر یوسف احمد جابر 
حیدر محمد عبد الخالق عبد 
ذو الفقار بهاء الدین سالم حسین 
رعد راند فتاح حمید 
سجاد ایاد طاهر یاسین 
سجاد درید اسعد احمد 
سجاد جاسم محمد کاظم 
سجاد طالب ثایر جواد 
عباس امير محمود عطیه 
عباس جاسم محمد کاظم 
عباس كريم احمد کاظم 
عباس مصطفی جواد هاشم 
عبد الزھراء اياد طالب حسن 
عبد الودود رائد عبد محمود 
عبدالله حازم كريم عبد 
عبدالله علي ابراهيم غالب 
عبدالله علي خالد نافع 


الاسلامية 


54 
64 
62 
74 


74 
83 
65 
84 
71 
75 
75 
50 


55 
65 
53 
64 
69 
91 
55 
78 
70 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


0 العربية 


50 
65 


50 


50 


51 


57 


56 


58 


452 - 4 


اللغة الانكليزية 


56 
50 
50 


50 


الدور الثاني 


SET 


58 
64 
58 
52 
60 
67 
87 
72 
73 
79 
83 
56 
58 
50 
50 
73 
50 
81 
53 
72 
50 
63 
76 
64 


ای اكان 
رم 
71 


75 
88 


64 
51 
50 
70 
66 
66 
63 
57 
63 
75 
63 
70 
50 
83 
50 
78 
82 
58 


7-2: 


۱/۱ 


النتیجه 


ناجح 
ناجح 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة الفدائي الفلسطيني للبنين 


رقم التلميذ اسم التلميذ 
4 علي حسين سعيد محمد 
6 علي عبد الباسط احمد غريب 
8 غیث مزهر عباس حسن 
2 مثنی قيس عبد الرحمن حسين 
3 مجتبی صدام حسين علي 
4 مجتبی محمد ثامر محمد 
0 محمد حیدر ستار عبدالله 
1 محمد مجيد عبد المجيد حميد 
7 مصطفی ميثم شاکر محمود 
8 مصطفی ياسين طه عباس 
1 منتظر صالح مسلم کاظم 
5 مهند احمد رضا یاس 
7 ا یعقوب قادر احمد علوان 


الاسلامية 


50 
70 
62 
76 
70 
70 
79 
81 
50 
92 
68 
65 
50 


28 
اللغة الانكليزية 
2 
93% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


الدور الثاني 


7-2: 


تربية الخالص 
NIALL,‏ 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 1 
09۸ 
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5 
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0245 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212220245004 
2122005 
09 2022 
21222133 
212222016 
21222219 
۰0 22 
2 22 
21222203 
21222204 
7 22 
8 20222 
212224 
5 2122220 
47 22 
2122220-4 
21222024060 
2102229 
210221 
210223 
16 2022220 


اسم المدرسة مدرسة الوفاق الابتدائية للبنات 


آسم التلمية 
ایلاف ارشد فرحان احمد 
ايه سعد رعد محمود 
تبارك سیف احمد جابر 
حنين سالم جاسم سلمان 
حوراء علي جمعه کاظم 
روی مناضل شهاب احمد 
رانیه جاسم محمد حسين 
رفل حسين صلاح کاظم 
رقيه جبرائيل مسلم كاظم 
زهراء موفق عبد محمود 
زينب حسين عبد الرحمن فليح 
زينب صالح عبد المهدي مظلوم 
زينه علي هاني كاظم 
ساره ثامر كاظم محمد 
سرى حسين سلمان حسن 
غدير اسماعيل ابراهيم اسماعيل 
فاطمه رباح علي حسين 
قمر مازن عمر علي 
تقر وساع صالج حسين 
نورا ستار جبار عبد الرحمن 
بین جاسم هادي بنالم 


الاسلامية 


77 
67 
67 
62 
62 
52 
64 
56 
50 
66 
58 


60 
79 
75 
73 
72 


50 
54 
77 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
للعة العربية ۱ اللغة 6ت 
60 
63 
50 51 74 
50 50 
54 
57 50 
55 50 56 
71 52 
52 63 
65 
75 50 
67 
58 50 
51 
59 65 
50 74 
89 50 
56 59 
57 51 
65 54 
57 70 


454 - 1644 


ارب اكان 


60 


91 
60 


54 


82 
57 
61 


55 
73 
71 
51 
56 


60 
74 


7-2: 


7/۱۱/۱۷ 


النتیجه 


3 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مر فحص الذؤاسة الاک ایا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم /////////////////////////// 
0 3 1 3 2 0 
100% 25% 92% 63% 71% 0% 


455 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


95 الدور الثاذ 4 
مركز فحص الذؤاسة ای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
6 اسم المدرسة مدرسة الشموع الابتدائية للبنات تعاس 

E‏ رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات النتيجه | المجموع| المعدل 
1 212220246007 بنین مصطفی حیدر زیدان 69 94 346 69.2 
2 212220246014 خدیجة فرحان عبود عزيز 50 0 0 
3 212220246026 زهراء محمد عبدالله عبدالامیر 76 380 76 
4 212220246039 فاطمة یوسف علي مهدي 66 6 5/7.2 
5 212220246044 مریم علي عبدالستار هلال 76 320 64 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 1 0 0 0 0 
09۸ 6۸ 100% 0/6 100% 09۸ 


456 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


0 الدور الثاذ 4 
مركزة الدراسة الابتدائية 2021-2 ور الثاني :2022/09/0 
7 اسم المدرسة مدرسة خولة بنت الازور الابتدائية للبنات ترربية الخالصن 

77 التلمیذ 2س الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم ‏ ////0/////////// النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212220247005 اطوار علي مسلم حمید 84 54 77 51 ناجح 328 65.6 
2 ,212220247053 شهد اثير حسن حمودي 92 67 66 82 ناجح 4 74.8 
3 212220247055 ضحى وضاح صباح حسن 7 54 54 50 تاجح | 283 | 56.6 
4 212220247059 فاطمة ایاد محمود منشد 70 50 52 ناجح 3 66.6 
5 "212220247082 هبه وادي کامل شكير 89 51 50 57 ناجح 305 61 


/////////////////۷/۱// 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 100% 100% 100% 09۸ 09۸ 


457 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0248 
رقم التلميذ 
212210248004 
212005 
7 +22 
212210248008 
9 +2 2 
١0‏ +2 2 
212210248013 
2206 
212210248018 
10 212210248019 
11 212210248020 
12 212210248021 
13 212220248023 
14 212220248024 
15 212220248029 
16 212220248030 
17 212220248032 
18 212220248033 
19 212220248034 
20 212220248036 
21 212220248039 
2 212220248040 
23 212220248041 


MN —- 5‏ این إى ای NO‏ اون اه 


اسم التلمية 
سجاد سهیل عبود عباس 
عبدالاله ریاض رحیم علوان 
عبدالله محمد نز هان عبدالله 
عبدالمهیمن عباس حسن علي 
محمد مزهر ابراهیم عداي 
یوسف سهیل عبود عباس 
اسماء ساجر بدر ابراهیم 
اسيل محمد حسون علي 
رفل شهاب احمد مخلف 
ريام صلاح حسن علي 
زهراء احمد نجم حمد 
سجی سیف ظاهر محمود 
سحر احمد نز ھان عبدالله 
طیف طارق حمد عبد الله 
نبأ تحسین ظاهر محمود 
هاجر ایسر بدر ابراهیم 


اسم المدرسة مدرسة وطني العراق الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 


73 
59 
74 
90 
67 
60 
67 
61 
70 
78 
50 
73 
85 
100 
79 
64 
81 
83 
90 
90 
86 
83 
85 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


458 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


كز فحص الدرراسة الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2007 
مر ر پند الب 
انیم السوسة رة وطتی الغزاق الانتدائية امه تربية الخالص 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۷۷۷/۷ 
0 1 4 5 0 0 ۱ 
0% 86% 67% 72% 100% 0% 


459 - 1644 


3 


۴ اد N‏ ادن الى ای اه یہ امه اف خ ات 


0249 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2104407 
0152 2 
5 21222 
210222020 
71 210224 
2122203 
2120025 
0 202 
6 202 
0 212220 
7 22 


اسم المدرسة مدرسة بعلبك الابتدائية المختلطة 


اسم التلميذ 


حردان حسين صالح عمر 
خضر محمد ارزوقي خلف 
سيف سعد ياسين عبد 
عبدالله عصام هذال سعدي 
عبدالله علي خليل ابراهيم 
علي حسين علي حسين 
علي وسام جبار عبدالله 


مثنى خالد عدنان نصيف 
مصطفى حسين مهدي عبد الامير 
حوراء حسن سلمان عيدان 
زهراء فراس عزيز رشيد 


20201 


58 


73 
72 
81 
88 
79 
89 
83 
72 
68 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


TAET 


50 
56 
53 
75 
73 
50 
61 
77 
73 
50 


الدور الثاني 
تربية الخالص 

اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم 

50 50 

50 
53 
50 
63 
77 52 

50 

67 51 
83 89 

76 51 
60 50 


460 - 4 


1 کم۷ف۸۵ف۵م۸۸///// 
0 
09۸ 


2022/09/0 
14٠1١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
0 0 
ناجح | 284 56.8 
ناجح | 302 60.4 
ناجح | 288 57.6 
ناجح | 346 69.2 
ناجح | 344 68.8 
0 0 
ناجح ‏ 318 ۱ 63.6 
ناجح | 401 ۱ 80.2 
ناجح | 342 68.4 
ناجح | 278 55.6 
81.82% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


00 

تس رقم التلمیذ 
1 212210250004 
2 212210260005 
3 212210250007 
4 2122102560008 
5 212210260014 
6 212210260015 
7 2120016 
8 212210250017 
9 212210260018 
10 2122102560019 
11 212220250027 
2 212220250028 
3 212220250032 
4 212220260033 
5 | 212220250034 


اسم التلميذ 
حسنين حسين صالح حسين 
حسين حمزه علي حسن 
حيدر علاء حاتم عبد 
زين العابدين عقيل مسلم كاظم 
علي رعد لطيف خلف 
علي هاني حاتم سعدي 
غيث بارق عبد الجبار جمیل 
قاسم محمد رضوان علي 
ليث وسام حبیب حمید 
محمد هاشم صباح نايف 
تبارك سعدون محسن جار الله 
حلا محمد حسین علي 
زينب حمید عیسی نجم 
زینب هيثم علي عباس 
سمر مهدي عبود مهدي 


اسم المدرسة مدرسة السنهوري الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 


84 
71 
50 
50 
55 
55 
93 
57 
78 
88 
91 
83 
94 
82 
100 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


461 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابنة ا لاا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


462 - 1644 


ز ار ة التربية 
وزارة لتربی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :7-2 
1 انم المدرسة مدرسة المشروع الابتدائية المختلطة تربية الخالص 
E‏ رقم التلميذ اسم التلميد الاسلامية 
1 212210261001 اثير باسم محمد جاسم 92 
2 212210251005 حيدر زياد محمد محمود 56 
3 | 212210251008 علي ليث لطيف حسين 69 
4 212210251009 عمار نزهان علي حرب 54 
5 ,2122102561012 منتظر جمال ابراهيم مزبان 68 
6 212220251017 رغد ضیاء حسین جواد 87 
7 ,2122202561019 زینب علي عبداله لزام 62 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 


0 0 3 2 2 0 
09۸ 100% 40% 33% 50% م01۸ 


463 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدو ر الثاذ 0 
مركزة الدر اسة الابتدائية 2021-02 ور الثاني 200 

ہہ چ س1ت چوس الاسلامية اللغة العربیة | اللغة الاتكيزية 1 الریاضیات لعلوم !1777/7/11 النتيجه | المجموع] المعدل 
1 212210252001 طه احمد ضباب جواد 73 71 50 50 ناجح 4 | 58.8 
2 ۱ ۱212210252003 مصطفی حمید حسن تابت 79 64 57 0 0 
3 212210252004 وائل علوان محل دلف 57 50 0 0 
4 | 212210252005 وسن ناصر اسماعيل جواد 61 53 0 0 
5 | 212210252006 يوسف محارب محمود حسین 70 50 0 0 


//////////۷////۷۷//۷/// 
0 2 2 1 0 0 
09۸ 33% 33% 67% 100% 09۸ 


464 - 4 


5 


5 ج N‏ این رھ ان O‏ ایب اون اه 


0253 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
9 2 
0 2 
1 2 
09 2 
202006 
2026 
20280 
1 22 
20209 


اسم التلمیذ 
جعفر حسین علي ناصر 
جعفر عبد الرزاق نصیف جاسم 
حسین اسامة عامر جاسم 
حيدر عماد عبد السادة ظاهر 
عبد الله ادهم علوان حسبن 
فراس حسین علي ناصر 
محمد عدي مزهر خلف 
مصطفی حسن عواد عقيل 


الاسلامية 


88 
79 
65 
63 
77 
87 
73 
82 
95 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-22 الدور الثاني 
تربية الخالص 

70 اللغة الانکليزية ‏ اریاضیات آلعلوم 
58 59 74 
60 52 54 

50 51 
70 62 59 
65 54 57 
80 50 50 
72 99 63 
68 72 65 
56 50 63 


465 - 1644 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


2022/09/0 
۷۷ النتيجه | المجموع | المعدل 
ناجح ۰ 344 68.8 
0 0 
0 0 
ناجح 320 64 
0 0 
0 0 
ناجح | 395 ۱ 79 
0 0 
0 0 
3-3۵ 3 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


4 سم المدرسة مدرسة الهلال الخصيب للبنات تربية الخالص 
ا اسم التلميد اللغة العربية ۱ ۷۷۷۷۱۱۱۱۱۷۱ 
1 212220254001 اسراء حسین شاکر حمود 88 
2 | 212220254023 ريام سعد جعفر كاظم 66 
3 212220254029 زهراء قيس عبد الجبار هلال 70 


66.67% 


111111111 
0 


100% 0% 100% 09۸ 50% م01۸ 


466 - 1644 


زارة التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


المديرية العامة لتربية دیالی ۱ 
و 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 


5 اسم المدرسة مدرسة الازهر الابتدائية المختلطة 


7 رقم التلميذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية ۱ ۷۷ النتیج المعدل 
1 212210255002 اوس سنان احمد علي 72 63 68 
2 212210255004 حسان مهند جاسم خزعل 78 71 64 
3 212210255008 طه علي حسین ابراهیم 98 58 70 
4 212210255011 عباس نزار ياس داود 84 80 724 
5 212210255017 مهدي محمد حسن مهدي جاسم 65 75 72.2 
6 ,212220255019 رقیه وسام کامل فلیح 93 95 74 


اللغة العربية 7/۱/۱۱۷۱ 


0 0 0 0 0 0 
09۸ 09۸ 100% 100% 09۸ 09۸ 


467 - 4 


5 


ع( ہج N‏ ان اھ اص O‏ ایب اون اه 


06 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2 20 
212210256003 
2122102505 
1 2 
912 20 
2102204 
2102025 
7 21022 
8 2020 
221 
2022 
2102203 
210204 
2027 
9 210220 
0 202 
210221 
,212204 
210205 
6 2020 
9 202 
0 202 
1 222 
210204 


اسم المدرسة مدرسة الرصافي الابتدائیة للبنين 


اسم التلميد 
ابو الحسن محمد غازي عبد العزیز 
احسان وسام جميل كريم 
احمد مصطفی مهدي حسین 
حسین علي عبدالخالق حسن 
حسین علي عبدالکریم عیسی 
حسين وعد أحمد هاني 
سيف محمد لطيف مصطاف 
صدام علاء حسين حسن 
طه علي جعفر موسى 
عباس ضياءالدين محمد عبدالرضا 
عبدالحسن علي فالح عبدالحسن 
عبدالكريم فهد عبدالكريم فهد 
عبدالله سمير عبدالحسين طاهر 
علي عباس توفيق حسين 
علي مصطفى أحمد خميس 
علي مصطفى علي آحمد 
علي هاشم طاهر صابر 
فاضل ماجد فاضل خضیر 
كالم صالح مهدي حسين 
كاظم طلعت مهدي صالح 
مؤمل وسام حسين عبد 
مالك مسلم عدنان صالح 
ماهر قاسم سلمان خلف 
محمد علي خليل اسماعيل 


الاسلامية 


78 
62 
70 
61 
56 
79 
72 
69 
68 
81 
81 
88 
77 
69 
58 
75 
74 


62 
08 
64 
74 
68 
51 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية اك 
56 66 
50 50 
53 52 
50 
67 
65 
58 
64 
54 56 
52 58 
50 56 
76 58 
50 54 
50 50 
54 50 
73 88 
67 64 
50 
54 56 
52 
50 64 
50 52 
50 
50 


468 - 1644 


ارو اكان 
52 


50 


50 
60 
75 
86 
61 
59 


50 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


3 


۱ 


وزارة التربية 


ی 


لتربية دیالی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 
اسم المدرسة مدرسة الرصافي الابتدائية للبنین 


رقم التلمید 
21220205 
2102209 
21221025602 
21221025603 
21022024 
2027 
8 202 
9 21022 
1 210 
022 2 
3 202 
5 202 
6 2022 


اسم التلميد 


محمد فريد هزبر حمودي 
مرتضى لازم جاسم حسين 
مصطفى ايهاب مصطاف خضير 
مصطفى حسين عواد عبدالله 
منتظر حسن هادي موسى 
منتظر لؤي يحيى عزيز 

مهدي بهاء مهدي علوان 

مهيمن حسين محمود جواد 

نذير علي حسين عبد 

نسيم انمار حسن خليل 


نوري محمد رعد مشرع 


يوسف محمد جاسم عبد 


27 
للغة الانكليزية 
2 
82% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 


الدور الثاني :2022/09/0 


راگ 
O‏ 


61 
ارف 


و ہو 
O O‏ 


O) O O O O اتن‎ O O) 


10 

///////////////////////// 
0 2 7 
09۸ 90% 77/0 
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5 


5 جاجح ان اج اس O‏ ایب اون اه 


0257 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
210222-01 
202002 
212220257003 
212220257004 
212225 
210271 
202-12 
212220257013 
5 22 
9 22 
0 22 
06 2 
7 2 
90 222 
0 202 
21022 
4 22 
5 2" 
2102229 
21222269 
2122205 
6 20222 
7 2122206 
8 2022 


اسم المدرسة مدرسة ليلة القدر الابتدائية للبنات 


اسم التلميذ 
اسراء رائد اسماعیل خلیل 
اسراء سیف علي عبد 
اسراء ياسر قاسم كاظم 
اشواق قاسم هاشم رحمه الله 
ايه حيدر فهد علي 
بنين سيف عباس خليل 
بنين كرار جاسم رضا 
بنين محمد لفته جميل 
حنين هيثم جواد كاظم 
رؤى ادهام حسين حسن 
رسل ضياء منعم محمد 
ريفان اسامه صالح مهدي 
زهراء احمد حسين علوان 
زهراء حميد كامل هلال 
زهراء علاء حسين عزاوي 
زهراء علي حسين علوان 
زهراء محمد احمد كامل 
زهراء مقداد داود سلمان 
زينب جاسم محمد سعودي 
ساره صالح تايه حميد 
صفاء عبداالرضا منعم محمد 
طيبه اركان محمد مجيد 
طيبه صفاء علي كاظم 
عذراء صادق جلال كاظم 


الاسلامية 


86 
86 
69 
93 
78 
78 
58 
71 
55 
74 
64 
65 
68 
50 
63 
75 
66 
67 
59 
65 
56 
79 
58 
76 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية SET‏ 
50 50 

54 50 
51 
63 
50 55 
50 
53 50 
58 
52 63 
50 57 
51 57 
50 
50 
50 50 
58 
60 72 
50 
54 
50 58 
55 50 
65 70 
50 
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ارب اكان 


51 
50 
50 
59 


50 
66 
50 
50 


50 
50 
55 
67 
55 


69 


63 
78 
50 
50 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مرگ فحصن الذر اند الات اة 
اسم المدرسة . مدرسة ليلة القدر الابتدائية للبنات تربية الخالص 
تس | رقم التلمیذ اسم التلمیذ 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


5 212220257060 غصون سیف صاحب رضا 

6 212220257062 فاطمه قاسم محمد کاظم 

7 212220257063 فاطمه مهدي نصيف جاسم 
8 212220257067 لقاء حيدر علي حسین 

9 2122202567069 مروه نصیر علي جاسم 

0 212220257071 مریم حیدر لطیف جاسم 

1 212220267072 مریم عزالدین ابراهیم روضان 
2 8 نور علي جاسم عبد 

3 081 نورالهدی فاضل جمیل حسین 
4 212220257085 يقين عبدالجبار کاظم حسون 


اللغة العربية 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
1 6 1 4 1 0 
09۸ 60% 95% 76% 88% 09۸ 


471-4 


5 


ع( ہے جح این رھ اص O‏ ایب اون اى 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0258 
رقم التلميذ 


222271 
212206 
202-7 
2122209 
212268 
21219 
2221 
21022 
212223 


212210268027 0 
212210268028 1 
212210268030 12 
212210268035 13 
212210268037 4 
212210268038 15 
212210268039 16 
212210258040 17 
212210258041 18 


اسم التلمیذ 
احمد نوفل عابد مجید 
ایمن ثامر جبار مصلح 
حسن عبیر خلف ظاهر 
حیدر اوس ستار مجید 
عبدالحي محمد رحیم ترکان 
عبدالرزاق رافد عبدالوهاب احمد 
عدنان مثنی کامل ابر اهیم 
ی هدع اطم كبر 
علي ضیاء سلیم عبود 
عمار مهند مخلف مجید 
غزوان طارق حسن ابراهیم 
محمد ابراهیم کریم حسین 
مراد حسن هادي عبدالله 
وسيم محمد رحيم حسون 
وضاح روكان حسن علوان 
ياسين فاروق خلف ظاهر 


يحيى لؤي مهدي هلال 
يوسف عايد عدنان محمود 


الله العربية 
0 3 
73% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


الرياضيات 
0 
100% 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


472 - 4 


7-2: 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


61.11% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز تحصن الذر اا ابش اف 
انیم ا سرت الامالی: الع تربية الخالص 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 


473 - 4 


5 


5 ہے جح این رھ اص O‏ ایب اون اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0259 
رقم التلميذ 


212203 
21222 4 
212202605 
2122206 
20-7 
2128 
227 
2122 9 
2122 


212210259024 0 
212220259025 1 
212220269035 12 
212220259036 3 
212220259038 4 
212220259040 5 
212220269041 6 
212220269044 17 
212220259045 8 


اسم التلميد 
ايسر عمار طه حسين 
ايسر باسل عبد حمود 
حارث مثنى محمد كاظم 
زيد نصير علي احمد 
سجاد فراس محمد كاظم 
سلام عباس غيدان فيحان 
كرار حيدر جميل عواد 
منتظر احمد حسين شدهان 
نور عدي عطا غيدان 
ياسين هادي هجرس لطيف 
اسيل مکی محمد كاظم 
زينب وليد خالد حسين 
زينب ياسين حميد علوان 
سرى غسان محمد مهدي 
شهد فؤاد طارق حسين 
ضحى حسين عبدالله ابراهيم 
ملاك شهاب محمد علي 
نبأ شهاب احمد ذياب 


TAET 
2 1 
85% 0% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


الرياضيات 
0 0 
100% 


474 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


كز فحص الذراسة الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2022/09/0 
مركز فحص الدر بتدائي 


475 - 4 


92 ہے N‏ ان Bb‏ ای NO‏ اون اه 


0260 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مرکز فحص الدراسة الابتدانية 


رقم التلمیذ 
2122271 
2 22220 
21222203 
21222004 
212220260006 
212220260007 
212220260008 
212220260009 
0 2122222 
21222026012 
6 212222 
212220260017 
21222026018 
9 212222 
0 2122222 
1 2222 
2 212220 
3 2122222 
21222004 
21222025 
6 2122222 
8 212222 
29 212220 
212221 


اسم المدرسة مدرسة حفصة الابتدائیة للبنات 


اسم التلميد 
اخلاص حمید شکر عايش 
امنه جبار عبد الکریم عبود 
امنه سامي شکر عايش 
امنیات مقداد رباح دايح 
ايه سلمان محمد فرج 
بانه خيري عواد عبد 
تبارك سعد حسین مجید 
جیهان محمد نهاد شکر 
ختام عدنان جلیل ابراهیم 
دموع عدي مهدي هلال 
زهراء سامي شکر عايش 
زینب هيثم صفاء علي 
ساره سعدون شکر عایش 
سدره قيس احمد مندیل 
سمیه نصير کاظم عوز 
شهد طارق حازم حمید 
شهد محمد سعيد عوز 
ضحی عامر جداع خضیر 
طیبه ایاد جبار مصلح 
مروه صباح جبار خلف 
7 خلف ظاهر 
میسون ايوب صفوك محمود 
هبه وسام عزیز عواد 


الاسلامية 


50 
50 
62 
79 
68 
57 
66 
74 
72 
56 


62 


89 
90 
50 
71 
100 
58 
50 
55 


100 
77 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية اك 

53 

57 

56 50 

50 50 50 

67 51 

61 

51 

50 

55 

60 50 50 

69 60 50 

77 61 

56 50 

56 50 

66 51 

85 70 

56 67 

50 

69 50 

53 

50 61 

54 
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تربية الخالص 
العلوم 


52 
71 


52 
62 
67 
61 
67 
64 


50 
72 
52 
54 
66 
81 
68 
59 
78 
50 
70 
50 


7-2: 


7۱/۱۱/۱۷ 


النتیجه 


ناجح 


ناجح 


المجمو ع 
0 


0 
0 


3 


00 


زرف رہ یں 
O O O‏ ان ۱( اه ۵۱ ۵۱ ۵۱ ۵۱ من ال 00 ۵۱ أ ۵۱ O O O‏ ۵۱ 6۱ 
جب احد 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة حفصة الابتدائية للبنات 


رقم التلميذ 
2122202 


212220263 
2122204 


اسم التلميذ 


هجران موسى حسين مجيد 
هدى نوري عبدالله جواد 
وسن ساجد ابراهيم احمد 


20201 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني 


اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۷۷ النتیجه | المجموع | المعدل 


11111111 
0 


50% 100% م01۸ 


477 - 4 


7-2: 


29.63% 


ز ار ة التربية 
وزارة لتربی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


المديرية العامة لتربية ديالى ۱ 
7 40 2021-2 الدور الثاني 2067 
مرکز فحص الدراسة الابتدائیة 
1 اسم المدرسة مدرسة الانوار المحمدية الابتدائية تربیة الخالص 
نس | رقم میا اسم التلمية 
1 212210261003 احمد یوسف جاسم شهاب 
2 212210261007 حسن صدام حسین شهاب 
3 212210261012۰ عبدالله احمد عبدالاله محمد 
4 | 212210261013 عبدالله سالم برکان داود 
5 212210261015 عبدالملك فراس اکرم حسین 
6 212210261017 علي سعد فهد خلیل 
7 212210261024 نصير محمد جاسم محمد 
8 212210261025۱ وائل نزار علي صالح 
9 212210261026 وسام محمد درجة قدوري 
0 212220261040 نبأ مصطفی جاسم محمد 


اللغة العربية 7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 4 2 0 1 0 
100% 43% 33% 09۸ 67% 09۸ 


478 - 4 


ج MN‏ ان ھ ای او ای یہ اه 


0262 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الاتدانية 


رقم التلمیذ 
212202 
2122205 
212206 
2122102608 
21271 
2122213 
2122024 
2027 
212221 
2122225 
21226 
212229 
212221 
055 2122202 
21226 
2027 
8 212222 
1 21222 
8 212222 
212220262 
8 21222 
71 21222 


اسم المدرسة مدرسة عقبة بن نافع الابتدائية 


اسم التلميذ 
احمد اكرم محمد حسين 
ايمن مروان مهدي عبيد 
ايمن مهند احمد عبد 
حسين اسماعيل خليل نجم 
رسول عامر شهاب احمد 
صالح فاضل صالح عبد 
عباس بديع شهاب احمد 
عبدالله اياد حميد مظهر 
غسان نصير شهاب احمد 
محمد خليل حسين علي 
محمد زهير سامی علي 
مرتضى شاكر سعيد خلف 
مصطفى فراس ذياب حمد 
نبيل علي مسير عبدالله 
نور الدين معين علي خلف 
يوسف فائق احمد حمد 
رهف حسين طه مسعود 
سجى ستار شويش خلف 
ضحى ستار شويش خلف 
غصون قصي عبدالوهاب احمد 
ملاك حسين طه مسعود 
نبا قيس طه ياسين 


الاسلامية 


50 


51 
66 
65 
55 
59 
74 
61 
75 
64 
58 


50 
62 
61 
76 
59 
58 
71 
50 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية 2010277 
70 78 
59 63 66 
52 54 
79 
76 55 
50 58 70 
50 67 
51 
52 54 
63 63 
58 55 
53 
61 
75 
50 
54 81 
65 66 54 
55 100 73 
51 74 68 
64 74 
54 100 50 
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را اکان 


67 
50 


51 


58 
53 
50 


71 
65 
58 


52 


57 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


ناجح 
ناجح 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


12 
اللغة الانكليزية 
10 
0% 


480 - 1644 


100% 


10 
۱۱۱/۷۷۷۷۷ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0263 

تس رقم التلميذ 
212210263001٠ 1‏ 
2 212210263002 
3 212210263003 
4 212210263005 
5 212210263006 
6 212210263008 
7 212210263010 
8 212210263017 
9 212220263018 
10 ۱ 2122202603020 
11 212220263022 
12 212220263023 
3 | 212220263025 
4 | 212220263029 


اسم المدرسة مدرسة بور سعيد الابتدائية 


اسم التلميذ 
احمد خالص محمد عبود 
اوس ابو بكر طالب رشيد 
تاج الدين محمد الطيف عبد 
خضر زياد عطية خلف 
داود علي الطيف عبد 
ضياء علي جاسم عبد 
عبدالله رسول حسين خلف 
يوسف ياسر ياسين حسن 


اسراء حاتم سعيد ياس 
دنيا حسن هادي صالح 
زمن ثاير عزيز مخلف 
زهراء صباح عبود حسين 
زينب صباح عبود حسين 
سفانة فاضل كاظم زيدان 


TORE 
0 0 
100% 


الاسلامية 


100 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


481- 4 


الدور الثاني 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
0۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


71.43% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة بور سعيد الابتدائية تربية الخالص 


482 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مد ئا تد 2021-2 الدور الثاني 290 
4 اسم المدرسة مدرسة العاصمي الابتدائية ترب الخالسن 

تب رقم التلمية کس الاسلامیة 7 اللغة الانكليزية | الریاضیات العلوم  11/١١١‏ النتيجه | المجموع| المعدل 
1 212210264003 حسن نوري هادي احمد 50 55 50 71 0 0 
2 212210264009 حسين ياسر محسن علي 50 69 62 0 0 
3 212210264010۱ حيدر شامل فليح حسن 55 50 0 0 
4 212210264011 خطاب فواد احمد حسین 55 57 83 63 ناجح ‏ 311 ۲ 62.2 
5 212210264013 سيف احمد خضیر عباس 52 50 0 0 
6 212210264016 عباس فاضل مناور محمد 61 64 80 0 0 
7 7 علي قاسم صالح مهدي 58 56 86 0 0 
8 212210264019 علي صلاح جواد كاظم 60 63 94 ناجح | 330 | 66 
9 212210264020 علي عدنان جبار علوان 50 72 67 0 0 
0 212210264023 كرار حيدر ظاري کاظم 50 56 69 58 ناجح ‏ 284 56.8 
1 212210264025 کرم احمد خالص رشید 50 75 58 0 0 
2 212210264027 مجتبی جاسم محمد عبد 81 60 67 73 ناجح ۰ 334 66.8 
3 212210264028 محمد حسن عبدالله هنيدي 53 50 0 0 
4 212210264032 مقتدی رائد خالص رشید 50 55 51 0 0 
5 212210264034 منتظر عامر عدنان حمودي 66 56 67 77 0 0 
6 212220264041 تبارك علي خالص رشيد 68 50 50 68 ناجح | 298 59.6 
7 212220264045 زهراء وليد طاهر عبد 70 56 82 79 ناجح ۰ 356 ۱ 71.2 
8 212220264055 لقاء مثنی جواد كاظم 65 50 0 0 


الریاضیات ////۷//۱//۱/۱۸/////////// 
1 8 6 1 1 0 
80% 43% 14% 75% 6۸ 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


484 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2020 الدور الثاني‎ 2021-2 e 
اسم المدرسة مدرسة الاسكندرونة الابتدائية تربية الخالص‎ 5 
1/۷/۸۸۸۸ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم‎ E تس رقم اللمی‎ 
50 52 57 عبدالوهاب محمد وهيب خلف‎ 212210265007 1 
55 77 50 84 علي محمود سعدون قدوري‎ 212210265010 | 2 
55 74 54 84 ایمان فيصل مهدي سعدي‎ 212220265016 3 
50 80 52 73 ايناس عباس علوان حمید‎ 212220265017 4 
52 65 56 79 حياة شهاب احمد سعدي‎ 212220265019 5 
62 67 50 90 سهام احمد طارق ترکی‎ 212220265028 6 
71 93 76 شیماء صلاح مهدي جدوع‎ 212220265029 7 
51 70 52 60 عليه بشار محمد محمود‎ 212220265030 8 
0/0/0000 اللغة العربية‎ 
0 0 0 1 1 0 
0% 0% 0% 75% 83% 0% 
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9 اص اص ای اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
9 20 
7 2 
212210266018 
20 
2122202624 
5 20 


اسم التلميذ 


صبار مخلف صبار مخلف 


محمد حيدر تركان احمد 


محمد صفاء صبري احمد 
مرتضى علي صبار مخلف 
بسمة لؤي روكان هايس 
هيام حسين ابراهيم عويد 


TOE 
0 
100% 


5 ب777 


86 
50 
76 
54 
57 
87 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


تربية الخالص 


83.33% 


7/۱/۱۱۷۱ 
0 0 0 
09۸ 100% 100% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
7 اسم المدرسة مدرسة الغد الابتدائیة تربية الخالص 

تن رقم التلمية اسم القلمیة الاسلامية ETE‏ اللغة النكليزية ‏ الریاضیات العلوم  ١/1/11‏ النتيجه | المجموع| المعدل 
1 212210267001 احمد ياسين كاظم فهمي 74 73 63 ناجح | 310 | 62 
2 212210267006 حسن ریاض علي مهدي 69 55 50 50 ناجح ۰ 302 ۱ 60.4 
3 212210267016 عباس حيدر ابراهیم كيطان 50 50 57 

4 212210267023 علي احمد كريم رشيد 54 61 

5 212210267024 علي عبدالامير اسود علوان 58 50 0 0 
6 212210267032 کاظم محمد علي مهدي 92 7 64 ناجح | 371 1 742 
7 7036 مجتبی حسن فائق کاظم 75 50 50 0 0 
8 212210267042 مهیمن احمد كاظم جواد 52 51 ناجح | 255 | 51 
9 212210267046 يونس سعد اسود علوان 71 50 0 0 
0 212220267047 ايه حسين شهاب حمد 76 51 0 0 
1 212220267054 رانية علاء حسین جواد 56 50 50 0 0 
2 212220267056 رفل حسین علي كاظم 75 50 0 0 
3 212220267058 رقیه حیدر روكان عبدالمهدي 50 50 0 0 
4 | 212220267059 زهراء سعد اسود علوان 88 63 60 64 ناجح | 325 | 65 
5 212220267062 سكنه قحطان طالب جاسم 64 56 0 0 
6 212220267063 شکریه محمد قاسم مجيد 65 51 56 ناجح ‏ 274 54.8 
7 212220267069 فرح قصي محمد هادي 68 50 0 0 
8 212220267070 فرقان عقيل عبدالحسن محمد 84 50 58 50 0 0 
9 2220267071 مریم مناف صاحب حسن 89 50 63 0 0 
0 212220267072 نور كاطع مجيد مهدي 71 52 60 60 0 0 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة ای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
الاسلامیة اللغة العربیة اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم /////////////////////////// 
1 9 9 2 4 0 
0% 10% 36% 75% 67% 0۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
8) اسم المدرسة مدرسة الفخر الابتدائية المختلطة تربية الخالص 
تس رقم التلمية اسم التلمیة الاسلامیة للغة العربية ۲ اللغة الانکليزية ‏ الریاضیات العلوم  11١/١١١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210268001 احمد ناظم کریم خلف 71 53 0 0 
2 212210268003 احمد صلاح مهدي رمیض 60 68 65 53 0 0 
3 212210268004 اسامه احمد علي ملحان 52 74 55 0 0 
4 212210268005 امجد صلاح مهدي رمیض 50 73 67 56 ناجح 296 59.2 
5 212210268006 امجد غسان جاسم محمد 50 66 50 0 0 
6 212210268008 انس تحسین حمدان ملحان 82 85 83 73 ناجح | 387 774 
7 212210268009 باسم عامر فرحان برو 54 50 81 56 ناجح | 293 58.6 
8 | 212210268010 جهاد ایهاب سامي محمد 77 65 76 69 ناجح | 355 | 71 
9 212210268012 حیدر وسام احمد عفتان 71 56 0 0 
0 212210268013 رسول اکرم اسد عبدالله 85 50 62 55 ناجح ‏ 311 ۱ 62.2 
1 212210268014 رقیب عمر کریم محسن 72 75 0 0 
2 212210268015 ساري احسان شهاب خلف 50 65 73 53 ناجح | 294 58.8 
3 212210268019 عادل هیلان عوده ریحان 75 50 50 65 ناجح | 294 58.8 
4 1 عبدالرحمن ورنس حمید حسین 57 54 50 ناجح | 261 52.2 
5 212210268022 عبدالودود احمد خزعل حسین 55 50 0 0 
6 212210268025 علي صفا محمد عبدالعظیم 50 65 50 0 0 
7 212210268026 عمار رافد ياسين محمد 64 84 70 58 ناجح | 360 | 72 
8 212210268027 قتيبه حميد تایه اسماعيل 50 76 88 57 0 0 
9 212210268028 کرم علاء فرحان برو 55 50 86 0 0 
0 212210268029 محمد علي ملحان خلف 89 58 ناجح | 309 61.8 
1 212210268030 معاذ صفا محمد عبدالعظیم 52 84 0 0 
2 212210260034 هشام محمد ابراهیم عفتان 84 58 0 0 
3 212210268032 هشام واثق صباح عمر 85 56 ناجح ‏ 291 58.2 
4 212220268036 ايناس سرمد سهیل عباس 75 68 95 62 ناجح | 356 ۱ 71.2 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
اد المدوسة. رة آغر اة فاطلا 


رقم التلميذ 
21222028 
210229 
0 2022 
3 21020 
2122204 
2122225 
6 2022 
52 20222 
3 21022 
4 212220 
6 2022 
9 210222 


اسم التلمیذ 
دلال احمد محمود مطلك 
ری قاسم مسعود عطیه 
رقیه حمید حمد حسین 
زهراء حردان عصمان شبلي 
سارة قصي احمد فرج 
ساهره سلام فرحان برو 
سجی نزار فرمان احمد 
مرام فاضل اسد عبدالله 
ملاك فاضل سلمان ملحان 
ميس عبداللطیف محمد علي 


نوره مهند ناجي محمد 


اللغة العربية 
9 8 
50% 


الاسلامية 


63 
50 
57 


97 
73 
54 
71 
50 
50 


TIEN 


63 
64 
50 
50 
57 


50 
71 


51 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 


الدور الثاني 
تربية الخالص 

اللغة الانكليزية ۳ العلوم 
52 67 

86 
61 59 
61 64 
70 
63 53 
73 50 
75 67 
62 64 54 
62 50 
73 53 64 
52 
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12 

7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 

09۸ 


2022/09/02 

۷۷ النتيجه | المجموع | المعدل 
ناجح ۰ 353 70.6 

ناجح ۱ 315 | 63 

56.2 ۱ 281  حجان‎ 

0 0 

0 0 

0 0 

ناجح | 321 | 642 

ناجح ۰ 339 | 67.8 

ناجح ۰ 288 | 57.6 

ناجح ۰ 284 | 56.8 

ناجح | 303 | 60.6 

0 0 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
9 اسم المدرسة مدرسة الحكمة الابتدائية المختلطة تربية الخالص 
تس ۱ رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية المجموع | المعدل 
1 212210269007 خضیر عباس احمد خميس 68 74 68 0 0 
2 | 212210269008 صادق مصطفی حسن عباس 53 0 0 
3 212210269009 طالب غالب جاسم محمد 51 0 0 
4 "212210269011 عبد الرحمن اوس مظهر مزهر 63 2 56.4 
5 212210269014 علي عماد عدنان حسین 74 288 57.6 
6 212210269015 قتاده عمار عدنان یاس 67 0 0 
7 | 212210269016 كاظم عصام حسين عباس 78 332 66.4 
8 212210269017 کرار سيف شاكر محمود 61 0 0 
9 ,212210269018 کرار نوار احمد حسين 58 1 52.2 
0 212210269019 محمد عبد الاله شاكر حسين 50 0 0 
1 212210269021 محمد باقر قصي جاسم عباس 0 0 
2 212210269022 محمد رضا صباح حسن عباس 0 | 60 
3 | 212210269023 مرتضی هاشم حميد حمد 0 0 
4 212210269024 منتظر امجد احمد عباس 04 58.8 
5 | 212210269025 منتظر شاکر محمود عباس 266 53.2 
6 212210269026 منتظر ماهر احمد حسین 0 0 
7 212210269027 موسی حسین حسن عباس 0 0 
8 212220269030 رقیه بشیر مزهر فهمي 09 59.8 
9 212220269031 رقيه صالح مهدي عباس 333 66.6 
47.37% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤاسة الا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الحكمة الابتدائية المختلطة رة الكالصن 
الاسلامیة اللغة العربیة اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم /////////////////////////// 
0 3 2 7 5 0 
100% 67% 0% 46% 64% 0% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


رھ ا تد 2021-2 الدور الثاني 2020 
0 اسم المدرسة مدرسة التآخي الابتدائیة للبنین تربية الخالص 

تس رقم التلمية اسم التلمیة الاسلامية اللغة العربية ١‏ اللغة الانکليزية ‏ الرياضيات العلوم ‏ ///////////////////۱ النتيجه | المجموع| المعدل 
1 212210270001 ابراهیم عبدالرحمن سالم عزیز 53 56 58 50 ناجح | 267 53.4 
2 212210270006 احمد جمال سالم محمد 64 50 56 0 0 
3 212210270007 اسحاق اسماعيل محمد عنکوش 79 64 70 56 ناجح 325 | 65 
4 212210270008 اسحاق ابراهیم سالم محمد 56 50 50 0 0 
5 212210270011 ايسر محمد سلمان داود 65 88 56 ناجح | 336 ۱ 67.2 
6 212210270013 بشار صدام ستار ردام 54 50 0 0 
7 حارث حسن فاضل محسن 68 66 51 57 ناجح | 294 58.8 
8 212210270015 حسن هاشم محمود جميل 50 72 65 63 0 0 
9 2122102700181 حیدر طه سالم محمد 71 63 54 0 0 
0 212210270019 حیدر عبدالمنعم متعب كرجي 96 70 52 68 ناجح | 371 74.2 
1 212210270020 حیدر فاروق محمود عبد 74 83 56 58 ناجح ۰ 343 68.6 
2 212210270021 داود صباح داود نارين 77 50 65 58 ناجح ۰ 334 66.8 
3 | 212210270044 فهمي ماهر فهمي جسام 52 57 53 0 0 
4 212210270045 قاسم صالح فيصل اسماعیل 60 55 59 0 0 
5 212210270046 كرار مصطفی محمود عبدالله 90 74 70 62 ناجح ۱ 385 | 77 
6 212210270048 محمد اياد احمد شهاب 56 50 0 0 
7 212210270049 محمد حسين ابراهیم خلف 59 53 51 65 0 0 
8 212210270052 مراد مقداد حسن نصیف 73 67 62 61 ناجح 313 62.6 
9 212210270053 مرتضی احمد محجوب اسماعیل 62 50 0 0 
0 212210270055 مصطفی عمر خالص جمهور 56 50 56 ناجح | 293 58.6 
1 212210270057 منتظر علوان محمد علوان 52 55 0 0 
2 212210270062 یوسف نبیل حمادي عبد 78 53 76 ناجح 318 63.6 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


اسم المدرسة مدرسة التآخي الابتدائية للبنين تربية الخالص 


11 
اللغة الانكليزية 
3 
0۸ 
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5% 


11 
۱۱۱/۷۷۷۷۷ 
0 
09۸ 


5 


5 ہج N‏ ان دح اص O‏ ایب اون اى 


0271 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212220271003 
06 212222 
71 22 
7 22 
212220271018 
0 212220 
7 22 
21222090 
0 2122220 
212220271043 
21222027150 
212222203 
95 22 
6 212222 
2122227 
9 2 
2102282 


اسم المدرسة مدرسة المومنات الأبتدائية للبنات 


آسم التلمية 
اسراء خضير جمعه علوك 
ایثار صالح فيصل اسماعیل 
بنين ذیاب رزوقي نصیف 
تبارك یوسف داود نارين 
تماره محمد عامر حسین 
دیما محمد سلام عزیز 
رغد شاکر محمود علوان 
زهراء عباس ثاير كرجي 
زهراء محمد سالم عزيز 
سجى احمد خضير عواد 
شهد حسام سامي فيصل 
نيران سامي احمد شهاب 
هاجر رباح عبدالحسين مصطفى 
هبه عدنان غفوري ردام 
هدى رياض احمد خلف 
ورود نصر جميل جسام 


الاسلامية 


88 

86 

83 

86 

68 

73 

96 

70 
100 
100 
54 

80 

89 

96 

80 

55 

50 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
تربية الخالص 
7 ۱پ كات a‏ 
78 72 
62 59 

50 76 67 
60 50 61 

50 50 50 

50 80 52 
50 51 63 
64 65 
52 52 94 
65 76 
52 50 

50 58 63 

50 51 
62 50 86 
67 50 75 

51 50 

54 


الرياضيات 
2 1 
71% 
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7۱/۱۱/۱۱۷۷ 
0 
0۸ 


2022/09/0 

۷ النتيجه | المجموع | المعدل 
ناجح ۰ 358 71.6 
0 0 
ناجح ۰ 326 | 65.2 
ناجح | 322 | 64.4 
ناجح ۰ 268 | 53.6 
تاجح | 305 61 
0 0 
0 0 
ناجح 359 71.8 
ناجح ۰ 358 71.6 
0 0 
ناجح ۰ 319 | 63.8 
0 0 
ناجح ‏ 346 69.2 
0 0 
ناجح | 270 | 54 
0 0 

58.82% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


3 الدور الثاذ 2 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة المؤمنات الأبتدائية للبنات تربية الخالص 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


2 اسم المدرسة مدرسة اسود الرافدين الابتدائية 
5 رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
1 212210272002 امیر صلاح حسن علي 60 
2 "212210272009 حسين علي سالم براك 89 
3 212210272011 سيف سعد عامر عصفور 52 
4 212210272016 علاء طالب صباح ابراهيم 57 
5 212210272022 غیث جليل اسماعيل احمد 86 
6 | 212210272025 محمد نصير جاسم محمد 52 
7 212210272028 مرتضی ليث شاکر محمود 82 
8 212210272031 نشأت احمد بلال ذیاب 50 
9 "212210272032 هشام قاسم محمد حسين 69 
0 212210272033 ياسين محمود حنيطان نعمه 69 
1 212210272036 يونس صفاء محمد عنبر 78 
2 212210272038 يونس هشام علي حسين 77 
3 212220272040 اریج سعد احمد مهدي 81 
4 212220272046 ايه ليث شاکر محمود 78 
5 212220272050 رسل نجیب برهان نجم 92 
6 212220272052 رغد اياد عامر عصفور 72 
7 212220272053 رغد وسام یحیی اسماعیل 89 
8 212220272054 رقیه ادریس يحيى اسماعیل 88 
9 212220272074 ندی نجاح حسن علي 86 
0 212220272076 هبه طارق محمود حسین 89 
1 212220272079 يقين محمد علي حسین 89 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤاسة سای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة اسود الرافدين الابتدائية تربية الخالص 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم /////////////////////////// 
0 0 1 10 0 0 
0% 100% 50% 38% 100% 0% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الذراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
3 اسم المدرسة مدرسة سعد بن معاذ الابتدائية المختلطة تربية الخالص 

تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم nı‏ النتیجه ‏ المجموع | المعدل 
1 212210273001 ابراهيم مصطقى نصيف جاسم 65 52 50 63 ناجح 284 06.8 
2 212210273005 الحارث عدنان محمد عیاش 67 65 60 ناجح 7 63.4 
3 212210273006 انس عمار حمدي حسين 55 53 ناجح 7 57.4 
4 212210273007 ايسر عدي فاروق حمید 86 70 78 61 ناجح 359 71.8 
5 | 212210273008 بان نهاد خضیر یاس 87 55 70 66 ناجح 5 67 
6 212210273009 براء غسان احمد محمود 85 50 69 50 ناجح 318 63.6 
7 212210273012 سجاد رافد زيد حميد 65 50 58 ناجح 2 06.4 
8 212210273013 سجاد مؤید سعد حسين 64 50 0 0 
9 ,212210273017 عبد الرحمن يونس ابراهیم حسون 73 50 52 50 0 0 
0 212210273020 عبد الله شاكر خلف صالح 61 51 50 52 ناجح 6 03.2 
1 212210273023 علي احسان علي خليفه 77 55 59 65 0 0 
2 212210273031 ياسر سيف ياس عواد 50 55 54 ناجح 298 59.6 
3 212220273041 روان مهند رباح عبد الستار 61 56 50 ناجح 69 53.6 
4 212220273046 سجی مؤید سعد حسین 80 66 74 6/ ناجح 2 74.4 
5 212220273052 قمر بشير فاروق حميد 73 66 73 ناجح 337 67.4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 0 3 0 0 
09۸ 100% 09۸ 70% 100% 100% 


499 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة سعد بن معاذ الابتدائية المختلطة تربية الخالص 


500 - 4 


3 


ع( حادم این اھ اس O‏ ایب اون اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


4 اسم المدرسة مدرسة النخيل الابتدائية 


رقم التلميذ 
210271 
21022005 
212210274008 
21022009 
21222210 
2102771٦‏ 
212220274014 
6 22 
2 22 


اسم التلميد 


حمزه مثنی ستار محمد 
محمود نصیر محمود علي 
مصطفی علي عبد فرحان 
مصطفی محمد عبدالله رشید 
یاسین جمال عبید جاسم 
یوسف نجم عبید جاسم 

ايه ضیاء محمود علي 


رنا نعمان ابراهیم حسين 
ملاك ریاض محمود على 


للغة الانكليزية 
0 
100% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


تربية الخالص 


44.44% 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 3 1 
09۸ 25% 09۸ 


501 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
5 اسم المدرسة مدرسة اسماء الابتدائیة للبنات تربية الخالص 

E‏ رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212220275006 ایمان جمال حسن علوان 82 59 51 ناجح ۰ 292 | 58.4 
2 212220275007۱ بنين حسن جبار یاس 100 85 71 ناجح ۱ 411 ۱ 82.2 
3 212220275009 بنین قاسم کاظم محمد 100 50 50 ناجح ۰ 304 | 60.8 
4 212220275012 دعاء اثير رباح دحام 90 70 5 63 
5 212220275017 زهراء بشیر عدنان محمود 80 76 0 0 
6 212220275018 زهراء حسن طالب عباس 95 400 80 
7 212220275019 زهراء رعد جاسم محمد 95 2 66.4 
8 2122202750214 زهراء هاشم حسن عبدالله 60 8 61.6 
9 212220275026 زينة احمد حسین عوید 74 51 70.2 
0 212220275026 سجی عبد المنعم علي دندوش 71 288 57.6 
1 212220275027 سرور عبدالستار محمد ظاهر 72 0 0 
2 212220275029 شفاء احمد خضیر عباس 79 1 74.2 
3 212220275038 فاطمة مرتضی موفق محي 85 0 72 
4 212220275039 فاطمة نزار كمال حسن 95 379 75.8 
5 212220275043 معصومة بریسم نصیف جاسم 75 5 67 
6 212220275044 نرجس رحمة الله مهدي صالح 87 1 70.2 
7 212220275046 نور الهدى احمد جلال حسن 89 6 ۰ 67.2 
8 212220275050 ودیان محمود حسين عويد 69 0 64 


الریاضیات 
0 1 
100% 


002 - 4 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


503 - 4 


3 


ع( ہے N‏ ان دح اص O‏ ایب اون اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 


0276 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 


رقم التلميذ 
1 21022 
212210276003 
21020205 
21007 
202009 
212222210 
21022215 
212210276018 
2122229 
2102271 
2102 
2102227 
21222290 


اسم التلميذ 
آنور یحیی خلف سلطان 
امیر قصي حربي موسی 
حسام سمير عباس نجم 
حسين علي عبدالكاظم جواد 
حسين مثنى مهدي محجوب 
سجاد مهدي رباح دحام 
عباس قاسم غانم ذياب 


عدنان رياض صبري حسن 
علي خالد يوسف سامي 
علي خالص عباس خلف 
مازن محمد حسن سعيد 


77 


59 
86 
58 
59 
61 
83 
64 
50 
50 
61 
66 
69 
68 


11 
للغة الانكليزية 
0 
0% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


الدور الثاني 


7-2: 


تربية الخالص 
اللغة الانكليزية 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 2 
09۸ 100% 


504 - 1644 


3 


5 ہج N‏ این اى ہی O‏ ایب اون اه 


0277 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2122206 
212210277008 
21222209 
152 0 2 
6 21022 
212222190 
2122220 
210271 
2002 
2102220203 
2122220090 
21222209 
212220277043 
212220277044 
90 22 
212220770 
212220773 


اسم التلميد 
حسین أحمد فاضل عبد 
حسین جواد کاظم نصار 
حسین رعد علي حسون 
صادق فراس فرحان فاضل 
علي حسین نعبه كاظم 
مجتبی صباح عبدالرزاق عبدالرحیم 
محمد ناظم بریسم عبد 
مراد علي محمد سعيد 
مرتضی محمد عبدالخالق حسن 
مصطفی أحمد عبدالحسین طاهر 
ثريا وهاب حمید نصار 
زینب باسم کاظم جواد 
ساره عباس عبدالله عباس 
صفا ضیاء طاهر عباس 


فرح أحمد حمید عباس 


فرقان محمود مهدي حسین 
نرجس یعرب قحطان عبد 


الاسلامية 


72 
69 
81 
70 
67 
66 
86 
66 
74 
83 
50 
70 
78 
79 
87 
78 
90 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


الرياضيات 
2 
75% 


505 - 1644 


الدور الثاني 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


76.47% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 4 
مركز فحص الذؤابنة ا لاا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


506 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


رھ O‏ 2021-2 الدور الثاني 2020 
8 اسم المدرسة مدرسة الریاض الابتدائية للبنین تربية الخالص 

3 رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 0 ,00+ ESTEE‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 | 212210278002 حاتم محمد حاتم دحام 54 50 289 57.8 
2 212210278004 حسن نزار صابر عبد الحسن 89 8 69.6 
3 ۲212210278014 عباس اسعد مالك احمد 78 30 66 
4 212210278017 عبد الامیر عبد الستار هادي عبد الحسن 76 1 ۱ 62.2 
5 ۲212210278024 علي الرضا هاشم تركان جواد 62 0 0 
6 212210278031 مهدي قاسم عبد المهدي صالح 97 0 0 
7 8034 یاسین طالب حسن حمید 88 0 0 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 0 2 2 0 
09۸ 100% 100% 09۸ 60% 09۸ 


507 - 4 


3 


۴ اد N‏ ادن ھ ای اه الك امه فص خ ات 


0279 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
20002 
21022203 
202012 
2 2 
5 2 
21222027928 
0 202222 
21022023 
5 2" 
21027 
2122209 


اسم التلميذ 
نور علي حسن عطية 
فاطمة رباح حياوي ذیاب 
حوراء نمیر علي مهدي 
زينة احمد خليفة عبد 
مروة محمد علي محمد 
نرجس جواد کاظم علوان 
نور الهدی خضير یاس خضير 
وديان ليث طه ثاير 


الاسلامية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


508 - 4 


2021-2 الدور الثاني 
تربية الخالص 

070 الانکليزية ‏ اریاضیات آلعلوم 
61 55 51 
50 54 53 
56 50 56 
57 70 50 
71 56 58 
51 50 
50 74 51 
55 50 50 
50 50 50 
52 50 50 


ا//۱۷/۷۱۷۷۷/مفی۸۸۵///// 
0 
09۸ 


:2022/09/0 
۷۷۷ النتيجه | المجموع | المعدل 
ناجح | 305 | 61 
ناجح | 272 ۱ 54.4 
ناجح | 305 61 
ناجح | 295 59 
ناجح ۰ 337 67.4 
ناجح | 278 55.6 
ناجح | 312 ۱۰ 62.4 
ناجح | 290 58 
ناجح | 265 53 
0 0 
ناجح | 302 60.4 
90.91% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0280 
تس رقم التلميذ 
212210280001٠ 1‏ 
2 212210280008 
3 212210280009 
4 212210280025 
5 212220280054 


اسم التلميذ 

حسين خالد عطا الله عبد علي 
ین طه علي یز 

فرح محمد عطا الله عبد علي 


0201 


85 
84 
67 
59 
90 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


509 - 4 


الدور الثاني 


تربية الخالص 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


95 الدور الثاذ 4 
مركز فحصن الذزاسة الانتدانية 2021-22 ور الثاني :2022/09/0 
1 اسم المدرسة مدرسة زنوبيا الابتدائية للبنات تربية الخالص 

تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم 1/١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 | 212220281006 تبارك ياسر فنر مهدي 100 81 69 62 ناجح 2 ۱ 72.4 
2 212220281007 جنان رائد صالح زهدي 84 81 67 88 ناجح 7 77.4 
3 212220281010 خولة جليل جعفر مجيد 86 72 68 50 ناجح 7 65.4 

4 212220281013 رقية عبدالرحمن محمد علي 94 73 74 61 ناجح 380 76 

5 "212220281043 نبأ احمد قاسم محمد 50 59 0 0 

6 212220281044 نرجس وسام علي حمزة 51 50 52 0 0 
7 71 ھهدی مهند ليث عبدعلي 62 55 54 74 ناجح 297 .59 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 0 1 1 1 
09۸ 100% 0/6 80% 09۸ 09۸ 


510-4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
2 اسم المدرسة مدرسة العباس الابتدائية للبنين 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
2021-2 الدور الثاني :200 


تس رقم التلميذ اسم التلميذ 
1 | 212210282002 احمد عامر احمد حسين 

2 212210282006 تيسير فراس عبدالكاظم محمد 
3 | 212210282007 حسن سلام عبدالرسول كاظم 
4 212210282014 حسین علي غالب عباس 

5 212210282015 حسین عیسی جعفر حسن 

6 212210282018 حسین یاسر محمد جاسم 

7 212210282020۱ حیدر جسام عبدالعباس جاسم 
8 212210282023 حیدر نصر عبدالامیر فرهود 
9 | 212210282025 زین العابدین ياسين جمیل عباس 
0 212210282028 عباس محمد جاسم عبدالامیر 
1 212210282030 عباس محمد عباس جاسم 

2 212210282031 عباس نصر عبدعلي نجيب 
73 علي مثنى حسن عبدالسلام 
4 | 212210282039 فاضل وائل فاضل محمد 

5 212210282042 محمد سعد عبدالامير فرهود 
6 212210282043 محمد عبدالخالق عبيد عباس 
7 | 212210282046 مصطفی ابراهيم احمد جاسم 
8 212210282048 منتظر حسنين عبدالحسن عباس 
9 212210282053 موسى فرقد برهان حسن 

0 212210282054 موسی لطیف حاتم عبداللطیف 
1 212210282056 یوسف عبدالکاظم حسن علي 


511 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مر فحص الذؤاسة ای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱/۸۸ 
3 5 6 1 2 0 
0% 55% 57% 0% 71% 0% 


512 - 4 


5 


ع( جح N‏ ان اھ اص O‏ ایب مه اه 


083 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2002202 
2022203 
20207 
20220 
2 22 
21222023 
7 22 
202220 
20223 
۰4 22 
2122205 
210207 
86 20222 
2102229 
20220 
2022 
202226 
2102229 
2 22 
212220283 
7 22 


آسم التلمية 
اسراء حیدر عبد الکریم جاسم 
اناهید مراد عبد الکریم عبد الامیر 
تقوى ستار عبود شاهر 
دعاء نصیر عبد الواحد حسن 
رقيه حسین علاء ضیاء 
رقیه ستار محمود زبار 
زهراء بسام جواد عبد الکاظم 
زهراء عبد الحسین حسیب ابراهیم 
زهراء محمد جاسم حمید 
زهراء محمد حميد علي 
زهراء نصیر عبد الصاحب خيري 
زینب رنین ميثم عبد الکاظم 
زینب حیدر جاسم حمزه 
زینب حیدر عبد العزیز جعفر 
زینب روکان غائب جابر 
زینب نصر عبد الکریم طاهر 
شیرین محمد فارس عبد الواحد 
فاطمه سلطان دحام شهاب 
لیلی عباس بشير جار الله 
ميلاد عمار بهاء روؤف 
هدى نسيم قاسم محمد 


الاسلامية 


82 
95 
85 
100 
94 
100 
80 
94 
95 
100 
100 
90 
100 
90 
100 
87 
87 
90 
85 
95 
100 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 0 000+ 277 
55 54 69 


56 


513 - 4 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤاسة الا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة بنت زوين للبنات تربية الخالص 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم /////////////////////////// 
0 0 0 1 2 0 
0% 100% 100% 93% 83% 0% 


514 - 1644 


3 


جہ جہ 
پآ اه اد ادن ھ ای اه ایح امه فص خ ات 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0284 
رقم التلميذ 
21221082 
212210284004 
2102005 
2102009 
012 2 
212210284013 
۰5 2 
212210284018 
210271 
21022204 
21022226 


اسم المدرسة مدرسة ابي تراب الابتدائية للبنبن 


اسم التلميذ 
حميد سعد عبد الحميد عبد الرضا 
حيدر احمد نعمة عبد 
صادق حسين علي حردان 
عبد الله حيدر علي جواد 
علي احسان لطيف جاسم 
علي حيدر هزبر محمد 
متثنی محمد طالب خضير 
منتظر عبد الستار عبد الخالق حميد 
موسى جعفر فاضل عبدجواد 
نصير خليل عبود عباس 


TIE 


80 
78 
67 
50 
60 
58 
50 
63 
78 
72 
64 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


515 - 4 


تربية الخالص 


10/00/0000 | ||| ||| 
0 
09۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


72.73% 


5 


N > 5‏ ان رھ اص O‏ الك اون اه 


085 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدافية 


رقم التلميذ 
2201 
20202 
2228 
2200 
1 2102 
226 
2127 
20208 
20229 
71 22 
2102023 
210204 
2122065 
2026 
21204 
و2029 
0 202 
221 


اسم التلميد 


احمد جواد کاظم عباس 


امیر مرتضی علي حردان 
حسین محمد عبدالرزاق حمد 
حسین محي غفوري جاسم 


خيري ياسر خيري عز 


یز 


عباس صفاء عبد الرسول عبد الرضا 
عباس محارب عبد الحسین حبیب 


عبد العباس جمال عبد 


الهادي محمود 


عبد الله حسین نجاح حسین 


علي ربیع درع طه 


علي محمد سالم عبد الباقي 


علي مناف سعید عبود 
مقبل احمد مقبل احمد 


موسی جمیل سعید عباس 


اللقة العربية 
2 
71% 


الاسلامية 


73 
57 
97 
50 
74 
66 
69 
68 
78 
80 
78 
51 
61 
50 
67 
80 
52 
67 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 


الرياضيات 

0 4 
60% 

516 - 1644 


تربية الخالص 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


61.11% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


517 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
6 اسم المدرسة مدرسة سماء العراق الابتدائية تربية الخااص 
تس رقم التلمية اسم آلقلمیة الاسلامیة للغه العريية ۲ اللغة الانکليزية | الریاضیات العلوم ‏ ////////////////۱ النتیجه | المجموع| المعدل 
1 212210286001 احمد فزاد جواد کاظم 89 56 68 66 ناجح || 329 | 65.8 
2 212210286003 ظيف عماد محمد محمود 51 50 56 62 0 0 
3 212210286004 علي انمار صبحي كريم 61 56 67 74 ناجح ۰ 308 | 61.6 
4 212210286005 فهد نهاد شاكر حميد 63 50 63 64 ناجح | 290 | 58 
5 "21222026007 انسام نهاد شاكر حميد 66 54 50 50 0 0 
6 | 212220286008 حنين هلال رشيد علوش 50 50 0 0 
7 212220286010 دنيا خالد هاشم عبود 62 50 68 58 0 0 
8 212220286011 رؤى شهاب احمد خضير 62 64 70 53 0 0 
9 212220286012۱ ريام هلال رشيد علوش 62 67 65 57 0 0 
0 212220286013 ساره انور حسن خلف 50 50 50 58 ناجح ‏ 263 | 52.6 
1 | 212220286015 شيلان فؤاد جواد كاظم 59 68 59 0 
2 212220286016 شیلان لطيف یاسین خمیس 81 64 66 0 0 
3 212220286017 مروه هلال رشيد علوش 53 50 79 52 0 0 
4 | 212220286018 نرمين جاسم محمد علي 68 68 61 0 0 
5 212220286019 هند شعلان طه حسين 67 50 62 72 ناجح ۱ 301 ۱ 60.2 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 0 10 4 0 
09۸ 09۸ 100% 17% 33% 100% 


518 - 4 


وزارة التربية 
لمديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز فحص الدراسة الابتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 


519 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذر اة الاك اة 
7 لس المدرسة مدرسة الحجی الابتدائية للبنات 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


11/۱/۷۷۷۱ ۱ الاسلامية اللغة الانكليزية‎ EEE NT 
75 رتاج سالم عبدالباقي عباس‎ 212210287001 | 1 

2 212210287004 مروه عمار مانع عبدالعباس 82 

3 | 212220287006 ايناس نصر حمید رشید 94 

4 212220287008 حوراء برکات یوسف عبد 51 

5 | 212220287021 غزل حسام حميد رشيد 63 

6 212220287025 مریم براق عبدعلي نجيب 73 

7 | 0 نرجس ناصح عبدالصاحب جاسم 63 

8 | 212220287032 وفاء نعیم نعمان جابر 76 


اللغة العربية 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 2 3 0 0 
09۸ 100% 09۸ 50% 09۸ 0/6 


520-4 


5 


ع( ہے جح این ھی O‏ ایب اون اه 


0288 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدافية 


رقم التلميذ 
212220288003 
210224 
202228 
21022009 
202220 
2 2 
21222028813 
202226 
2022229 
2102201 
20223 
225 20 
8 20 
2102229 
2022220 
1 2222 
2022 
2102204 


اسم التلمیذ 
بنین عبد الرحیم کامل صالح 
حوراء احمد نعمه عبد 
ربیعة فؤاد سعید عباس 
رغد شاکر محمود مساعد 
زھراء حسین نوري عبود 
زھراء عبد المطلب عبد الغني عباس 
زهراء علي ابراهیم عبود 
زینب جعفر عدنان عباس 
سجود عمار محمد جاسم 
سكينة مثنى عبد الرسول جاسم 
عذراء حسين قيس غفوري 
عذراء محمد يحيى جاسم 
فاطمة صادق محمد صادق 
فاطمه نوفل محمد عبيد 


مريم محمد حسن مهدي 
نور حسين بهاء روؤف 


الاسلامية 


90 
76 
84 
95 
55 
55 
77 
71 
91 
83 
79 
69 
79 
76 
59 
58 
70 
95 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


الرياضيات 

0 2 
82% 

521 - 4 


2022/09/0: 


100600000 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
0۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


022 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


رحس O‏ 2021-2 الدور الثاني 2020 
9) اسم المدرسة مدرسة الفلاح الابتدائية للبنين تربية الخالص 

تس رقم التلمية اسم التلمیة الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم 11/١١١‏ النتيجه | المجموع| المعدل 
1 212210289004 باقر محمد عبد عباس 93 61 50 56 ناجح 332 66.4 
2 212210289005 بشار محمد عبد عباس 72 50 0 0 
3 212210289006 حسن کامل ابراهيم عباس 75 50 50 61 ناجح | 310 | 62 
4 ۱212210289008 حسین جاسم خمیس حسین 96 51 50 68 ناجح | 346 69.2 
5 212210289009 حسين عباس خلف حسين 64 62 50 69 ناجح | 323 64.6 
6 212210289012 حسین علي دحام عزیز 79 62 68 ناجح | 352 ۱ 70.4 
67 سجاد محمد جاسم حسين 79 50 56 58 ناجح | 320 | 64 
8 212210289017 سیف علي خلف حسین 70 50 50 0 0 
9 212210289018۰ عباس فاضل کفاح عبد الحمید 77 50 0 0 
0 212210289019 عباس نجم عبد جاسم 60 69 52 50 ناجح | 300 | 60 
1 212210289020 عباس أيوب كريم علوان 83 90 76 72 ناجح | 401 ۱ 80.2 
2 212210289022" عبدالله فرحان عبید علوان 74 61 56 72 ناجح ۱ 337 ۱ 67.4 
3 | 212210289023 عبدالله مهند صباح محسن 77 59 53 71 ناجح | 330 | 66 
4 ۱212210289029 علي بدر شنيف محمد 80 84 82 98 ناجح 442 88.4 
5 212210289030 علي جاسم مهدي عبد 75 50 53 61 ناجح | 314 ۱ 62.8 
6 212210289034 علي حیدر حسن عنون 81 51 86 ناجح | 355 | 71 
7 212210289040 عناد مزهر هزبر محمد 93 86 56 84 ناجح | 403 80.6 
8 212210289045 مصطفی جبار عبد الواحد عبد 76 66 50 52 ناجح | 308 61.6 
9 | 212210289046 مصطفی رشید صباح بديوي 75 53 58 ناجح | 328 65.6 
0 212210289047 مصطفى سعد ظاهر حبيب 76 62 50 ناجح ۱ 359 ۱ 71.8 
1 | 212210289049 مصطفی محمد حسن شلال 98 79 50 50 ناجح | 346 ۲ 69.2 
2 212210289055 وسام مثنى نومان بنیان 85 59 50 55 ناجح | 321 ۱ 64.2 


523 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 4 
مرکز قحص الذراسة الابتدائية 2021-22 ور الثاني :2022/09/0 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱/۱/۷۷۸۷ 
0 0 3 0 0 0 ۱ 
0% 100% 67% 100% 100% 0% 


024 - 4 


3 


۴ لك لكر لك اج ان لك ON‏ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0290 
رقم التلميذ 


21222203 
212220290007 
212222213 
2122226 
20222 7 
2122225 
2122220 
202227 


ایمان حسین خمیس حسین 


خوله جاسم محمد عبد 
زهراء جاسم نایف جاسم 
زهراء حسن ظاهر حبیب 
زینب ضمد کاظم حسن 
سارة علي عباس خلیل 
مریم حسین حبیب حسن 


01 
0 


100% 09۸ 


اسم المدرسة مدرسة ام عون الابتدائية للبنات 
اسم التلميذ 


7-7 


50 
50 
82 
64 
75 
65 
03 
74 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


THEN 


025 - 4 


للغة الانكليزية 


الدور الثاني 


تربية الخالص 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
0/6 


7۱/۱/۱۷ 


7-2: 


المعدل 


07.8 
54.6 
66.6 
74.2 
66 
67.4 
61.2 
64.6 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 


5 کر 0 O‏ اک اون اه 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-742 الدور الثاني 29/0 
1 اسم المدرسة مدرسة بشائر الخير الابتدائية تربية الخالص 

رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم ™ 1/١‏ النتيجه ١‏ المجموع المعدل 
3 حسن عباس حسن محمد 65 53 54 0 0 
4 حسن محمود حسن خضیر 76 50 ناجح ۱ 334 | 66.8 
5 حسن ياسر حسن عباس 82 52 50 ناجح ۱ 343 ۱ 68.6 
6 حسین احمد کریم محمد 52 63 55 ناجح ۱ 319 | 63.8 
9 حسین حسن محمد رشيد 61 69 ناجح ۱ 348 ۱ 69.6 
2 حسين علي نعمان حسن 50 67 62 ناجح ۱ 323 |64.6 
4 ذو الفقار سيف علي عبدالله 59 56 78 63 ناجح ۱ 350 | 70 
5 سجاد هاشم كريم عباس 62 67 50 ناجح | 310 | 62 
8 علي صبري حسین عبدالله 70 76 62 ناجح ۱ 360 | 72 
9 علي عامر عبد زیدان 54 77 ناجح ۱ 340 | 68 
1 علي حسین محي احمد 81 60 57 ناجح ۱ 360 | 72 
2 علي حیدر زید خلف 50 50 ناجح ‏ 331 ۱ 66.2 
6 محمد ميثم فليح حسن 56 50 62 ناجح | 323 ۱ 64.6 
9 نذير صافي عطا الله جاسم 60 54 50 50 ناجح ۱ 268 | 53.6 
1 للاء وليد خالد احمد 77 856 ]| 50 )| 50 50 ناجح | 293 | 58.6 
372 اية محمد احمد حسن 87 54 50 50 ناجح | 317 63.4 
4 تمارة محمد علي محمد 57 55 53 52 ناجح | 298 | 59.6 
7 ذکری هاشم محمد رشيد 63 67 ناجح | 327 65.4 
1 سجی حمید منصور خمیس 74 63 51 68 ناجح | 322 64.4 
2 سدن حسین عبید عباس 50 57 54 ناجح ‏ 300 ۰ 60 
4 طيبة غسان داود سلمان 58 54 58 50 ناجح | 298 | 59.6 
5 عاتكة حیدر نايف جاسم 72 50 ناجح | 303 ۱ 60.6 
6 عذراء هاشم محمد محل 60 50 50 ناجح | 287 57.4 
9 فاطمة علي محمد محل 58 75 50 52 ناجح ‏ 339 | 67.8 


526 - 4 


المديرية العامة لتربية ديالى 1 
2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 
اسم المدرسة مدرسة بشائر الخير الابتدائية تربية الخالص 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم 111 النتيجه ‏ المجموع المعدل 
5 212220291058 نور محمد جاسم عباس 93 94 52 80 ناجح 381 76.2 


وزارة التربية 


0+020 
1 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


24 
اللغة الانكليزية 
0 


/////////// 


0 


م01۸ 


100% 93% 


027 - 4 


5 ہے N‏ ان اج اص O‏ ایب اون اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0292 
رقم التلميذ 
210201 
2122102923 
2122۹0905 
7 2 
2102009 
212222210 
2102211 
21012 
4 ^ 2 


212210292018 0 
212210292019 11 
212220292023 2 
212220292024 3 
212220292031 14 
212220292033 5 
212220292036 16 
212220292037 7 
212220292041 18 


اسم التلميذ 
احمد منذر شياع حسین 
حسن جواد کاظم عباس 
حسین حلیم جبار کاظم 
حسین علي خلف سلمان 
عباس ابراهیم احمد حمید 
عباس علي حمد فرحان 
عبد الله محمد لطیف مصطاف 
علي رفعت متعب عباس 
فلاح مظهر شياع حسین 
محمد ادهام احمد جواد 
مقتدی عماد حسن علوان 
حوراء رحمان حسن علوان 
حوراء رفعت متعب عباس 


زهره نجم عبدالله عباس 
شیماء کریم مظلوم احمد 
فاطمة ابریسم کاظم عبد 
فاطمة ارکان حسن علوان 
فرح حسن سلطان درویش 


اسم المدرسة مدرسة الفصاحة الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 


100 
77 
80 
72 
75 
64 
57 
79 
83 
84 
51 
62 
85 
96 
90 
87 
94 
69 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


الرياضيات 
0 
100% 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


028 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


المعدل 


73.4 
63.8 
67.4 
65 
5.4 
63.2 
03.8 
63.8 
66.8 
73.8 
56 
06.6 
67.4 
77.2 
66 
61.8 
66.6 
66 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الفصاحة الابتدائية المختلطة ر نخان 


529 - 4 


5 جح MN‏ این Bb‏ ای NO‏ اون اه 


0293 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
4 21220 
2005 
56 2 2 
7 2 
8 2 
79 2 2 
0 |2 
03 2 2 
9 |2 
1 2 
21222003 
۰5 2 
6 2 2 
7 2 2 
8 2 
9 2 
41 2 
2 2 
3 2 2 
4 2 2 
212220293048 
0 2 2 
3 2 2 
5 2 2 2 


E 
اریج مناف حسین اسود‎ 
اریج فائز فندي حمد‎ 
۳21 ازهار علام احسان‎ 
استبرق محمود رشيد محمد‎ 
اسرار عبد الرحمن مانع كردي‎ 
بتول عمار شاكر محمود‎ 
بسمة نسيم حسين حمدان‎ 
تبارك عامر حسين عطية‎ 
رؤيا مثنى عباس مطلك‎ 
رحمة امجد ناجي هندي‎ 
رغد عبدالواحد ذياب خطيب‎ 
رفل عدي عويدي تركي‎ 
رفل فراس خضير عليوي‎ 
رهف حسن شلال طرفة‎ 
رهف ميثاق جاسم عواد‎ 
ريام اسامة جمعة حمود‎ 
ريماس فرج جمعة سعيد‎ 
زهراء حسين مجيد محمد‎ 
زهراء علي دهام عبيد‎ 
زينب ايمن عبود رشيد‎ 
شهد بشار صالح مجول‎ 
طيبة مثتی طالب شياع‎ 
غفران شاكر محمود محمد‎ 
فاطمة علي ماهر محمد‎ 


الاسلامية 


74 
71 
77 
89 
78 
72 
90 
87 
93 
72 
63 
64 
85 
77 
84 
75 
87 
80 
77 
70 
86 
66 
50 
60 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 1 اللغة الانكليزية 20091 
53 50 50 
51 50 50 

58 61 
50 
58 53 
50 60 
88 50 
50 54 
53 57 
62 56 
63 56 
52 50 
73 59 
65 
53 50 63 
77 52 61 
51 50 56 
68 50 65 
64 50 59 
59 67 
54 
50 
53 59 55 


530 - 4 


قربية نکاس 
ارم 
60 


70 
59 
50 
60 
74 
62 
54 
57 
50 
54 
71 
58 


50 


7-2: 


۱/۱ 


النتيجه 


ناجح 
ناجح 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


موك فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة دجلة الابتدائية للبنات تربية الخالص 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات النتيجه | المجموع المعدل 
5 “212220293064 مينه محمد كريم منصور 50 کت گا 50 53 0 0 
6 212220293065 نور غني زبار طلال 79 78 69 0 | 72 
7 212220293066 نور لؤي شاکر محيميد 66 50 4 54.83 
8 212220293071 هدی خالد احمد ثاير 73 56 4 | 60.8 
9 212220293074 هند احمد شاكر لطيف 76 68 2 ۰ 62.4 
0 | ۱212220293075 وهج عامر خزعل اکریم 86 68 0 | 66 
1 ققین وليد سعدون منصور 87 68 0 | 70 


////////////////۷/۱/۱/// 
0 2 0 1 0 0 
09۸ 86% 100% 92% 100% 09۸ 


531-4 


5 


ع( جح جح ان دح O CM‏ ایب من اى 


0294 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210294003 
21221029406 
۲7 2 
21221029408 
0 2 
1 2 
212210294013 
222۹0906 
212210294018 
9 22 
2102271 
210220022 
2102204 
212220025 
2120029 
210221 
2102 
212210293 
210204 
2026 
20208 
210209 
21022471 
212210294044 


اسم المدرسة مدرسة القصواء الابتدائية للبنین 


اسم التلميذ 
احمد غانم ذیاب داود 
انس قصي محمد ذیبان 
انور رياض عیدان مز هر 
ايهم ليث جمعه سعید 
باسل رائد دحام محمد 
حذيفه عدنان خليفه حسن 
حسين علي عبدالكريم حميد 
حمد محمد كردي صفر 
حميد احمد حميد حسين 
دحام ليث دحام محمد 
رسول قصي فيصل طرفه 
زياد طارق عبدالامير علوان 
سلوان وليد لطيف حمود 
عبدالرحمن حسام هزبر حسين 
عبدالعزيز حميد صالح حميد 
عبدالعزيز منير عبدالكريم غفوري 
عبدالله حسين شلال طرفه 
عبود هيثم عبود رشيد 
علي حسين محمد ياسين 
علي جنيد ذياب داود 
علي عبدالرحمن عبدالله ابراهيم 
عماد اياد كريم تركي 


الاسلامية 


50 


64 
64 
80 
55 
55 
57 
50 
50 
82 
86 
83 


57 
/6 
85 
53 
54 
82 


50 
70 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
E 2 0‏ الریاضیات 
60 

50 53 
50 50 
79 54 50 
50 54 
60 53 
51 50 
50 
50 
55 76 
58 
53 65 
50 
55 50 
50 
69 
50 
66 74 
64 52 
50 50 
55 65 
50 
52 


032 - 4 


تربية اكان 
50 


66 
67 
50 


52 
70 
57 
66 
62 
60 


70 
78 
72 
50 
73 
60 
56 
74 


7-2: 


۱/۱ 


النتیجه 


ناجح 
ناجح 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة القصواء الابتداتية للبنین 


رقم التلميذ 
7 2 
2020 
210222 
2102203 
2122102944 
2026 
20220 
02 2 
2122102943 
21224024065 
7 21 
21022220 
212210294073 
212210294074 
2122225 
7 2 
2122229 
20200 
2122241 
21221029403 


اسم التلمیذ 
فاروق صدام عدنان علوان 
کرار قحطان عدنان علوان 
کریم مهند عبدالکریم حمید 
لؤي سمیر جاسم محمد 
ليث احمد عبدالرزاق احمد 
محمد ایاد صالح محمود 
محمد عبدالرحمن عناد نصار 
محمد مهدي حسن عبدالله 
محمد موسی کریم منصور 
مشرف لؤي عبدالرزاق احمد 
مصطفی مهدي حسن عبدالله 
مهیمن هاني حاتم سلطان 
نشات اکرم احمد ثاير 
نهاد لطیف مجيد نايف 
نوار سیف محمد عبدالله 
ولید رائد لطیف عليوي 
یوسف علاء ماهر محمد 


یوسف مراد شکر عبدالله 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 


533 - 4 


2022/09/0: 


7۱/۱/۱۷ 


93.18% 


المجموع 
348 
327 
330 
335 
308 
34 
304 
220 
300 
291 
317 
354 
28 
318 
280 
342 
339 
323 
291 
28 


المعدل 


69.6 
65.4 
66 
67 
61.6 
72.8 
60.8 
08 
60 
08.2 
63.4 
70.8 
5/6 
63.6 
56 
68.4 
67.8 
64.6 
08.2 
05.6 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
الاسلامیة اللغة العربیة اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم /////////////////////////// 
0 1 1 2 0 0 
100% 94% 95% 93% 100% 0% 


034 - 4 


5 


6 ہے N‏ ان اھ اص O‏ ایب اون اه 


اح جہ 
O‏ اح 


0095 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
5 20 
7 نز 20 
0 20 
21025 
20279 
2102271 
21004022 
2102203 
21204 
212025 
2028 
20222 
2122204 
21225 
20226 
2221 
20228 


اسم التلمیذ 
بشير عبد كريم محمد 
حسين غازي محمد هادي 
عبدالله رحمن شجاع شرقي 
علي حسين خلف عبدان 
عمر حسين علي مجيد 
فائز عدنان حسن مطلك 
قصي جاسم محمد هلال 
مصطفى زياد طارق محمد 
ياسر ياسين محمود هويدي 
رؤى سمير لفته دبيس 
رحمه سلام إبراهيم حميد 


رقيه اركان عويدي تركي 
ريهام عادل حميد جاسم 


الاسلامية 


50 


61 
56 
55 
71 
80 
72 


57 
87 
52 
80 
83 
70 
75 
75 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
تربية الخالص 
01 اللغه الانکليزیه | ات E‏ 
61 
68 67 
50 50 50 
63 52 65 
66 
50 56 74 
50 74 65 
60 61 60 
74 60 
57 73 62 
62 93 62 
50 99 69 
60 59 
57 56 50 
65 78 50 
58 50 55 
56 74 


الرياضيات 
0 
100% 


035 - 1644 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
0۸ 


2020 
۷۷ النتیجه | المجموع | المعدل 
0 0 
0 0 
ناجح ۱ 261 | 52.2 
0 0 
0 0 
ناجح | 311 | 62.2 
ناجح | 329 65.8 
ناجح ۱ 314 | 62.8 
0 0 
ناجح | 299 59.8 
ناجح ۰ 397 ۱ 79.4 
ناجح ۰ 347 69.4 
ناجح | 321 | 642 
ناجح | 328 65.6 
ناجح ‏ 340 | 68 
ناجح 292 | 58.4 
ناجح ۰ 326 | 65.2 
70.59% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


536 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
6 اسم المدرسة مدرسة جيزاني الجول تربية الخالص 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات النتیجه ‏ المجموع المعدل 
1 212210296001 ابا الحسن هادي احمد عباس 91 70 65 6 73.2 
2 | 212210296003 احمد عباس محمود عباس 56 62 0 0 
3 212210296004 احمد محمد رباح عبد الامیر 76 86 ۱ 77.2 
4 212210296006 امير حیدر محمد جاسم 81 6 69.2 
5 212210296008 جاسم محمد عباس مهدي 50 0 0 
6 212210296010 جعفر اركان قاسم ابراهیم 61 7 ۰ 63.4 
7 1 حاتم سعد طلب حسن 68 0 0 
8 2222026012 حسن زهير حسین علي 69 74 366 73.2 
9 212210296013 حسن زهیر عباس خضير 82 80 0 74 
0 212210296015 حسن هادي هاتف کاظم 89 52 0 0 
1 212210296016 حسن واثق حمید عباس 86 92 1 78.2 
2 | 212210296017 حسین ارشد حسن رضا 50 50 297 59.4 
3 212210296018 حسین رافد احمد محمد 66 70 8 69.6 
4 | 212210296022 حمزه ذاري صالح حسين 68 72 340 68 
5 | 212210296026 حيدر مهدي خلیل ابراهیم 61 61 302 60.4 
6 212210296033 سیف احمد کاظم صالح 55 74 307 61.4 
7 212210296035 صادق محمد علي رضا 52 69 9 61.8 
8 212210296036 عباس قحطان عدنان احمد 64 51 273 54.6 
9 212210296037 عباس احمد کاظم جواد 71 57 297 59.4 
0 212210296040 عباس رواد احمد محمد 78 63 321 64.2 
1 | 212210296042 عباس كرار جسام محمد 81 53 0 0 
2 212210296043 عباس کرار محمد عبدالله 86 64 3 66.6 
3 212210296044 عباس نذير عباس عزيز 72 72 0 74 
4 212210296045 عباس واثق ماهر کاظم 63 59 307 61.4 


537 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة جيزاني الجول تربية الخالص 

تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة الانكليزية ۱/۱۱/۱۷۱۷ المجموع المعدل 
5 212210296050 علي حسین جلیل هادي 79 8 69.6 
6 212210296052 علي حمزه خماس علوان 79 2 ۱ 64.4 
7 212210296058 علي عباس طلب حسن 50 284 56.8 
6 212210296060 علي قاسم جاسم کاظم 58 8 63.6 
9 212210296061 علي محمد دلف جواد 89 2 76.4 
0 | 212210296063 علي مهند فهمي مهدي 90 345 69 

1 | 212210296064 علي يوسف فاضل جمعه 88 339 67.8 
2 212210296068 كاظم خضير عبدالله خضير 63 1 68.2 
3 | 212210296069 كرار يوسف فاضل جمعه 69 359 71.8 
4 212210296070 ليث مهند يوسف جواد 66 346 69.2 
5 212210296073 مجتبی محمد جواد کاظم 70 7 61.4 
6 212210296077 محمد سعد يوسف جواد 72 7 67.4 
7 212210296078 محمد عباس طلب حسن 82 8 69.6 
8 212210296079 محمد منیر عباس خضیر 95 36 67.2 
9 212210296080 محمدالمهدي قصي عبد الكريم محمد 78 2 70.4 
0 212210296081 محمود علوان محمود عباس 66 1 742 
1 212210296084 مصطفی محمد حسن هادي 74 0 | 76 

2 212210296085 مصطفی محمود عبد الامير هادي 68 0 | 70 

3 212210296086 مصطفی قائد مقداد عبد الامیر 72 2 64.4 
44 212210296088 مهدي علي محمود محمد 71 1 66.2 

88.64% 


038 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مر قحسن الاراط الات اة 


الاسلامية 2221.7 
0 0 
0% 100% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 200 
تربية الخالص 
اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ///۱//۱//////////////////// 
0 5 0 0 
100% 81% 100% 0۳/۵ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2020 الدور الثاني‎ 2021-2 e 
اسم المدرسة مدرسة صفية الابتدائية للبنات تربية الخالص‎ 7 
TENET ۱۷۷۷۷۱۱۱۷۷۷۱۱ تس | رقم اقلمیة آسم التلمية الاسلامية اللغة الانكليزية‎ 
69.8 349 85 آحرار مؤید حارز فاضل‎ 212220297002 1 
64.6 323 89 بنين ضیاء حاتم محمود‎ 212220297007 2 
77.6 388 98 بنين عباس سلمان عبد‎ 212220297009 3 
61.4 7 85 بنین فاضل دایم فاضل‎ 212220297011" 4 
73 | 65 94 حوراء جاسم جمهور علوان‎ 212220297013۱ 5 
62.2 ۱ 1 83 رقیه ياسر جاسم حمودي‎ 212220297018" 6 
67.6 338 90 زهراء سعدون خنفر كاظم‎ 212220297023 7 
61.8 09 80 زهراء مثنی امجد هادي‎ 212220297025 8 
65.2 ۰ 6 81 زینب جبار حسین علي‎ 212220297030۱ 9 
71.8 59 95 زینب حیدر هاشم فاضل‎ 212220297033 0 
67.4 7 زینب علي حسين كاظم ری‎ 212220297035 1 
77 | 55 95 زینب فاد صالح مهدي‎ 212220297036 2 
77.2 6 95 زینب محمد صبار ابراهیم‎ 212220297037 3 
64.8 324 79 ساره حسن حمید محمد‎ 212220297038 4 
71.6 8 85 شهد حیدر حسین علي‎ 212220297041 5 
66.4 ۰ 2 78 شهد خالد علي رضا‎ 212220297043 6 
68.6 2 72 طیبە ابراهیم محسن یاس‎ 7 
65 | 5 64 غدیر کاظم حسن کاظم‎ 212220297049 8 
65.4 7 80 فاطمة حيدر جواد كاظم‎ 212220297050 9 
72.2 361 70 فاطمه جاسم محمد ابراهیم‎ 212220297052 0 
79.6 ۰ 8 88 قمر جبار احمد جاسم‎ 212220297061 1 
86 | 0 98 لارا پاسر فوزي محمد‎ 212220297064 | 2 
70.2 351 81 مریم رعد جسام جمعه‎ 212220297066 3 
64.4 ۰ 2 62 ملاك سعد ميثم سعدي‎ 212220297068 4 


540 - 4 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
7 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


اسم المدرسة مدرسة صفية الابتدائية للبنات تربية الخالص 
تس | رقم التلمید اسم التلميد الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الریاضیات العلوم ‏ ]/////////۱ النتيجه | المجموع| المعدل 
15ص نور حيدر سعد احمد 53 65 50 72 ناجح | 328 65.6 
6 | 212220297072 نور رافد احمد محمد 77 68 50 74 ناجح | 350 | 70 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 


TIEN 
0 0 0 0 0 0 
0% 100% 100% 100% 100% 0% 


541 - 4 


5 
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098 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
1 ه22 
2122102982 
212210298003 
212210298004 
21221095 
0 22 
2122102812 
212210298013 
212210298018 
1 2 
2 0(0 2 
21204 
212025 
71 22242 
212-2025 
09 2 2 
1 2 2 2 
4 2 
06 2 2 
9 2 2 
1 2 
2 2 
4 2 2 2 
8 2 


جس 
احمد عدي حسین علي 
احمد علي فاضل علاوي 
الحسین احمد حسین علي 
جون محمد علي عباس 
حاتم علي هاني حسن 
حسین نزار جبیر یوسف 
حسین قاسم هادي علي 
حيدر حسين علي كريم 
فاضل علي فاضل علاوي 
كاظم حميد رشيد علوان 
كرار معتز جسام كاظم 
محمد عمر محمد جابر 
محمد غسان محمد جواد جسام 
مصطفى محمد كاظم محمد 
يونس فالح قدوري كريم 
بنين محمد طلب محمود 
حوراء علي عبد المحسن حسين 
زهراء جاسم حميد مصطفي 
زهراء رزاق كاظم محمود 
زينب اسامة صالح بديوي 
سارة طيف يحيى فاضل 
سرى فرحان عدنان كاظم 
ضحى محمد علي عباس 
فاطمة رحمن نايف محمد 


الاسلامية 


93 
70 
82 
80 
91 
71 
79 
59 
82 
66 
79 
79 
91 
80 
03 
98 
89 
93 
85 
68 
100 
97 
100 
84 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العربية 


59 
59 
69 
62 
58 
52 
67 
50 
51 
59 
59 


50 
83 
70 
66 
50 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 
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تربية الخالص 


O1 
N 


۹ 5 


O1 
0 


N ۱ 


د0 
N‏ 


O < 
00 N 


2022/09/0: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة الرياحين الابتدائية 


رقم التلميذ 
210229 
20220 
2102223 
2027 
212220988 


اسم التلمیذ 
فاطمة رعد فهد عباس 
فاطمة فاضل نعمان کاظم 
کوثر سیف عدنان حسن 
هدی جاسم حمید مصطفی 


يقين معن صبار ابراهیم 


SE 


100 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العربية 


اللغة الانكليزية 


70 


543 - 4 


الدور الثاني 


الرياضيات 


تربية الخالص 


//////////۷///////// 
0 
09۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه المجموع 
ناجح 336 
ناجح 32 
ناجح 313 
ناجح 355 
ناجح 317 


93.10% 


المعدل 


67.2 
74.4 
62.6 
71 
63.4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
9 اسم المدرسة مدرسة القائم الابتدائية المختلطة تربية الخالص 

تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم .۰ 1/١‏ النتيجه ١‏ المجموع المعدل 
1 212210299006 اكرم محمد ابراهیم حسین 85 50 69 84 ناجح | 350 ۱ 70 
2 212210299014 عبد اللطیف احمد مهدي صالح 76 50 52 60 ناجح | 296 ۱ 59.2 
3 "24224299016 علي سميح حسين ذعار 69 59 50 60 ناجح | 315 | 63 
4 | 212210299017 علي عیسی عواد علي 76 50 50 59 ناجح | 293 | 58.6 
5 | ۱212210299019 فارس بهجت جنعان حسین 80 62 88 77 ناجح | 375 | 75 
6 ,212210299022 لقمان حمود ظاهر حسین 90 55 78 67 ناجح | 359 71.8 
7 212210299028 مهیمن رباح حسن علوان 75 55 54 ناجح | 306 61.2 
8 ,2122102990383 یوسف قصي شکور علي 73 62 60 61 ناجح | 310 ۱ 62 
9 212220299036 دینا علي حسين علي 56 62 95 0 0 

0 212220299040 شروق عبد رشيد جار الله 78 87 90 ناجح | 382 ۱ 76.4 
1 212220299041 شروق منتصر غازي صکار 83 82 57 95 ناجح | 383 | 76.6 
2 212220299043 صفی احسان علي هادي 56 58 58 50 ناجح | 273 | 54.6 
3 212220299044 ضحى فائز شکور علي 74 69 61 75 ناجح | 341 ۱ 68.2 
4 212220299045 ماجده سعد خلیل عدوان 73 50 79 70 ناجح 322 64.4 
5 212220299046 مروه محمود شاکر دعبل 81 63 50 68 ناجح | 312 ۱ 62.4 
6 212220299047 موج علي حمد صالح 90 64 84 80 0 0 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 0 1 1 0 
09۸ 09۸ 100% 92% 75% 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤابنة ا لاا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة القائم الابتدائية المختلطة ر نخان 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


کے ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
0 اسم المدرسة مدرسة السهول الابتدائية تربية الخالص 
تشن | رقم سن آسم التلمية الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الریاضیات العلوم 2 ///////////////////۱ النتيجه | المجموع | المعدل 
212210300002۹ بھاء منصور محمد حسن 60 52 74 60 ناجح | 296 59.2 
2 212210300008 عبد الجليل غانم محمد حسن 59 64 62 0 0 
3 212210300015 علي خالد يونس محيميد 52 52 51 66 ناجح || 276 55.2 
4 212210300021 مصطفی جاسم ادهام حايف 76 65 61 62 0 0 
5 212220300025 تبارك ياسر علي حمد 54 52 50 0 0 
6 212220300032۱ غفران ولید شلال فرحان 67 57 82 81 ناجح | 337 | 67.4 
7 کحلاء هيثم متعب غزي 73 54 71 81 0 0 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 0 4 1 0 
09۸ 100% 0/6 33% 09۸ 09۸ 
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دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


1 اسم المدرسة مدرسة عاصم بن ثابت الابتدائية تربية الخالص 
قس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم ////////////////۱ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210301005 عبدالستار وسام عطيه مطر 73 50 56 50 ناجح 323 64.0 
2 212220301011 فرح محمود عناد محمود 69 50 53 50 ناجح 280 56 


اللغة العربية 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 100% 09۸ 09۸ 100% 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


رھ ا تد 2021-2 الدور الثاني 290 
2 اسم المدرسة مدرسة الناي الابتدائية المختلطة رة الخالسن 

تس رقم التلمية اسم التلمیة الاسلامیة لغة العربية | اللغة الانکليزية | الریاضیات العلوم  11١/١١١‏ النتيجه | المجموع| المعدل 
1 212210302005 انس ابراهیم تركي خشاف 71 50 60 58 ناجح | 291 ۱ 58.2 
2 212210302007 بسام ثایر خلف عبد 75 50 87 ناجح | 372 74.4 
3 212210302014 شعیب نذیر فزع عجرش 78 51 56 50 ناجح ۰ 294 58.8 
4 212210302015 عباس ریاض عبد علوان 50 57 0 0 

5 212210302016 عبدالله حيدر فرحان عباس 63 56 54 61 ناجح ‏ 303 | 60.6 
6 212210302017 عبدالله فلاح حسن ياسين 50 52 0 0 

27 قاسم حاتم كريم جسام 76 50 91 63 ناجح | 344 | 68.8 
8 212210302024 محمود بیان صبار جاسم 50 79 62 ناجح 327 65.4 
9 212210302025 محمود علي شاكر محمد 52 50 0 0 

0 | 212210302026 مسلم سلام علي حسن 70 50 62 ناجح ۰ 337 ۱ 67.4 
1 212210302029 منتظر خالد مرزوك خلف 61 50 55 ناجح | 301 ۱ 60.2 
2 212210302032 ياسر نمر صبار جاسم 50 60 ناجح | 275 55 
3 212210302033 يوسف انور جبار كريم 63 50 65 ناجح | 312 ۱ 62.4 
4 212220302035 اديان صدام كريم ذیاب 68 50 56 0 0 

5 | 212220302038 انعام جاسم محمد عباس 58 50 62 70 ناجح | 292 58.4 
6 212220302040 ايه حسام کوان ذیاب 56 74 54 ناجح ۰ 306 61.2 
7 | 212220302042 دعاء جلال كريم ذياب 56 55 65 0 0 

8 212220302048 رقية محمد مياح كريم 51 61 62 ناجح | 285 | 57 
9 212220302050 زهره حسام عبد علوان 50 50 73 64 ناجح | 292 58.4 
0 212220302052 سهى علاء حسين تركي 50 72 60 ناجح | 310 | 62 
1 212220302053 سولاف سعد صعب عجرش 77 72 54 79 ناجح ۰ 334 | 66.8 
2 212220302055 شیماء سعد شهاب احمد 77 58 67 50 ناجح | 312 ۱ 62.4 
3 212220302056 غدیر مثنى افليح ناجي 56 62 ناجح ۰ 339 | 67.8 
4 212220302057 فاطمه مجبل قاسم فرحان 50 51 55 ناجح | 289 | 57.8 
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زارة التربية 
وزارة التر بی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 


المديرية العامة لتربية ديالى ۱ 
2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 
تس رقم التلميذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۷۷ النتیجه | المجموع | المعدل 
5 212220302058 کوثر قصي کامل شياع 72 70 56 66 ناجح 5 | 69 
6 212220302059 لميس كريم بدري جاسم 58 62 58 57 ناجح 5 | 57 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 


TIEN 
0 0 0 4 3 0 
0% 100% 100% 79% 80% 100% 


549 - 1644 


زارة التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی 


۳ الدور الثاذ 0 
مركز فحصن الذزاسة الانتدانية 2021-22 ور الثاني :2022/09/0 
3 اسم المدرسة مدرسة الشهید حسین الشیخ ابراهیم المختلطة رت نکسم 
5 رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
1 212210303003 محمد جبار ستار رشید 83 
2 212210303005 يوسف عارف ظاهر عبد الوهاب 52 
3 212220303007] فاطمه عبد الوهاب خفيف جسام 01 
4 212220303009 ودیان رحیم خفیف جسام 92 


. اللغة العربية اللغة الانکلیزیة ۱///هٌ/۱ٴ۷أ۷۷۷۷۷////// 
0 2 1 0 0 0 
09۸ 33% 09۸ 100% 100% 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
5 اسم المدرسة مدرسة المامون الابتدائية المختلطة تربية الخالص 

تس" رقم التلمية اسم التلمی آلاسلامية 112س الانکليزية ‏ اریاضیات العلوم ۳٠‏ ///////////////////// النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210305001 اثمار جمعة حیدر محمود 78 60 61 0 0 
2 212210305002 اثير فارس هذال وسمي 50 55 0 0 
3 212210305004 احمد شاكر خلیل دحام 68 60 56 0 0 
4 212210305005 اسامة عبد علي كطب 74 57 50 55 ناجح ۰ 318 63.6 
5 212210305007 اسحاق بسام ابراهيم علوان 61 58 50 0 0 
6 212210305011 ايسر صباح دحام عبيد 52 50 51 ناجح ۰ 258 51.6 
7 212210305012 ايمن حميد حسين هناوي 52 53 66 50 ناجح ۰ 283 | 56.6 
8 212210305014 بارق مطشر لطیف ازرق 58 79 60 50 0 0 
9 212210305015 بركات محي عبد لزام 57 66 50 56 ناجح | 293 58.6 
0 212210305017 بشار سحاب احمد حميد 64 81 50 63 ناجح ۰ 308 61.6 
1 212210305018 بلال لطيف مانع زيدان 57 68 56 50 ناجح | 281 56.2 
2 | 212210305020 بلال وليد حسن ابراهيم 67 50 57 50 ناجح ۰ 304 60.8 
3 212210305022 جنید محمد نايف خلف 82 62 55 65 ناجح ۰ 334 | 66.8 
4 | ۱212210305023 جوهر جمعة حیدر محمود 70 59 0 0 
5 212210305025 حارث لؤي حمد محمد 63 64 54 57 ناجح | 290 58 
6 212210305029 خلیل علي سليمان خليل 50 51 0 0 
7 212210305030 رامي ساري مطير دلف 69 55 54 ناجح 322 64.4 
2122103050318 ردام نهاد محسن محمد 56 50 59 0 0 
9 212210305032 رسول ضيدان حواس مانع 50 50 0 0 
0 212210305033 رسول عثمان علي حسن 63 50 54 50 ناجح | 286 57.2 
1 212210305034 زید لؤي اسماعیل خلیل 81 78 69 63 ناجح | 375 | 75 
2 | 212210305038 طالب شهاب احمد حمید 50 50 56 0 0 
3 ۱212210305039 طه محمد سلمان طه 65 62 70 76 ناجح | 361 72.2 
4 ۱212210305040 عامر ضيف اسماعيل خليل 50 53 0 0 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز فحص الدراسة الابتدانية 


اسم المدرسة مدرسة المامون الابتدائية المختلطة 


رقم التلمیذ 
21221032 
2122106 
2122100 
212210303 
21221034 
212203055 
2126 
2122107 
212210305068 
212210305073 
2122105 
212210305078 
21221030 
21221032 
2122004 
205 ھ2122 
97 2 2 
1 2 
03 2 
212220305095 
771 2 2 
21222030112 
212220305118 
9 2 2 


7س 
عبدالحمید مكي ماهر حميد 
عبدالله اكرم علي ابراهيم 
عزام وسام خلف جدوع 
علي مظهر صالح ابراهيم 
علي نزهان محمد صالح 
علي وليد محمد صالح 
عمار عادل مجول ياسين 
عمار ناجي حسين هناوي 
محمد عيدان ناجي دلف 
مروان اكرم علي ابراهيم 
مصطفى عبدالغفور محمد صالح 
منتظر عبد الوهاب سامي حسين 
مهند محمود مهدي صالح 
يوسف جمعة حسن محمد 
إنتماء اسماعيل شهاب احمد 
شام كلف عيداار هن شاوی 
اية ياسر لطیف خلف 
حنین زوبع حواس مانع 
حوراء لؤي حمد محمد 
رقية غضبان صیهود شهاب 
قمر زياد صباح حسن 
لمیس سعدون رحیم عليوي 
مها وهاب احمد حمید 


ميادة یاسین حسن علي 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :200 
تربية الخالص 
الاسلامية 0 ۶+ 
59 68 
50 
50 
50 
57 


58 
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0 
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ز ار ة التربية 
وزارة لتربی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


المديرية العامة لتربية ديالى 1 
2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة المامون الابتدائية المختلطة 


تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربیة ۱ ۱/۱۱/۱۷۱۷ 
9 212220305121 میلاد ياسين حسن علي 78 60 
0 212220305123 نبأ عامر نزهان احمد 60 73 
1 | 212220305126 نور محمد حسن مرزوق 53 59 
2 212220305131 هيفاء طه شکر محمود 80 62 


اللغة العربية ////۷/۷۷۷۷۱/ 
4 0 
80% 76% 13% 31% 82% 09۸ 
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3 


ÇE‏ اد اد ادن 


0306 


وزارة التربية 


المديرية العامة لتربية ديالى 


رقم التلميذ 
01 22 


20 02 
212210306004 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 
اسم المدرسة مدرسة الساجدين الابتدائية المختلطة 


اسم التلميد 


أثير ولید ثاير صالح 
براء عامر حسن صالح 
حمزة فوزي مهاوش جاسم 


TIE 


88 
61 
90 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العريية 
50 


الدو ر الثاني 
اللغة الانكليزية الرياضيات 
52 57 
50 67 
59 
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تربية الخالض 
2ھ 


56 


111111111 


0 
م01۸ 


7-2: 


۷۷ النتیجه | المجموع | المعدل 
ناجح | 320 | 64 
ناجح || 289 | 57.8 
ناجح || 318 | 63.6 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0307 
رقم التلميذ 


5 


2202 
21203 
21224 
2122055 
20-07 
21221008 
212209 
2122270 
222271 
212220307012 10 
212220307013 11 
212220307014 12 
212220307016 13 
212220307017 14 
212220307019 5 
212220307020 16 
212220307021 17 


5 جح N‏ ان اج اص O‏ ایب اون اه 


اسم التلميذ 
حازم هيلان سليمان مرزوق 
حسام عباس محمد احمد 
داود سلمان محمود قادر 
مازن هيلان سليمان مرزوق 
محمود سلام محمد حميد 
اسراء حسين علي سمين 
انفال ابراهيم حميد عبدالله 
رغد عبدالله محمد صالح 
ساره خالد محمود قادر 


سجى سعد حسن حميد 
عائشه عباس اسماعيل احمد 
مروه محمد فليح حسن 
هبه سلام محمد حميد 
هبه عبدالمنعم حسين حميد 
يقين محمد احمد خضير 


اسم المدرسة مدرسة الشاكرين الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 


85 
51 
82 


64 
50 
80 
81 
100 
92 
75 
69 
77 


72 
90 
75 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
بعقوبة المركز 

7 الانکليزید [ الریاضیات آلعلوم 
54 85 74 

58 50 
66 66 51 
71 50 
68 77 59 
50 51 
83 67 
60 76 
90 93 52 
92 86 58 
50 58 50 
80 72 50 
62 78 
88 74 

53 

100 87 56 
86 59 82 


الرياضيات 
1 1 
O%‏ 50% 
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7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


2022/09/0 
۷۷ النتيجه | المجموع | المعدل 
ناجح ۱ 350 70 
ناجح ۱ 264 | 52.8 
ناجح | 325 | 65 
0 0 
ناجح || 318 |63.6 
0 0 
ناجح ۰ 348 | 69.6 
0 0 
ناجح | 409 | 81.8 
ناجح | 397 | 794 
ناجح | 295 59 
ناجح ‏ 330 ۱ 66 
ناجح ۰ 326 ۱ 65.2 
0 0 
0 0 
0 0 
ناجح 352 70.41 
64.71% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الشاكرين الابتدائية المختلطة وو ہت 
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3 


ع آجہ MN‏ ادن اج ان اه ال 


0308 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
11 ز 2022 
12 202 
202213 
210224 
202215 
20227 


212220 


اسم المدرسة مدرسة الشیم الابتدائية المختلطة 


اسم التلمیذ 
مروان عبد الرزاق کاظم خلف 
یوسف مساعد صالح دنوس 
استبرق قحطان حسین محمد 
حفصة زيد احمد محمد 
خديجة ابراهیم احمد محمد 
رواء رزاق هويدي صالح 


0201 


83 
79 
65 
63 
80 
75 
65 
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نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
تربية الخالص 
N‏ 00 سا نات 
66 62 
50 50 
68 60 
50 50 
66 50 
65 50 
60 71 


7NN 
0 


0% 


2022/09/0: 


85.71% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائیة 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
9 اسم المدرسة مدرسة الترقي الابتدائية المختلطة تربية الخالص 

تس | رقم التلمیذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العريية ‏ اللغة الانكليزية المجموع | المعدل 
1 22210309001 احمد عدنان حمید احمد 56 55 54 0 0 
2 212210309002 حسین مكي عصمان عبود 83 73 0 0 
3 212210309005 عز الدین ستار شعلان حسین 79 61 0 0 
4 212210309008 مراد مجبل محمود حميد 88 68 320 64 
5 | 212210309009 معاذ دحام جاسم عبود 52 63 0 0 
6 212220309010۱ اسماء لطيف حمد فرحان 50 53 0 0 
7 212220309015 یاسمین آرکان شعلان حسین 63 50 310 62 


۸۸۸ 
0 1 2 3 0 0 
0۸ 75% 09۸ 25% 0۸ 0۸ 
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3 


۴ اه اد ادن إى إص اه الك إمه ره 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0 اسم المدرسة مدرسة القطيف الابتدائية 


رقم التلميذ 
20204 
6 2 
21221008 
22009 
4 22 
5 20222 
21222031018 
21022125 
20228 


اسم التلمیذ 
حسام مجید محمد ابراهیم 
صدام حميد صالح محمد 


علي محمد ظاهر ابراهيم 
عمار حميد محمد ابراهيم 


ايمان عدنان حسن هبهاب 
تبارك عمر ظاهر ابراهيم 
جيهان حازم لطيف خلف 
ملاك منذر خلف حسن 
ورود مظهر خلف حسن 


7-7 


75 
58 
79 
56 
50 
86 
78 
66 
58 


اللغة الانكليزية 
1 
50% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


77.78% 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 1 2 
09۸ 86% 67% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


٦‏ ہے ای ان دح اص و ایب مه اه 


مركز فحص الدراسة الابتدائیة 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
1 اسم المدرسة مدرسة التقى الابتدائية المختلطة تربية الخالص 

رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم 11١/١١١‏ النتيجه | المجموع| المعدل 
1 أحمد فراس كامل محمود 63 77 ناجح ۰ 329 65.8 
5 امير ابراهيم علاء عبدالهادي 71 73 ناجح | 315 | 63 
6 بسام مجبل حوفي هلال 69 63 ناجح ۰ 338 67.6 
7 جاسم فارس علاء عبدالهادي 61 50 0 0 
8 حسین عمر حسین حمد 70 63 ناجح | 338 ۱ 67.6 
9 حسین محمد حسین یوسف 71 80 ناجح | 310 62 
5 ضياء عبدالله عدنان مهدي 74 77 ناجح | 360 72 
6 عباس ياسر عباس حسون 61 50 ناجح | 298 59.6 
1 فؤاد عامر ثامر سبع 65 51 ناجح | 268 53.6 
2 مصطفی اسامه صادق ارمیض 64 71 ناجح | 316 63.2 
4 مصطفی علي كريم جمعه 54 50 ناجح | 301 60.2 
6 مقداد فارس احمد صالح 82 73 ناجح | 395 | 79 
9 ورد تحسين رسال عباس 64 63 ناجح | 331 66.2 
0 یسر واثق احمد جبار 52 75 ناجح | 407 81.4 
2 یوسف مازن رشید غانب 81 58 ناجح | 330 | 66 
3 یوسف ثائر جبار عبود 82 65 ناجح ۰ 349 69.8 
6 انفال احمد سعید علوان 79 50 ناجح | 297 59.4 
5 تبارك سعدون نومان شیحان 70 60 ناجح ۰ 327 65.4 
8 دانه باسم رشید غائب 82 73 ناجح ۰ 349 69.8 
9 روی امیر معد كريم 85 69 ناجح | 320 64 
8 طبه فارس علاء عبدالهادي 57 63 ناجح ۰ 337 67.4 
4 لبنی علاء محمد جسام 62 ناجح | 335 | 67 
7 ملاك محمد خالد صالح 76 202000010 ناجح | 370 74 
9 نور الهدی ایسر جبار جمیل 58 57 ناجح ۰ 328 65.6 
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دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
7 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


.| رقم المید سم ھی الاسلامية _ | اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات ٦‏ لوم 1711101710[ لنتیجه | المجموع| المعدل 
5 12220311070 نور الهدى ايهاب كامل نجم 63 65 80 50 ناجح 319 63.8 
6 ۱212220311071 هدی مهند كمر مونس 68 6/ ناجح 1 74.2 


101010100 


TIEN 
0 0 0 1 0 0 
0% 100% 100% 93% 100% 0% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذر اة الات اة 
2 اس المدرسة مدرسة الحسین الابتدائیة 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


5 رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 7 | اه 
1 212210312002 بلال كامل احمد حسين 66 60 
2 | 212210312004 عماد احمد مالك احمد 72 50 
3 212220312007 رهف قصي عبدالله خلف 78 50 
4 212220312009 فاطمة هزبر محمد جاسم 64 51 
5 212220312010 ملاك فارس دحام محمد 64 50 


///////////۷/////۷/۸////// 
0 1 4 0 0 0 
09۸ 6۸ 20% 100% 09۸ 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


جو e‏ 2021-2 الدور الثاني 2020 
53 اسم المدرسة مدرسة الاصالة الابتدائية المختلطة تربية الخالص 
تس رقم التلمية اسم التلمیة الاسلامية لغة العربية | اللغة الانکليزية | الریاضیات العلوم 11١/١١١‏ النتيجه | المجموع| المعدل 
1 212210313001 ابراهیم رشید زکام برو 56 55 61 73 ناجح | 316 63.2 
2 | 212210313004 ارسل سلام محمد سالم 73 50 73 59 ناجح 327 65.4 
3 212210313006 اسحاق حميد زيدان خلف 84 55 67 75 ناجح | 335 | 67 
4 | 212210313010 ايمن رزاق لطيف حمندہ 50 50 0 0 
5 212210313011۱ ایمن رعد محمد عباس 88 58 58 83 ناجح | 340 | 68 
6 | 212210313017 جواد غازي فيصل صياد 89 59 65 65 ناجح | 349 69.8 
7 1 حارث رعد محمد عباس 83 67 50 68 ناجح ۰ 318 ۱ 63.6 
8 212210313021 حسين رعد حمد مرعي 68 51 0 0 
9 212210313027 رسول حازم عطية حمود 71 50 66 ناجح | 324 ۱ 64.8 
0 212210313028 روکان احمد اسود مرهون 68 50 64 ناجح | 321 ۱ 64.2 
1 212210313029 ریاض خلیل احمد صالح 60 52 0 0 
2 2122103103 صهيب عمار زامي محمد 68 73 63 50 ناجح | 304 60.8 
3 212210313035 طه فرج طه ابراهیم 71 50 ناجح | 292 ۱ 58.4 
4 212210313039 عبدالله غازي مسعود مرهون 59 50 60 50 ناجح | 273 ۱ 54.6 
5 212210313040 عبدالله فاضل سرحان فهد 79 50 50 0 0 
6 212210313041 عبدالله واثق احمد اسود 94 78 56 ناجح | 366 ۱ 73.2 
7 212210313047 غانم اياد ثابت عواد 50 50 62 0 0 
8 212210313048 غسان حامد عطوان صالح 65 50 51 66 ناجح ‏ 303 | 60.6 
9 ا كرار لازم نواف محسن 61 60 0 0 
0 212210313053 مجول متعب حمود عباده 52 50 50 ناجح | 280 | 56 
1 212210313054 محمد قاسم عبيد حمنده 90 52 0 0 
2 212210313056 مراد سلیم شکر محسن 81 59 54 50 ناجح | 294 58.8 
3 212210313060 مصطفی عدي تايه اسماعیل 59 50 58 0 0 
4 22210313062 معتز محارب محمد خلف 78 51 50 ناجح 296 59.2 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة الاصالة الابتدائية المختلطة 


تس رقم التلميذ 

212210313064 5 
212210313065 6 
212210313072 7 
212220313075 86 
212220313082 9 
212220313095 | 0 
212220313098 | 1 
212220313101 2 
212220313102 3 
212220313109 | 4 
212220313110 5 
212220313115 36 
212220313120 7 
212220313122 8 
212220313123 9 
212220313124 0 
212220313125 1 


اسم التلمیة 
نشأت الطیف کنوش حسن 
نصیر عامر ثابت عواد 
یوسف خالد مصطفی مضحي 
اسماء نصر محمد عطيه 
رابحه لازم نواف محسن 
ريام فاضل سرحان فيد 
زينة عامر حرجان فهد 
سجی سامي محمد خلف 
سهی عامر ثابت عواد 
فرح حسین محمد شلال 
فرح زياد نعمة عبد 
ملك صفاء ثائر احمد 
هبة محمود علي شلال 
ورود مكي فتاح محمود 
وسن حاتم عکاب صالح 
وسن وسام محمد خلف 


ونسه و هاب لفته حمود 


الاسلامية 


94 


5209 


الرياضيات 
10 
0% 
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نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


تربية الخالص 


50 
51 


//////////۷//////// 
0 
09۸ 


7-2: 


53.66% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الاصالة الابتدائية المختلطة ترا الكالهن 
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دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


EET EEE‏ ہس الاسلامية- | اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم 0/710/007 النتیجه | المجموح| المعدل 
1 212220314001 ايناس محمد حسين سرحان 54 50 50 51 ناجح | 270 | 54 
2 | 212220314005 كوثر ماجد محمود احمد 50 57 51 50 ناجح 8 55.6 


اللغة العربية 7 110110101 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 09۸ 100% 09۸ 100% 09۸ 
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5 


5 ہے جح این اج یں O‏ الك اون اه 


0315 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
02 202 
21022034 
2102201305 
07 202 
21020314 
30 202 
1 21022 
20203 
+14 ^ 2 
210220325 
6 20 
7 22 
0 202 
20203 
212015 
22036 
7 202 
9 2 
72 2 
8 202231 
2100316000 


اسم المدرسة مدرسة المربد الابتدائية المختلطة 


7س 
اکرم نزار مسعود احمد 
امین وائل حمید مسیر 
انمار علي مسعود احمد 
بشار عادي عبد خضیر 
عبدالله ریاض جاسم محمد 
عزیز عامر صبار غایب 
علي نزار مسعود احمد 
عمران سطوان علي وهب 
فلاح حسن هادي اسود 
مثنى هادي عبد خضير 
مراد حسن جهاد مخلف 
ميسر فارس مصطاف صبار 
وسيم مهدي خضير حمادي 
يوسف سلمان عبدالله حمود 
يونس سعد حمد علي 
اخللاص عادي عبد خضير 
زهرة مالك جبار حمودي 


الاسلامية 


55 


50 
74 
65 
59 
66 
60 
68 
71 
69 
82 
52 
64 
50 
79 
82 
95 
69 
71 
71 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 العربية ۱ ل 
61 56 
54 71 
50 56 50 
71 58 
50 50 
58 
53 59 50 
53 
50 55 
50 50 
69 
55 50 
50 50 
50 
52 50 
50 64 
55 58 66 
60 50 70 
50 50 
60 
52 


567 - 1644 


قربية الخالمن 
فارع 
50 


50 


50 
51 
58 


50 


50 


7-2: 


7۱/۱۱/۱۷ 


النتیجه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مر فحص الذؤاسة الاک ایا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
الاسلامیة اللغة العربیة اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم /////////////////////////// 
0 2 0 6 1 0 
100% 78% 100% 33% 93% 0% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدر اسة ا اف 2021-2022 الدور الثاني 0٤‏ 200 
6 اسم المدرسة مدرسة شهداء السندية الابتدائية للبنات ر كاسن 

تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات 

1 212220316004 بنين علي عبد حمدان ا ل اه ] 50 50 

2 212220316012 زهراء انور ابراهيم عباس 76 58 54 59 

3 212220316016 زهراء حسین عیدان فلیح 80 51 69 53 

4 212220316022 زینب حسن عبدالعزیز فاضل 67 52 50 

5 | 212220316029 فاتن برهان صدام محمد 92 62 60 

6 212220316031 فاطمة عبدالحسین نجم عبد الحسن 89 58 78 

7 212220316036 ملاك محمد عباس شاهر 63 58 50 


//////////////۱//۱/۱۸/// 
0 2 0 0 1 1 
09۸ 71% 0/6 09۸ 75% 09۸ 
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دارم اڈ 
وزارة التربد نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
7 کچ وت 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
8 اسم المدرسة مدرسة دار السلام الابتدائية المختلطة 


تن رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
1 212210318001 خضیر محمد خضير محمد 69 
2 212210318002 صمد شجاع محارب بيبي 90 
3 |) 212210318003 طه حردان خلف شرح 62 
4 212210318004 عبد الله محمد دحو حسين 78 
5 212210318005۰ کرم قيس شاكر مدحي 79 
6 | 212210318006 میسر رحيم محمد بيبي 56 
7 212220318008 رغد حردان خلف شرح 74 
8 212220318010 زینب حسین علي حمد 77 
9 212220318012۱ ورود سعد طالب حمد 95 
0 یاسمین سعد طالب حمد 75 


اللغة العربية 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 1 2 0 1 0 
09۸ 75% 78% 100% 83% 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
2021-2 الدور الثاني :200 


9 اسم المدرسة مدرسة ابن جبير الابتدائية تربية الخالص 
رقم التلمیة E‏ 


4 ماهر حامد احمد مرهج 
5 دعاء محمد محمود حسن 
6 زینب مردان جمعه عبد 
7 عانشه صدام مخلف ابراهیم 
9 یقین ارکان جمعه عبد 


> اح اد ادن إص ای 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 1 2 0 0 
09۸ 100% 09۸ 09۸ 09۸ 100% 
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ز ار ة التربية 
وزارة التربد نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المديرية العامة لتربية ديالى ۱ ۳ 
7 ۱ 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
مرکز فحص الدراسة الابتدائیة 


تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامیة 
1 212210320003 احمد حارث محمد خضیر 78 
2 212210320004 حسین حارث محمد خضیر 61 
3 212210320006 رسول حسن علي اسود 69 
4 212210320007 عمر هيلان مولان ساهي 64 
5 212210320008 فهد طه عبدالکریم خیال 72 
6 | 212210320009 ليث حازم محمد جاسم 59 
7 رقیه قاسم عبدالكريم خیال 76 
8 212220320012 عذراء خالد خليل ابراهیم 50 
9 212220320013 فرح خالد خليل ابراهیم 90 
0 212220320014 نور حكيم خلیل ابراهیم 68 


اللغة العربية ///////////////////// 
0 0 0 4 3 0 
09۸ 100% 09۸ 50% 63% 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
1 اسم المدرسة مدرسة مؤتة الابتدائية المختلطة 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


7-2: 2021-2 


الدور الثاني 


ET 
0 0 
100% 0% 


تن رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
1 ۲212210321002 جنید عاید محمد حسن 61 
2 212210321003۱ سیف یعقوب محمود خلف 75 
3 212210321004 صھیب زياد عناد ادهام 60 
4 212210321006 عامر قحطان صبحي طعمة 77 
5 212210321009 علي حسین علي صالح 50 
6 212220321015 ايناس ياسين علي منديل 62 
67 بیان خضير عباس صالح 90 
8 2222271 جیهان ریاض احمد عناد 82 
9 212220321018 رابعة عضوب حمید عضوب 61 
0 212220321019 زينة ثاير عبدالله حسين 67 
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7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


2 اسم المدرسة مدرسة موسى بن جعفر الابتدائية المختلطة تربية الخالص 
تس | رقم التلميذ اسم التلميد الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم ‏ )۷/۱۸۷۸۱ 
1 212210322002 حسن علي حسين علي 67 50 71 67 
2 212210322004 علي لفته كاظم محمد 75 66 64 54 


اللغة العربية 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 2 0 0 0 
09۸ 09۸ 09۸ 09۸ 09۸ 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
3 اسم المدرسة مدرسة نداء الاقصی الابتداتية المختلطة بعقوبة المرکز 
تس رقم التلميذ اسم التلمیذ الاسلامیة 01 
1 212210323001 حاتم حسام طعمه خلف 79 
2 ,212210323002 حامد محمود احمد صالح 61 
3 212210323005 عمر نزار طعمه خلف 83 
4 212220323007 رنا عماد محمد اسود 73 
5 | 212220323008 زينة محمود احمد صالح 67 
6 212220323009 عذراء محمد احمد علي 80 
7 قيسيه شمسي حسن صالح 94 
8 ,212220323012 هدیل هاشم محمد صالح 85 
اللغة العربية ۱۱۱/۱۱۱۷۷۷۷ 
0 0 0 1 0 0 
0% 100% 100% 88% 0% 0% 
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3 


5 ہے ای این اج O CM‏ ایب اون اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0324 
رقم التلميذ 


2122009 
21220 
2122108 
2271 
202-42 
2126 
21229 
2122471 
212224 


212210324058 0 
212210324061 11 
212210324065 12 


اسم التلمیذ 
احمد ماجد ناصر عبدالماجد 
احمد مثنی عبدالجبار خلف 
برکات فؤاد نصیف سعید 
سیف محمد حارث احمد 
صلاح حسن فریح عمر 
عبدالخالق ضیاء عبدالغفور احمد 
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن حسین 
علي واثق شاکر محمود 
مومن علي صباح صالح 
مروان سلوان غازي فيصل 
مصطفی منصور عبدالله علوان 
یاسر کهلان یاسین طه 


الاسلامية 


51 
50 
62 
87 
84 
08 
78 
100 
79 
91 
69 
74 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 
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الدور الثاني 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


7/۱۱۱/۱۷۷ 


3 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0325 
رقم التلميذ 
2102224 
210223 
2122225 
2221 
2022 
210223 
20226 
02 2 


اسم المدرسة مدرسة طليطلة الابتدائية للبنات 


اسم التلميذ 
اسراء احمد حمید حمودي 
رنا محمد سمیر ردام 
روان احمد منصور حسین 
زبیده عوف عبدالرحمن رزوقي 
زهراء باسم احمد هادي 
زهراء جلال ناظم جواد 
زهراء محمد كريم محمد 
شهد ابراهیم محي لفته 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 


الدور الثاني 


2022/09/0: 


7۱/۱/۱۷ 


۴ اه اد ا اج او اه الك إمه ره 


3 فاطمه منصور عبدالله علوان 


7 ماریا علاء حسين علي 


کت 
0 


اللغة العربية ////////////// 
0 0 2 1 0 0 
100% 100% 60% 83% 100% 09۸ 
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5 


ع( جح جم ان رھ ان O‏ ایب من اه 


0326 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
07 20 
20209 
210221 
02 2 
2102024 
22208 
4 210222 
6 20222 
8 20222 
9 210222 
0 2022 
9 20222 
0 20222 


اسم المدرسة مدرسة الارادة الابتدايئة 


اسم التلميذ 
فاضل صباح نوري نوفل 
محمد احمد محمد مسعود 
محمد ایاد نصیف جاسم 
وسام نهاد رعد صالح 
یوسف هیثم خضیر فلیح 
اسماء سلطان احمد حسين 
تبارك سعد شاکر محمود 
حوراء نهاد رعد صالح 
رسل عزیز نجم عزیز 
منار مشتاق عبدالباقي حسین 


ندی عوف عبدالرحمن محمود 


الاسلامية 


100 
81 
76 
56 
58 
75 
88 
99 
86 
84 

100 
87 
82 


13 
للغة الانكليزية 
0 
O%‏ 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
تربية الخالص 
للغة العربية | اللغة الانكليزية ۲ الریاضیات العلوم  ١‏ ////////////////////// النتيجه | المجموع | المعدل 
76 82 ناجح | 391 78.2 
53 56 ناجح | 323 ۱ 64.6 
51 50 ناجح | 304 | 60.8 
52 67 ناجح | 288 57.6 
63 ناجح | 296 ۱ 59.2 
88 70 ناجح | 364 72.8 
95 78 ناجح ۰ 417 ۰ 83.4 
70 57 ناجح | 350 ۱ 70 
69 71 ناجح | 364 72.8 
65 80 ناجح | 384 | 76.8 
76 54 ناجح | 338 | 67.6 
64 56 ناجح | 364 ۱ 72.8 
79 76 ناجح | 396 "79.2 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


578 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائیة 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
7 اسم المدرسة مدرسة المعري الابتدائية تربية الخالص 

تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية ۷۷ النتيجه المجموع | المعدل 
1 2122103227011 رسول ثامر عباس محمد 74 51 ۱ ناجح 6 5/2 
2 212210327015 سلمان سامر سلمان حمید 83 ناجح | 307 ۱ 61.4 
3 222027 طلحه زهير حسن علوان 69 ناجح 1 72.2 
4 212210327020 عبدالعزيز حسن عبدالجبار عدوان 50 ناجح 2 58.4 
5 212210327024 کرار حیدر جاسم محمد 81 : 319 63.8 
6 212210327025۱ كرار حیدر جواد نايف 89 6 6112 
7 7 محمد بشار احمد محمد 59 0 0 
8 | 212210327029 محمود حذيفه علي حسين 67 4 58.8 
9 ۱ 212210327031 نزار خالد علي حميد 55 360 72 
0 212220327032 آمنه علي محمد ابراهیم 100 9 ۱ 67.8 
1 212220327033 آمنه عمر عبدالواحد جاسم 90 329 65.8 
2 212220327038 دينا غیث مجبل اسماعیل 70 1 60.2 
3 212220327041 ریهام سمير شلال حمد 79 307 61.4 
4 212220327047 مروج محمد نصیف عبداللطیف 76 347 69.4 
5 212220327048 مریم احمد طه احمد 100 3 ۱ 68.6 
6 , 212220327049 ملاك فراس ياسين احمد 100 6 | 67.2 
7 212220327050 ملاك ليث احسان ابراهیم 73 0 ] 58 
8 212220327053 نبأ علي عزیز حسین 93 0 . 62 


اللغة العربية الریاضیات 7۱/۱/۱۱۱۷ 
0 0 0 1 0 0 
09۸ 100% 100% 92% 100% 09۸ 


579 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
موكق فحص الذؤابنة تدای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


580 - 4 


3 


۶ اه اد ا اج إص اه الك من ره 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدافية 


8 اسم المدرسة مدرسة الافغاني الابتدائية 


رقم التلميذ 
2 20 
2228 
2020 
21221033 
4 22 
0 2022 
۰7 22 
20032030 
2022 


اسم التلميذ 
احمد مازن نصيف جاسم 
صفاء حسين احمد حسون 
ضياء حسين احمد حسون 
موسى احمد ثابت عباس 
يونس سامر جاسم محمد 
تقى سيف خليل جاسم 
مريم حسان حميد حسون 
نور احمد حسون حبيب 
ورود محمد خزعل خضير 


71-7 


100 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


تربية الخالص 
للغة الانكليزية 


88.89% 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 0 
09۸ 100% 100% 


081 - 1644 


5 


5 جح جح این اج اص O‏ ایب اون اه 


0329 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210329003 
2120-4 
212022-05 
406 222 
307 02 2 
212210329008 
212090 
71 | 2 
12 2 
6 2 
1 2*2 
2 0 2 
212023 
2120-4 
6[ 2 2 
7 22 
20 2 2 
222471 
35 0 2 2 
6 22 
9 2 
1 2 
9-2 2 2 
21221032903 


اسم التلميذ 
احمد الطيب حذيفه حمید یوسف 
اشرف نزار مهدي جمیل 
اوس عمر وهيب حسين 
بسام وليد محمود ابراهيم 
جبار فارس محمود قدوري 
حسن علي وهيب حسين 
حسين زهير نجم عبدالله 
سجاد عمار عباس محمود 
عبد المجيد محمد مجيد حميد 
عبد الهادي سعد هادي جبار 
عبدالرحمن حازم ماجد عبد الحميد 
عبدالله فراس عدنان خميس 
على تجم عبذالله بريسم 
محمد حسين عبد الرزاق حسين 
محمد زياد وحید كيطان 
محمد قاسم حمود عبد الوهاب 
مصطفى حيدر جاسم محمود 


الاسلامية 


78 
60 
81 
61 
50 
50 
81 
52 
73 
79 
86 
59 
50 
88 
54 
82 
71 
72 
50 
70 
90 
50 
64 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
0 + اللغة الانكليزية 2277 
67 57 
61 
56 66 
50 60 
62 
58 
50 
56 77 
50 61 
54 76 
61 
51 62 
52 
50 
50 
55 
60 52 
50 
50 
56 


082 - 4 


ای کانمن 
کک 


58 
73 
55 
72 
79 
62 
50 
76 
50 
82 
72 
72 
59 


61 


82 
87 
50 
50 
70 
78 
51 
50 


7-2: 


110100130 0 000 


النتيجه 


3 


ناجح 


المعدل 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
4 2 
6 20 
20229 
202202 
2102223 
5 2" 
8 2022 
2102229 
202221 
2102224 
5 2" 
6 2" 
2020 
02 2 


اسم التلميذ 
نعمان سلمان نور الدین صالح 
وسام احمد علي حسین 
أيه علي محمود شكر 
ايلاف عدي قاسم خزعل 
حنين احمد علوان حسين 
رؤى علي جواد معروف 
روان مثنى حميد محمد 


ريام دريد مجيد حميد 


شهد مشتاق حميد مجيد 
لارا اسماعيل شمس علي 
مارية علي ماجد عبد الحميد 
مرام ايهاب سعد عبد الستار 
نور محمد فاضل شلال 
هدى عصام سامي سلمان 


TET 
7 0 
56% 100% 


الاسلامية 


56 
76 
80 
98 
89 
61 
85 
67 
79 
77 
80 
83 
79 
86 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


50 


583 - 4 


اللغة الانكليزية 


الدور الثاني 


///////////۷///////// 
0 
0۸ 


7-2: 


60.53% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة المآثر الابتدائية تربية الخالص 


584 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
0 اسم المدرسة مدرسة السدرة الابتدائية المختلطة تربية الخالص 

تس" رقم التلمية اسم التلمی الاسلامية للغة العربية ۲ اللغة الانکليزية ۳ الریاضیات العلوم ‏ ///////////////////// النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210330003۱ امیر داود خالد داود 81 60 50 54 ناجح | 295 | 59 
2 212210330005 باسم كيلان ياسين كاظم 58 50 ناجح | 291 58.2 
3 212210330008 بلاسم واثق محي عبد 82 50 59 0 0 
4 212210330010۱ حسین عدي عباس عیدان 70 50 55 50 0 0 
5 212210330012 حسین فاضل کاظم خضیر 73 50 50 0 0 
6 242203015 حيدر عمر جاسم محمد 71 62 63 0 0 
7 7 علي حسين مطلوب علي 77 50 62 0 0 
8 212210330029 علي منذر سلمان علي 54 50 50 0 0 
9 "212210330031 عمار رائد اسعد عباس 82 50 77 0 0 
0 212210330033 عمر احمد خماس محمد 58 50 0 0 
1 7 محمد سيف علي جليل 59 56 67 0 0 
2 8 محمد عبدالقادر نجم عبدالله 71 56 0 0 
3 ۱212210330040 محمد علاء تركي نجم 86 63 60 0 0 
4 212210330041 محمد عمر مطلوب عباس 54 50 63 0 0 
5 212210330042 محمد منذر سلمان علي 54 63 0 0 
6 212210330043 محمد ناجي عبدالعزيز سعيد 50 50 51 50 0 0 
7 4 محمد ناطق اسعد عباس 90 53 60 50 ناجح ۰ 303 | 60.6 
8 212210330045 مرتضی عماد ستار جبار 85 50 0 0 
9 212210330048 مصطفی محمد حسين علوان 88 55 50 76 ناجح | 324 64.8 
0 212210330051 يوسف عبدالوهاب عبدالجبار يوسف 85 54 54 ناجح | 296 59.2 
1 212220330054 امال حسن محمد علي 78 50 50 50 ناجح ۰ 304 60.8 
2 | 212220330055 ايه علي محمد علي 95 50 50 55 ناجح | 300 60 
3 212220330056 بان عزیز کریم یاسین 73 50 59 0 0 
4 212220330057 تبارك علي فارس محمود 70 61 53 60 ناجح | 294 58.8 


585 - 4 


المديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز قحص الدر اسة الابتدائية 


وزارة التربية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


اسم المدرسة مدرسة السدرة الابتدائية المختلطة 


تس رقم التلميذ 
5 212220330075 


اسم التلميذ 


SI 


97 


اللغة الانكليزية 
4 
0۸ 


2021-2 


اللغة العريية 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 
65 


586 - 4 


الریاضیات 


تربية الالمن 
جح 
76 


15 


ا 


0 
09 


7-2: 


11 النتیجه 


المعدل 
67.6 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 
1 اسم المدرسة مدرسة الشهيد يعرب سلمان الابتدائية للبنات 


تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية 1 النتیج : المعدل 
1 212220331057 نور عبدالرضا اسعد حسين 82 0 
2 212220331063 وصال مهدي حسن یاسین 87 66.4 


اللغة العربية 7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 0 1 0 0 
09۸ 100% 09۸ 50% 09۸ 09۸ 


587 - 4 


3 


5 ہے N‏ ان رھ O CM‏ ایب اون اه 


0332 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز قحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2 202 
2020303 
21024 
06 22 
2 0 2 
2122103 
6 22 
28" 
2102-71 
02 2 
202033 
6 222 
202868 
202039 
02 22 
212220325 
8 202 
2102220324 
2102103245 
2606" 
2028 
20209 
20332000 
1 20 


اسم التلمید 
آنس علي اعوید مرتضی 
آوس علي كريم فرج 
ایسر قیصر خضير عبدالله 
يهم بهجت حسین فاضل 


تھے 


انس احمد رشید حسين 

انس حامد سلمان محمد 

ایمن صالح منذر اسود 

حارت ولید رحمان محمود 
حسن عبد القادر فيصل ابراهیم 
حسن ماجد حسن اسماعیل 
درید معد حمدان جواد 

رامي منذر سامي موسی 
سجاد علي محمود عبد 

شهاب احمد حامد لطیف 
عبدالرحمن هیثم جدوع محمود 
عبدالقادر ايوب یوسف محمد 
عبدالله حسن نوري خماس 
عبدالله معن سعيد عبد 
عبدالله رفاعي جمیل جاسم 


اسم المدرسة مدرسة الشهید الصباغ الابتدائية للبنین 


الاسلامية 


76 
64 
74 
88 
57 
57 
78 
85 
68 
73 
56 
59 
91 
84 
66 
55 
91 
78 
50 
90 
85 
69 
83 
86 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


2020-100 


53 
51 
50 67 
50 74 


50 55 
53 
50 
57 
69 
63 
53 
74 
95 
62 
50 59 
63 
50 
50 
61 
80 
50 
58 
59 


088 - 4 


اك 


57 


50 
50 


60 
53 


50 
83 
50 


50 
50 


ای کانمن 
رم 
72 


53 


50 
59 
50 
60 


72 
96 
50 
50 
76 


68 


82 
50 


7-2: 


7۱/۱۱/۱۷ 


النتیجه 


3 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


موك فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة ‏ مدرسة الشهید الصباغ الابتدائية للبنین تربية الخالص 

رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية المجموع المعدل 
2 عبدالله مشتاق فرج ابراهیم 88 0 | 70 
3 عبیدة معد حمدان جواد 79 0 0 
4 عدنان عمار عدنان عبدالله 70 322 64.4 
5 عدنان قحطان عدنان شدهان 67 287 57.4 
8 علي صدام هادي کاظم 87 8 |¡ 65.0 
1 علي محمود محمد خمیس 65 0 0 
2 عمر محمد عبدالرزاق عبدالرحمن 68 0 0 
4 فرج علي خليفه يوسف 70 1 60.2 
8 کرار نبيل عامر كريم 50 0 0 
9 کریم حاتم كريم رشيد 62 276 55.2 
1 محمد أياد عاشور محسن 74 1 62.2 
13 محمد حيدر عبد الكريم زيدان 63 5 | 59 
4 محمد صباح خليفه يوسف 50 0 0 
5 محمد صفاء ستار محمد 63 73 54.6 
7 محمد غانم محمد خضير 58 0 0 
1 مصطفی احمد جبار مصطفی 86 9 ۱ 65.8 
2 مصطفی صباح عامر کریم 75 0 0 
3 مصطفی عمر فيصل مغير 74 ناج 6 61.2 
5 مصطفی محمد محمود خضير 57 ناج 3 ۱ 60.6 
7 منتظر سلیمان راسم محي 86 ناج 8 |¡ 67.6 
8 مهدي علي مزهر عبدالله 78 62 ناج 1 ۲ 58.2 
3 نبراس یوسف لطیف محمود 56 54 ناج 5 57 
6 همام بلال ياسين صالح 51 74 50 ناجح | 282 ۱ 56.4 
7 همام قيس عجمي هذال 83 62 50 ناجح | 316 ۱ 63.2 


589 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
اسم المدرسة مدرسة الشهید الصباغ الابتدائية للبنین 


رقم التلمید 
2102239 
1 2102 
21020205 
28" 
9 202 
2122233-0 


اسم التلمیذ 
وسام عثمان کاظم مسعود 
ولید حامد سلمان احمد 
یوسف مازن اسماعیل محمدعلي 
يوسف وليد خضير عباس 
يوسف اسامه كداح حسين 
يوسف موفق خليل ابراهيم 


TOE 
1 0 
80% 100% 


7-7 


68 
68 
95 
81 


73% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


اللغة العربية | اللغة الانكليزية ۱ 1+ االنتيجه | المجموع | المعدل 
68 ناجح 302 60.4 
62 ناجح 309 61.8 


72.22% 


7/۱/۷۱ 
0 2 11 
09۸ 91۸ 71% 


590 - 1644 


92 جح جم این ھ ای NO‏ اون اه 


0333 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
1 2 
2122034 
56 222 
1 2 
15 2022 
7 22 
212223 
2122034 
6 22 
7 2 
0 202 
1 2 
2 2 
21222033 
5 2 2 
7 2 
1 2 
6 2 2 
9 2 
1 2 
4 2 
5 2 2 
0 2 2 
2 2 


اسم المدرسة مدرسة جميلة بوحيرد للبنات 


اسم التلمیذ 
اسراء احمد محمود ياسين 
افراح صلاح ستار عطا الله 
ايات مصطفى عدنان علي 
ايه عادل حسين سلمان 
بثينه جمال جمعه محمود 
بنين احمد داود سلمان 
حياه محمود حمدان جواد 
دعاء عطا الله جبار محمود 
دواء كيلان يحيى جمعه 
رحمه حكمت حاتم غافل 
رسل حسين خليفه يوسف 
رسل خالد سلطان ابراهيم 
رفيف رافد عبد الامير سهيل 
رهف قصي ابراهيم محمد 
روان نزار ظاهر حسين 
زهراء ثائر ابراهيم كاظم 
زهراء رشيد حميد حسين 
زينه حاتم غافل جار الله 
سميه سعد داود سلمان 


سهى طارق ابراهيم هادي 


الاسلامية 


52 
62 
81 
80 
83 
62 
65 
73 
79 
97 
65 
94 
78 
92 
66 
80 
56 
85 
95 
83 
64 
79 
63 
93 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


50 


591- 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


اسم المدرسة مدرسة جميلة بوحيرد للبنات 


15 رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
5 212220333065 شهد فاضل خضیر رشید 100 
6 212220333066 شهد محمد دلف ابراهیم 79 
7 ۱0333068 صفا نصر الله محمود خضير 71 
8 212220333069 ضحی احمد محمود کریم 88 
9 212220333072 عائشه محمد يحيى جمعه 95 
0 212220333074 غسق راند احمد حسين 90 
1 212220333076 فاطمه محمد صالح مهدي 88 
2 212220333078 فاطمه موفق كامل ابراهيم 100 
3 212220333079 فرح محمد عزیز محمود 82 
4 212220333080 فردوس صبیح احمد محمد 81 
5 212220333082 مرضیه ناصر منجل نواف 82 
6 212220333088 مریم متعب فكيت مجبل 54 
7 212220333094 ميس عدنان حسن اسماعيل 67 
8 212220333099 نوره احمد قاسم سلمان 50 
9 212220333100 هدی خليل اسماعيل ابراهیم 82 
0 212220333102 وداع عامر صبار علي 100 


TAET 
2 0 
75% 0% 


592 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة لكا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة جميلة بوحيرد للبنات تربية الخالص 


593 - 4 


احا اح 
ع اه BN‏ ای اه یہام إى اح ات 


نے کے | کے | کت 
۱۵ کم ری 


16 


0334 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2028 
4 22 
21020315 
21024717 
2102471 
0242 2 
20203 
1 22 
و9 202 
20222 
210204 
2102471 
212222204 
58 2222 
2102229 
212220333 


اسم التلميذ 
احمد شهاب عبدالجلیل شهاب 
بسام هاني ابراهیم خلیل 
حمزه حامد عبدالله علي 
داود احمد سلمان مجید 
سلمان موثل سلمان نجم 
طه نذیر طه علوان 
عبدالله محمد موفق عبود 
ليث مروان لطیف محمود 
مهدي مهند مصطفی عبدالکریم 
یوسف ثامر محمود جوير 
دینا عبدالله متعب سبع 


صحى عدي ابراهیم أحمد 
ميار سلام جاسم عبدالله 


نور عبدالكريم فائق عبدالكريم 


TAET 
2 0 
50% 


اسم المدرسة مدرسة الريان الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 


59 
52 
58 
64 
58 
78 
65 
00 
54 
79 
72 
73 
69 
59 
80 
61 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-02 الدور الثاني 
تربية الخالص 
للعه العربية ۱ 7 اریاضیات العلوم 
52 60 58 
50 62 50 
64 55 59 
52 71 59 
93 56 86 
52 59 
50 58 50 
50 50 50 
50 59 50 
88 80 89 
76 70 81 
64 58 64 
50 64 50 
60 
60 68 79 
52 


594 - 4 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


7/۱۱۱/۱۷۷ 


النتیجه 


3 


المجموع 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤابنة ا لاا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الريان الابتدائية المختلطة و اکا 


595 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0335 
رقم التلميذ 


5 


2 ز 22 
21203 
212234 
2207 
8 2021 
212209 
2122034 
21225 
212276 
0 212210336019 
1 3 212210336023 
2 212210336025 
3 212210335034 
4 212210335035 
5 212210335036 
16 212210335037 
17 212210335038 
18 212210335042 
9 212210335043 
2122034 
21 212210335045 
2126 
212220 
212221 


٠‏ حادم ان اھ اص O‏ ایب اون اه 


اسم التلمیذ 
أمجد ستار اسعد حسن 
ابراهيم صفاء ابراهيم عبدالله 
ابراهيم وافق منصور حسن 
احمد عماد حسن احمد 
احمد برهان ثابت جاسم 
احمد دهام ابراهیم نجم 
ثابت حمد علوان عذاب 
جاسم واثق جاسم وادي 
حسین حمد علوان عذاب 
رسول عماد یحیی صالح 
سیف ماجد جمال حسون 
طه دلیر سعود ریحان 
مرتضی عماد كريم جاسم 
منتظر احمد یحیی صالح 
پاس اسعد ریحان محمد 
پاسین عدي حایف علوان 
یوسف ياسين مهلهل جاسم 
یوسف محمد اسعد اسماعیل 
تبارك حسین فزع خزعل 
تقی سعد صالح عبدالقادر 


الاسلامية 


87 
85 
67 
72 
77 
87 
100 
50 
57 
65 
90 
78 
70 
73 
76 
51 
77 
100 
60 
00 
75 
80 
60 
90 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 العربية | اللغة الانكليزية اك 
64 50 
67 73 
57 58 

67 
53 50 57 
60 50 83 
79 89 
50 
54 53 
50 
58 55 
70 
50 
50 55 
64 51 54 
50 
50 71 
61 74 
50 50 64 
66 
61 56 
68 55 
50 62 


596 - 1644 


ارد اكان 


62 
54 
50 


76 


56 


51 


59 
60 
78 


03 
50 
61 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


ناجح 
ناجح 


المجموع 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
رر قخصن الثر اسة الا اة 

اسم المدرسة مدرسة الامام العادل الابتدائية 
تس رقم لمیة ےس 
2022 
3 2 
6 2 
2002 
210223 
1 20022 
1 212220335073 
2025 
202209 
2020 
1 2002 
2002 
210223 
21022204 
21022035 
2027 
1 2122203935090 


حوراء حسین ضیدان جمیل 
ری یاسر حسن احمد 

زهره اکرم محمد بيبي 

سجی صباح عبدالوهاب محمود 
عالیه قيس حسين محمد 

فرح صدام حاتم علوان 

نھی سعد ریحان محمد 

نور خالد صالح مهدي 

نور ضیاء ناصر حسن 

نور الهدی طالب عکاب حمید 


نورس احمد خز عل سبع 
نوره حاتم كريم جاسم 
هديل عمر حسن علوان 
وفاء احمد صباح محمد 


الاسلامية 


76 
84 
85 
81 
86 
66 
75 
75 
82 
88 
68 
65 
67 
73 
71 
62 
50 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
CTA) 0‏ کا مات 
65 50 
50 62 
66 50 
65 57 
56 56 
50 50 
60 51 
71 60 
60 50 
89 84 
83 50 
70 
77 
90 50 
66 
50 


الرياضيات 
1 
95% 


597 - 4 


تربية الخالض 
لسارم 


61 
62 


50 
55 
50 
57 
60 
92 
73 
56 
51 
68 
92 


50 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 


0 
09۸ 


2022/09/0: 

٠4٠1١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
ناجح | 324 64.8 
ناجح | 325 | 65 
ناجح | 356 71.2 
ناجح ۰ 318 63.6 
ناجح | 345 | 69 
ناجح | 276 552 
ناجح | 311 ۱ 62.2 
ناجح | 320 | 64 
ناجح ۱ 377 ۱ 75.4 
ناجح | 355 | 71 
ناجح ۱ 377 ۱ 75.4 
ناجح | 337 67.4 
ناجح | 344 ۱ 68.8 
ناجح | 409 81.8 
ناجح ۰ 364 ۱ 72.8 
ناجح | 354 ۱ 70.8 
0 0 

92.68% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز فحص الدراسة الابتدائية 
انیم اة ,صر ا اال الان تربية الخالص 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 


598 - 4 


3 


ع( جح N‏ ان اجب اص O‏ ایب اون اه 


0336 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
1 22 
4 210220 
6 202 
,222-8 
20209 
0 202 
71 22 
7742 202 
4 210222 
20225 
0 20222 
3 2022 
6 222 


اسم التلمیذ 
آحمد خضیر عباس جمیل 
طه نصر عباس جمیل 
عبدالله مهدي جهاد عبدالله 
ليث عبدالصمد عبدالکریم ابراهیم 
محمد مهند عبدالمنعم ابر اهیم 
مسلم خمیس کنوش فرحان 
مصطفی ضیاء طلال دحام 
مصطفی هاشم مصطفی منفي 


اسلام محمد حسین فهد 
رحمه رعد فهد حسن 

زينة سماح عبد برکات 
شیماء مثنی لطیف حمد 


اسم المدرسة مدرسة التفاول الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 


67 
50 
65 
63 
55 
57 
61 
50 
75 
69 
82 
80 
86 


11 
للغة الانكليزية 
2 
78% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 0 
09۸ 


599 - 4 


3 


جح ای این اجب ان O‏ الك اون اه 


0337 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
01 22 
6 202 
07 202 
2028 
2122103373 
7 22 
79 202 
210227 
86 202 
9 202 
0 202 
71 22 
3 2020 
4 210220 
2122105 
8 202 
72 2 
044 21221033 
202-8 
20220 
210223 


اسم المدرسة مدرسة الشهيد رعد حسین العبادي 


اسم التلمیذ 
ابراهیم صدام محمود يعكوب 
حسن مرتضی مصلح ناصر 
حسین نصار حسین حمادي 
حیدر وسام محمد ناصر 
سیف سلام زاحم صالح 
طالب نصر غیدان جاسم 
عبد المنعم حسين قالح علي 
علي كاظم طه جواد 
علي ناظم وسع غضبان 
علي وسام محمد ناصر 
فاضل محمد فاضل عواد 
محمد طه حواس حسين 
محمد عبد الواحد عواد حمدان 
محمد مثنى جميل جسام 
مصطفى حازم ضاري زيدان 
مهند نصر كامل جاسم 
ناصر نصير جهاد صالح 
ازهار باسم کاظم هاشم 
امل احسان سکران حمدان 


شهد محمد طالب ابراهيم 


الاسلامية 


54 
63 
87 
56 
50 
56 
64 
71 
50 
60 
50 
51 
72 
83 
50 
50 
62 
77 
77 
71 
72 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
770 اللغة الانکليزية ‏ اریاضیات 
57 
65 57 
86 75 
57 
50 76 
56 56 
84 
71 56 52 
67 90 76 
54 74 
62 82 
68 55 
74 73 67 
58 67 55 
76 
64 64 
65 50 
67 74 65 
77 82 70 
79 72 
70 78 90 


600 - 1644 


ارو اكان 


50 
54 
73 
54 
50 


50 


51 


50 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة الا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱/۸۸ 
0 0 2 2 2 0 
0% 100% 33% 83% 85% 0% 


601 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


1 الدور الثا: 4 
مرکز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
8 اسم المدرسة مدرسة عتبة بن غزوان الابتدائية تريية الخالص 
تس | رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الریاضیات العلوم ‏ /////////////////////۱ النتیجه | المجموع المعدل 
1 212220338017 زهراء بشار محمد عبد علي 57 78 50 52 ناجح | 300 | 60 
2 212220338039 فاطمه جبار حسن هادي 81 73 61 65 ناجح | 355 | 71 
3 212220338041 قمر بشار محمد عبد علي 81 53 62 60 ناجح ۰ 331 66.2 
4 212220338054 نور فراس احمد ياس 75 56 50 70 ناجح ۰ 329 | 65.8 


اللغة العربية ۷۱//////ۂٴأأ۷أ۷۷م۷۸م۷////۸/۸/ 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 09۸ 09۸ 09۸ 100% 09۸ 


602-4 


5 


5 ہے جح این رھ اص O‏ ایب اون اه 


0339 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدافية 


رقم التلميذ 
02 202 
2102234 
06 22 
07 202 
22208 
20220309 
2122103 
2102034 
210203-15 
6 202 
8 202 
1 222 
212025 
6 22 
210224 
202036 
7 202 
1 22 
2122103 
21022034 
2102045 
6 202 
47 202 
1 222 


اسم التلمیذ 
احمد محمد رعد حسین 
احمد ربیع جلوب یاس 
ایمن مهدي صالح حسین 
جاسم بشیر محمد عبد علي 
حسن محمد عبد الخالق صالح 
حسن عمار مونس حسین 
حسین حیدر کاظم جبار 
حسين سعد حميد سامي 
حسين عباس محمد سامي 
حسين علاء كامل فليح 
حسين علي كاظم فاضل 
حسين محمد حسن حمد 
رضا قاسم قدوري سلمان 
سجاد سعد هاشم جواد 
علي عمر باسل كامل 
علي بهاء جدوع عبد 
علي وليد خالد حسين 
مؤمل محمود علي محمود 
محمد مجيد لطيف كاظم 
محمد باسم محمد سامي 
محمد سيف سعد عبد النبي 


منتظر رياض عبد الله حسن 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية 7 
93 77 72 
87 65 52 
64 50 50 

55 60 

50 79 98 

60 62 78 

76 84 

50 63 83 

50 66 90 

91 83 50 54 
ھت چا 52 50 50 

56 75 87 

50 72 

50 50 71 88 

65 67 87 

69 65 85 

84 57 62 

54 75 87 

50 72 90 

50 50 80 

67 87 

77 87 

52 71 90 

50 50 96 


603 - 4 


ای اكان 
0 


64 
57 


54 
69 
55 
73 
50 
62 


50 


50 


50 
62 
77 


53 
61 
50 
61 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


ناجح 
ناجح 


لمجموع 


374 
321 
306 
323 
3/1 
305 
364 
327 
329 
348 
300 
332 
300 
335 
336 
350 
327 
357 
371 
314 
371 
368 
349 
347 


المعدل 


74.8 
64.2 
61.2 
64.6 
74.2 
61 
72.8 
65.4 
65.8 
69.6 
60 
66.4 
60 
67 
67.2 
70 
65.4 
71.4 
74.2 
62.8 
74.2 
73.6 
69.8 
69.4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 


رقم التلمید 
2 2 


2122033 
2126 


اسم التلميذ 


منتظر صالح عبد الخالق صالح 
مهدي ضرغام اکرم علي 
یحیی وسام فارس علي 


SN 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العريية 


الدور الثاني 2022/09/0 

تربية الخالص 
اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۷۷ النتیجه | المجموع | المعدل 
50 50 ناجح | 352 70.4 
53 73 ناجح | 369 73.8 
70 50 ناجح | 383 | 76.6 


604 - 4 


۱۱/۱۱۱۱۸۷۱۷ 
0 


0/6 


5 


ع( ہج N‏ این دح اص O‏ ایب مه اى 


0340 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
21221۹0001 
212210340002 
212210340003 
2122103405 
21221034006 
212210340008 
212210309 
21210 
21221034014 
212210340018 
9 2022 
0 22 
2 202 
6 2 2 
212220340028 
9 21220 
0 22 
1 2 
212220002 
6 21224 
"7 2 
212220340038 
00 22 
1 2 


اسم التلميد 
احمد ارکان صبحي ناجي 
احمد ایاد حمد شهاب 
امثل صاحب عزیز محمد 
حسین مزهر فيصل خفیف 
ضر غام جاسم حمید جاسم 
عبدالرحمن رباح عزیز محمد 
عبدالرحمن فراس ابراهیم هندي 
عبدالله ستار مجيد حمید 
محمد ناصر حسین شریف 
نشوان نصیر احمد یاس 
امال مصطفی کریم محمد 
بنین ریاض سالم علوان 
تبارك روف ابراهیم هندي 
رقیه رشید خلیفه حمید 
رهف غضبان کریم تقي 
زهراء خضیر عباس سلمان 
زهراء سالم علوان حسین 
زهراء ناصر حسین علوان 
زینب علاء ياس خضير 
طيبة قاسم رشيد هندي 
فاطمه انور حسيب حسان 
جو حاتم کریم تفي 
مروه منعم حسن شریف 
نرجس موید جمیل علي 


الاسلامية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


605 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


35 الدور الثاذ 4 
مرکز قحص الذراسة الابتدائية 2021-22 ور الثاني :2022/09/0 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم (INL‏ 
0 0 2 0 0 0 
0% 100% 92% 100% 100% 0% 


606 - 1644 


جہ جہ 
> اه اد یں ھ ای اه ید إمه ص رح ات 


کے اا کے | کے اھے .کت 
N“ N‏ "ھ O0 A"‏ 


0341 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2122103402 
2102005 
2122310 
212210341013 
21221034 
2102204 
25 2 
2122224-6 
0 202 
2122103 
4 2 
21205 
7 22 
2028 
2029 
21221034104 


اسم التلميذ 
احمد محمد محمود حمید 
ادهم فائق حسن عبد 
ذي يزن مهيمن موفق علي 
صاحب احمد حجي عبد 
طه مظفر سهام عبدالرحيم 
عبدالله ياسر جاسم محمد 
عدنان منير خضير جميل 
علي يوسف علي حسين 
كرار راسم محمد صالح 
محمد عبدالخالق ظافر مسعود 
مسلم عدنان خضير حميد 
مصطفى عمر عبداللطيف حسن 
مصطفى ناطق فاروق حسن 
معتصم علي حسام علي 
منتظر مثنى مازن كامل 
وليد محمود لفتة حمد 


TEEN 
1 0 
86% 


اسم المدرسة مدرسة الشهيد محمد قاسم العبادي 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


607 - 4 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


608 - 4 


زارة التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی 


95 الدور الثاذ 4 
مركزة الدراسة الابتدائية 2021-2 ور الثاني :20207 
2 اسم المدرسة مدرسة النهى الابتدائية للبنات تربية الخالص 
7 رقم التلميذ اسم التلمیذ الاسلامية العلوم 1 النتیج ج المعدل 
1 | 212220342001 اسماء عبدالجلیل احمد جاسم 76 59 62.8 
2 212220342015 عانشه رزاق احمد سعید 77 60 73 
3 212220342016 عذراء قاسم محمد عبد 68 50 58.6 
4 212220342023 نور احمد شهاب حسین 74 55 66.8 


اللغة العربية اللغة الانكليزية ٠‏ 8007 ۱۷۷۷۱۱۱۱۱۱۱۱۱۷۷ 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 100% 100% 09۸ 09۸ 09۸ 


609 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
3 اسم المدرسة مدرسة القامشلي الابتدائية المختلطة تربية الخالص 

تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربیة العلوم النتيجه | المجموع المعدل 
1 212210343001 أوس عدنان روضان حسن 74 50 63 ۱ ۱ ناجح | 299 ۰ 59.8 
2 212210343003 ايمن قحطان عدنان محمد 64 0 0 
3 212210343004 ذو الفقار محمد حازم خضير 80 از 6۵ ۱ ۱ 1 62.2 
4 212210343006 علي حسین حسن علوان 80 0 0 
5 212210343007 علي حيدر عناد احمد 71 56 50 285 59 
6 212210343008 عمار قيس نصيف جاسم 68 93 61 0 0 
7 0 محمد عباس محمود شاکر 69 0 0 
8 212210343011 مروان نصر کعید حمود 0 0 
9 ۱212210343012 مصطفی محمد سلمان احمد 0 0 
0 وسام باسم عامر محمود 6 63.2 
1 4 ايمان حسين عزيز حمودي 0 0 
2 212220343017 تبارك علي احمد محمد 7 57.4 
3 | ۱212220343019 ريم علي حمزه شده 727" 1 72.2 
4 021 طیبه علي نجم عبود 1 60.2 
5 212220343024 هیام کاظم علوان جاسم 1 ۱ 62.2 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 0 5 2 0 
09۸ 100% 100% 62% 67% 100% 


610 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤابة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة القامشلي الابتدائية المختلطة ر نخان 


611 - 1644 


زارة التربية 
وزارة التربد نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية ديالى 1 
7 0 ا 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 


تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامیة المعدل 
1 212210344001 احمد حیدر احمد عباس 69 62.6 
2 212210344004 حسن شاكر محمود سالم 69 66.2 
3 212210344007 رامي خميس جمعه سلمان 54 59 
4 212210344008 عادل ياسين خضير عباس 54 61.2 
5 212220344017 نرجس حیدر حسین اسود 84 64 
6 212220344019 یمامه محمد حسین اسود 76 65.4 


اللغة العربية اللغة الانكليزية 7۱/۱/۷ 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 100% 100% 100% 100% 09۸ 


612 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


رھ سے ا تد 2021-2 الدور الثاني 2020 
5 اسم المدرسة مدرسة البحرين الابتدائیة تربية الخالص 
تس رقم التلمية اسم التلمیة الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الریاضیات العلوم ‏ ////////////////۱ النتيجه | المجموع| المعدل 
1 212210345002 ابراهيم استبرق عبدالواحد محمود 54 51 67 0 0 
2 212210345003 ابراهیم حسام عبدالله احمد 50 91 0 0 
3 | 212210345006 اسامة ریاض احمد نايل 50 50 95 50 0 0 
4 212210345007 اسلام محمد علي حسين 86 59 100 0 0 
5 2122100445010 بارق وليد عباس جواد 50 92 0 0 
6 2122403245012 بسام قصي صبيح جاسم 56 53 90 61 ناجح | 343 ۱ 68.6 
7 | 212210345014 حسین مرعي عبدالله نعمه 72 50 100 60 ناجح | 356 ۱ 71.2 
8 212210345016 حمزة مالك احمد حسين 100 62 51 ناجح ۰ 348 69.6 
9 212210345019 داود سلام سعدون احمد 95 55 0 0 
0 212210345020 رسول نصر حسون جارالله 75 50 100 58 ناجح 333 66.6 
1 212210345021 روكان اركان علي حسين 62 55 100 0 0 
2 7 طہ جاسم محمد حسن 50 95 0 0 
3 | 212210345028 عباس عامر مهاوش مطلوب 50 53 100 50 ناجح | 316 63.2 
4 212210345033 عبدالرزاق کریم حاتم ناصر 58 50 74 ناجح ۰ 302 60.4 
5 212210345034 عبدالسلام حيدر عداي حسين 50 76 50 50 ناجح | 308 ۱ 61.6 
6 212210345035 عبدالقادر ماهر مزهر علي 68 50 64 0 0 
7 6 عبدالله فيصل خليل ابراهيم 56 62 51 50 ناجح | 269 ۱ 53.8 
8 212210345038 علي اركان علي جاسم 50 76 0 0 
9 ۱212210345039 علي اوس ناطق عبدالرحمن 60 50 69 0 0 
0 212210345041 علي زاحم عمر محمود 56 55 0 0 
1 ۱212210345044 علي وعد سالم جاسم 50 80 50 0 0 
2 212210345049 کرار حسین علي ابراهیم 50 82 50 56 0 0 
3 212210345050 ليث هيثم عماد خلف 69 82 50 50 ناجح ‏ 311 ۱ 62.2 
4 212210345053 محمد برهان اسماعیل عبدالماجد 50 50 54 69 0 0 


613-4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة البحرين الابتدائية 


رقم التلميذ 
4 20 
21205 
2027 
202208 
0 22 
71 20 
2022 
2122065 
7 202 
20208 
2122102 
21204 
2026 
0 22 


E 
محمد رعد بدر عیسی‎ 
محمد سیف قيس حاتم‎ 

محمد عمار مزهر علي 

محمود ایاد نصیف جاسم 
مرتضی محمد كريم احمد 
مرتضی عدنان فلیح حسن 
مرتضی علي محمد کاظم 
مصطفی عمار علو حسن 
وسام سمیر اسماعیل مسلم 
ولید خالد شاکر محمود 

یوسف رامي سعدي عبداللطیف 


یوسف وائل مهلب ابراهیم 


TET 
8 1 
38% 


الاسلامية 


100 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
تربية الخالص 

7 7 الریاشیات وت 
91 88 92 
53 50 
70 56 90 
57 80 70 
71 59 73 
50 53 50 

50 

67 50 61 
50 50 
50 
75 67 79 
60 59 76 
70 60 57 
50 50 


614 - 4 


18 

7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 

0۸ 


2022/09/0 
۷۷ النتيجه | المجموع | المعدل 
ناجح | 455 | 91 
0 0 
ناجح ‏ 403 | 80.6 
ناجح || 343 | 68.6 
ناجح | 330 | 66 
ناجح ۱ 303 | 60.6 
0 0 
ناجح 323 64.6 
0 0 
ناجح 282 56.4 
ناجح ۱ 388 ۱ 77.6 
ناجح | 352 704 
ناجح | 340 | 68 
ناجح | 300 | 60 
52.63% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


615 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
6 اسم المدرسة مدرسة الشيماء الابتدائية للبنات تربية الخالص 

تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية النتيجه | المجموع المعدل 
1 212220346007 بسمة اسامة زید اسعد 94 69 50 ناجح | 372 ۱ 74.4 
2 212220346015 حوراء محمد قاسم محمد 100 80 50 ناجح ‏ 360 72 
3 2122203246016 خديجة اورهان هاشم جميل 89 50 4 .۰ 70.8 
4 212220346018 خديجة سمير حسین سلطان 68 0 0 

5 212220346019 دعاء سلام سعدون احمد 66 09 55.8 
6 212220346020 دینا عبدالله خالد فتاح 98 1 72.2 
7 212220346026 رسل قحطان جسام محمد 93 0 0 

8 212220346031 ریتاج ریاض حمید أمعيزيل 95 3 78.6 
9 212220346033 زم زم ریاض حمید آمعیزیل 100 1 | 68.2 
0 ۱212220346035 زهراء ياسين برش عودة 85 0 0 

1 212220346036 زینب عمر عدنان محمود 90 349 69.8 
2 212220346038 سارة باسم حسن خلیل 91 331 66.2 
3 | 212220346040 سری عارف ابراهیم رشید 65 8 59.6 
4 212220346044 شهد أسامة زید أسعد 84 5 | 65 
5 12220346051 فاطمة ولید حسن حبیب 80 0 0 

6 | 212220346057 مائدة خالد محمد جاسم 75 1 | 70.2 
7 | 212220346065 نرجس جاسم كمال حسن 99 37 75.4 
8 212220346069 نور وسام ثائر جاسم 87 338 67.6 


الریاضیات 

1 2 
80% 

616 - 1644 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
0۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابنة ا لاا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


617 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدو ر الثاذ 0 
مركزة الدراسة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 200 
شن ‏ رقم التلمیذ اسم اآتلمیدً الاسلامیة E TIENT‏ اللغة الانکليزية 1١‏ الريضيت لعلوم ‏ 1/0/0 النتيجه | المجموع] المعدل 
1 212220347008 بنين زياد فالح حمید 82 60 54 66 ناجح 324 64.8 
2 212220347010 حوراء سیف طالب صادق 90 65 53 76 ناجح 335 67 
3 212220347014 زهراء بشار علي جاسم 80 51 69 71 ناجح 2 66.4 
4 212220347015 زهراء جاسم حسن جاسم 84 52 61 72 ناجح 6 67.2 
5 212220347017 زهراء حسین طالب صادق 89 63 54 68 ناجح 343 68.6 
6 212220347037 نور محمد حسین جاسم 93 72 87 92 ناجح 1 84.2 


اللغة العربية 7/۱/۱۱۷۱ 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 09۸ 100% 100% 09۸ 09۸ 


618-4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 
8 اسم المدرسة مدرسة سيد الشهداء الابتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


جح رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
1 212210348001 احمد خزعل طالب جھاد 75 
2 212210348013 حسين علاء عبد الوهاب عبد الله 68 
3 | 212210348020 عباس محمد حسين علو 64 
4 212210348025 علي عمار جبار جواد 89 
5 | 212210348033 كمال الدين علي فاضل حسين 68 
6 212210348034 كمال الدين محمد ناجي عبد الله 69 
57 محمد احمد فارس محي 87 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۱ 
0 0 0 2 0 0 
09۸ 100% 100% 67% 100% 09۸ 


619 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0350 

تس رقم التلميذ 
1 212210350007 
2 | 212210350016 
3 212210350020 
4 212210350025 
5 212210350026 
6 212210350027 
7 212210350028 
8 212210350029 
9 2122103560036 
0 212210350038 
1 212210350040 
2 212210350043 
3 212210350048 
4 212210350050 


اسم المدرسة ‏ مدرسة البيارق الابتدائية للبنین 


اسم التلميذ 
حسن فالح حسن زيدان 
رضا كاظم جواد عبد علوان 
صادق مهدي صالح عليوي 
عباس منتظر عبد المنعم جواد 
عبد اللطيف احمد لطيف لفته 
عبد الواهاب عبد الكريم عبد الوهاب حسب ال 
علي مثنى جواد کاظم 
علي مصطفى صلاح حسن 
محمد ثامر مهدي عبد الامير 
محمد رحمن عباس عبد 
محمد صادق عبد الحسين جبار جاسم 
مصطفى محمد بدر جواد 


يوسف عمار قاسم محمد 


E EAN 
1 0 
67% 


الاسلامية 


75 
00 
73 
70 
61 
63 
75 
50 
77 
50 
54 
69 
56 
64 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 


620 - 4 


تربية الخالص 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


42.86% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فصن الذؤابنة ا لكا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة البيارق الابتدائية للبنين تربية الخالص 


621 - 4 


2" جے MN‏ این إى ای او ای اون اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0351 
رقم التلمیذ 


2122203002 
21222 6 
21222 6 
2122207 
21222 9 
2 0 
21222 0 
21221 
2022 2 
21222 5 
2222 7 
20222-042 
21222035103 
2122208 
2122 0 
21222 2 
21222 23 
212220 4 
21222 5 
21222 8 
21222 9 
2022 2 
21222035103 


اسم التلمیذ 
الاء عقيل عدنان عباس 
زهراء حسین محمد فرحان 
زهراء سلیمان رحمن هادي 
زهراء عباس حسين علوان 
سجود خلیل محمود محمد 
صفا عیسی خلیل مهدي 
غدير عباس عبد الامير ابراهیم 
فاطمه سلمان مجبل سلمان 
مريم سليمان عواد كاظم 
ملاك جهاد امين مهدي 
منار احمد حسن جبار 
نرجس طالب زباله عليوي 
نور عبد الرحمن حسیب مهدي 
يارا قحطان عبد المجيد حميد 
ياسمين ماجد جاسم هادي 


اسم المدرسة مدرسة الهجرة النبوية الابتدائية للبنات 


الاسلامية 


82 
80 
80 
81 
77 
75 
82 
90 
68 
79 
78 
63 


71 
69 
95 
66 
68 
62 
67 
76 
90 
65 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 العربية | اللغة الانكليزية ESTE‏ 
80 53 70 
50 62 50 
50 64 55 
50 52 
56 64 
51 58 61 
50 93 79 

55 59 

72 50 52 

59 

62 52 

60 50 52 

78 50 

66 54 59 

63 54 
55 

60 50 

56 53 

55 54 50 

50 50 

56 

73 60 

60 


622 - 4 


ای اكان 
دارم 


56 


55 
56 


7-2: 


7۱/۱۱/۱۷ 


النتیجه 


ناجح 


ناجح 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


اسم المدرسة مدرسة الهجرة النبوية الابتدائية للبنات 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
2021-2 


الدور الثاني :2022/09/0 


تربية الخالص 


الریاضیات العلوم [(۸۷//الْ ۸ ۷/۷۱۷۱/۱۷/۷/// 
0 1 0 ۱ 
100% 93% 0% 


623 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0352 
رقم التلميذ 
2 202 
21221003 
2004 
212005 
9 2102 
2122103 
04 22 
20215 
9 22 
0 212220352026 
11 212220352027 
12 212220352028 
13 212220352029 
4 212220352030 
5 212220352032 
6 212220352039 
17 | 212220352041 


3 


¢ جح N‏ این اج ان O‏ ایب من اه 


اسم المدرسة مدرسة المبادرة الابتدائية 


اسم التلميد 
براق مصعب رائد رحیم 
بلال رعد عباس حسین 
حسین احسان فاضل جواد 
خضر علي محمد و هیب 
عباس علي سلمان علوان 
علي هادي مزهر خلف 
محمد علي عباس علي 
محمد احمد علي جواد 
مهدي علي اسماعیل هادي 
حلا عباس حسين محسن 


حوراء حميد محمود حسن 
رقية دريد حامد عيسى 

رقية علي موسى عباس 
روعة ابراهيم لطيف ابراهيم 
زهراء محمد زاحم حمود 
مريم نصيف جاسم علوان 
ميمونة محمد زيدان علوان 


الاسلامية 


83 
69 
61 
70 
77 
65 
59 
58 
93 
92 
67 
88 
85 
65 
76 
82 
87 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
تربية الخالص 
ESN E ON 071‏ 3تت 
89 56 56 
61 61 
59 58 50 
79 
80 73 53 
57 62 
61 57 
88 70 72 
63 50 
68 
55 50 
88 74 83 
74 65 56 
86 50 
53 
70 50 
86 67 77 


الرياضيات 
0 
100% 


624 - 4 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


2022/09/0 
۷۷ النتيجه | المجموع | المعدل 
ناجح ۰ 358 71.6 
0 0 
0 0 
ناجح ‏ 308 | 61.6 
ناجح ۰ 343 ۱ 68.6 
ناجح ۰ 302 ۱ 60.4 
0 0 
ناجح ۰ 398 | 79.6 
ناجح ۰ 329 | 65.8 
ناجح | 340 | 68 
ناجح ۱ 301 ۱ 60.2 
ناجح ۰ 388 ۱ 77.6 
ناجح ۱ 354 ۱ 70.8 
ناجح | 330 | 66 
0 0 
ناجح | 310 | 62 
ناجح | 380 | 76 
76.47% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة المبادرة الابتدائية تربية الخالص 


625 - 4 


MN —- 92‏ این ھ ای او اك اون اه 


0353 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210353003 
4 212 
06 2020 
212210353008 
212090 
1 2 
0152 20 
4 22 
95 2022 
57 ٗ02 2 
212210353018 
9 4 2022 
222471 
2 0 2 
210203 
96 2022 
8 2224 
471 2122 
2 20 
212210353 
5 ^ 22 
2122103538 
21221035303 
21271 


اسم التلمیذ 
جاسم ماجد جاسم عطوان 
جاسم محمد عبد الرحمن حسین 
حر ثائر سعد عبد 
حسين حمزة هاني توفيق 
حسين عبد الامير علي عبد الهادي 
حسين علي صالح حيدر 
حسين علي قحطان سلمان 
حسين عماد حسن مجيد 
خضر جاسم عيفان يوسف 
خضر وسام مجبل عيفان 
سجاد محمد فاضل حسن 
سجاد هيثم عبد الستار جبار 
سيف علي احسان عبد الرحيم 
عباس فاضل منذر حساني 
عباس يحيى كامل ياسين 
عبد الله قيس عزيز كاظم 
علي عماد حسن مجيد 


الاسلامية 


63 
76 
63 
61 
58 
55 
50 


51 
60 
75 


52 
79 
51 
72 
59 
58 
65 
76 
63 
76 
57 
57 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة E‏ اللغة الانكليزية 2771 
50 
53 
50 50 
50 61 
63 51 
62 52 
50 50 
52 
50 
50 
72 62 
50 55 
52 74 
57 54 

54 
62 57 
51 59 
51 
50 
54 

51 
65 
50 70 
74 50 53 


626 - 1644 


ارب اكان 
لسارم 


50 
51 
51 
60 
53 
50 
58 


57 
80 
50 
58 
76 
86 
71 
70 
58 
68 
50 
50 
51 
52 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 
ناجح 
ناجح 


ناجح 


۱ 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
7 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


ویڈو ۳7 چس الاسلامية اللغة العربیة | اللغه الانکليزیة ‏ الریاضیات العلوم /////////////۲ النتيجه | المجموع | المعدل 
5 212210353061 مهدي حسام مجبل عیفان 50 50 0 0 
6 212210353064 موسی علاء حمید شهاب 60 50 0 0 


12 


اللغة العربية 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 2 8 7 0 0 
100% 50% 53% 59% 100% 09۸ 


627 - 4 


5 ج N‏ ان ھ ای او ای اون اه 


0354 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210354003 
05 2120 
21221035406 
2122100 
21221035412 
212210354013 
9 22 
212210354023 
2120225 
212210354028 
2020 
2122248471 
١6‏ 212 
7 22 
210290 
2122103542 
212210354044 
212035 
7 202 
2120355 
2126 
212210354058 
1 2 
21221035404 


اسم المدرسة مدرسة المهاجرين الابتدائية 


اسم التلميذ 
احمد وليد رحمن کاظم 
امير ریاض لفتة حسین 
ایمن باسم موسی کاظم 
حسن حسین علي جبار 
حسین زهير عباس راضي 
حسین ضامد عبد اللطیف عبد علي 
حسین نبیل محمد عبد الکریم 
رسول جاسم مزاحم جاسم 
سجاد جاسم هاني توفیق 
صادق عباس احمد صالح 
عباس علي حسین مجید 
عباس محمد تایه کاظم 
عبد الله منتظر جاسم فاضل 
علي اثير عبد الامیر عبد الباقي 
على سیق ناظم اح 
علي كريع خضیر محمد 
علي نبيل محمد عبد الكريم 
عيسى حسن كاظم عبد المهدي 
قاسم نصیر منذر حساتي 
کرار مقداد ضیاء محمد 
محسن غسان عدنان هادي 
محمد حمید علي عبد الدايم 
مصطفى عبد الودود سعيد عبود 


مهدي نصر عدنان مجيد 


الاسلامية 


58 
81 
50 
50 
80 
57 
76 
50 
50 
68 
55 
54 
69 
67 
82 
65 
50 
71 
50 
69 
53 
58 
76 
65 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية 02277 
51 64 
80 50 

53 
54 
77 56 
54 54 
50 50 
56 
50 
51 57 
50 
65 
50 
52 78 
55 
50 50 64 
50 82 
63 61 
60 50 54 
52 71 
74 54 
50 63 


628 - 4 


ای کانمن 
ارم 


50 
59 


03 


50 
59 


52 
52 
56 


79 
55 


67 
51 
50 


87 
70 
74 


2022/09/0: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


ناجح 
ناجح 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة المهاجرين الابتدائية 


رقم التلميذ 


2120 5 
2126 
20-67 


اسم التلميذ 


يوسف ضامد عبد اللطيف عبد على 


0 


41% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني 


تربية الخالص 


11 


0 
O% 100% 73% 


629 - 4 


۱۱/۱۱۱۱۸۷۱۷ 


7-2: 


7/۱۱۱/۱۸۷ 


59.26% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الذراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
5 سم المدرسة مدرسة ابو طالب للبنات تربية الخالص 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات النتيجه | المجموع المعدل 
1 212220355001 ام البنین خضر سلام جعفر 83 50 50 ناجح 9 63.8 
2 | 212220355002 انتظار محمد حسين ذياب 81 50 ناجح 325 65 
3 ,212220355008 حوراء سعد حسين علي 50 3 60.6 
4 ,212220355010 رسل حسیب جواهر ياس 1 | 54.2 
5 212220355015 زهراء عباس تایه كاظم 5 | 53 
6 212220355017 زهراء مشتاق غازي عويد 4 728 
7 | 212220355020 زينة قاسم عدنان جعفر 4 52.8 
8 | ۱212220355021 سکینة جاسم فاضل حسن 2 ۱ 68.4 
9 212220355024۱ ضحی هادي صالح حیدر 6 ۱ 69.2 
0 212220355030 غدیر عامر ولید عبد المهدي 9 75.8 
1 212220355031 غدیر میلانو عباس غزال 6 57.2 
2 212220355033 فاطمة ایاد حسن مجید 4 . 62.8 
3 | 212220355034 فاطمة عبد الرحمن علي حسین 1 60.2 
4 212220355041 ملاك غزوان عبد الحسين هادي 0 | 66 
5 212220355044 نور باسم خميس وهيب 8 81.6 
6 212220355045 نور علي تایه كاظم 7 64 
7 212220355046 نورالهدی جميل رحيم ياس 7 59.4 
8 212220355048 هديل کامل كريم كاظم 0 | 64 
9 212220355050 يقين احمد فاضل جاسم 0 0 
940 


630 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة سای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱/۸۸ 
0 1 0 0 0 0 
100% 50% 100% 100% 100% 0% 


631 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0356 

تس رقم التلميذ 
1 212210356003 
2 212210356004 
3 212210356005 
4 212210356006 
5 212210356008 
6 212210356009 
7 212210356014 
8 212210356015 
9 212220356019 
10 ۱ 212220356020 
11 212220356021 
2 212220356023 
3 212220356025 
4 212220356026 


اسم سو 
احمد یونس خضیر یاس 
انون كانم سد کا 
بشار علي احمد ندا 
حسن فلیح حسن ندا 
رضا ولید کامل علي 
سیف علي حسین هراطه 
كرار زهير عزيز كاظم 
مصطفى اركان ثامر كريم 
زمن مشتاق كريم عباس 
زهراء يونس خضير ياس 
زینب محسن كشاش دهش 
ضحى حسن ياس خضير 
فاطمة مجيد سلمان كاظم 


هاجر احمد حسين ندا 


TET 
0 0 
100% 0% 


اسم المدرسة مدرسة امير المؤمنين الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 


97 
88 
87 
95 
78 
52 
76 
52 
54 
50 
58 
72 
96 
98 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


632 - 4 


الدور الثاني 


///////////////// 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة امير المؤمنین الابتدائية المختلطة ا اکا 


633 - 4 


5 


ع( جح N‏ این رھ اس O‏ الك اون اه 


0357 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
02 202 
210224 
05 21020 
06 202 
9 2022 
1 2102 
4 210203 
5 202 
6 202 
2102217 
212210357018 
7 22 
8 222 
71 22 


اسم التلميذ 


احمد عمار فوزي هادي 


جعفر حسن هادي عليوي 


حسن یاسر قاسم کاظم 


حسنین حیدر عباس حسین 
حسین قحطان مهدي جابر 


حمزه حسن احمد جعفر 
دائیال ماسر جمال حا 


زین العابدین احمد خضیر عباس 
عباس قاسم عباس محمد 


علي عباس علي خضر 


محمد راند محمود جودي 
منتظر کاظم محمد صادق خضر 


تکت. 
6 
45% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


634 - 4 


الدور الثاني 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


42.86% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


635 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


1 الدور الثان 
مركزة الدراسة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 200 
8 سم المدرسة مدرسة بنت الحارث الابتدائية ريا الخالسن 
تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم  11١/1١‏ النتيجه | المجموع| المعدل 
1 212220358007 حوراء عصام نافع موسى 100 66 86 72 ناجح | 400 | 80 
2 | 212220358008 رقیه وسام اکرم هادي 85 58 58 57 0 0 
3 212220358014 زینب محمد ضیاء عباس 83 68 59 50 0 0 
4 212220358019 فاطمه محمد ضیاء عباس 89 53 50 66 ناجح ‏ 313 ۰ 62.6 
5 212220358022 کوثر رائد محمود عبد 100 100 98 100 ناجح | 474 94.8 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 0 2 0 0 
09۸ 100% 100% 33% 09۸ 09۸ 


636 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0359 

تس رقم التلميذ 
1 212210359002 
2 212210359004 
3 212210359008 
4 212210359013 
5 212210359020 
6 212210359025 
7 212210359027 
8 212210359032 
9 212210359034 
0 212210359035 
1 212220359042 
2 212220359060 
3 | 212220359055 
4 212220359057 
5 212220359062 
6 | 212220359069 
17 212220359070 


اسم المدرسة مدرسة السندس الابتدائية المختلطة 


7س 
حسن حیدر احمد علي 
رضا حسین جاسم عباس 
طه رحمن صاحب جسام 
عبدالامیر مسلم عبدالامیر .كاسم 
علي صابر جواد صادق 
مجتبی عباس قاسم محمد 
اه تی وت جيم 
مي جاسم محمد علوان 
میساء حیدر جاسم عباس 
هادي قيس كريم جاسم 
الاء ابراهيم صالح جاسم 
رقية رعد عواد حمود 
شهد محمد عباس حسن 
طيبة حيدر ذيبان صالح 
لجين محمد فاضل يوسف 
نورالهدى احمد عباس جامل 
نورالهدى جاسم راضي حسين 


الاسلامية 


77 
67 
94 
88 
69 
82 
50 
84 
68 
70 
78 
82 
91 
64 
80 
84 
55 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
تربية الخالص 
01 0 الریاشیات 22 
58 65 
65 63 65 
64 54 50 
74 78 79 
53 58 58 
50 
50 
67 63 64 
56 50 51 
53 56 53 
62 61 
66 51 53 
50 54 85 
50 50 50 
50 55 76 
69 58 72 
52 68 50 


الرياضيات 
0 1 
100% 


637 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
0۸ 


2022/09/0 

۷۷ النتيجه | المجموع | المعدل 
ناجح | 337 | 67.4 
0 0 
ناجح ۰ 328 | 65.6 
ناجح | 395 | 79 
ناجح ۱ 302 ۱ 60.4 
0 0 
0 0 
ناجح | 337 | 67.4 
ناجح 282 ۱ 56.4 
0 0 
ناجح | 330 ۱ 66 
ناجح ۱ 316 ۱ 63.2 
ناجح ‏ 330 ۱ 66 
0 0 
ناجح ۰ 313 62.6 
0 0 
0 0 

58.82% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة السندس الابتدائية المختلطة ر نخان 


638 - 4 


5 


٠‏ ہے N‏ ان اج اص و ایب اون اه 


0360 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2122103602 
212210360003 
212210360004 
6 202 
220 
1 222 
6 202 
7 22 
212210368 
222 
4 21022 
9 2020 
2271 
9 2020 
212210363 
212210360060 
2021 
212210365 
212220360073 
212220360074 
212220360078 
2122209 
21222036 
21222036088 


اسم القلمية 
الحسین مصطفی حایف محمد 
مير علي حسن ذیاب 
ایسر نبیل کریم عباس 
رضا سلمان عبود حياوي 
سجاد امیر اکرم جواد 
سجاد حسین هاني عبد 
صالح محمد مهدي صالح 
عباس سلام علي جاسم 
عباس محمد حیدر حسین 
عباس عبد مطلب عبد 
عبدالقادر علي لطیف جبار 
على صلاخ میدن علي 
علي ماهر محمد امين 
مالك حميد خيرالله حميد 
محمد خضر جواد باقر 
مهدي صلاح صيحي جاسم 
مهدي منتظر منذر شنيار 
اسراء علي فاضل عباس 
اسزاء:مشتاق طالب حسين 
بنين اركان عبدالعباس صادق 
تبارك مقداد جمال كرجي 
حوراء قصي جاسم هادي 
حوراء محمد علي جاسم 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 


639 - 4 


الدور الثاني 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
4 21022 
212220360095 
7 2022 
2122205 
212220360114 
2122207 
0 2022 
21027 
2122203628 
2122209 
21222036143 
2122245 
210207 


اسم التلميذ 


رقية احمد محمد شاكر 
رقية حسن ضياء عباس 
رقية عمار عباس جعفر 
زهراء حسام علي جواد 
زينب محمد جاسم كريم 
سبأ مازن ميثم محمد 


شهد احمد عباس محمد 


فاطمة بشار فاضل عباس 


فاطمة سيف بشير جاسم 


فاطمة وسام هادي فاضل 


ملاك محمد عباس رشيد 


هاجر جعفر جواد باقر 
ورود هشام علي جواد 


الاسلامية 


73 
79 
81 
54 
56 
60 
71 
88 
56 
80 
67 
87 
92 


25 
للغة الانكليزية 
6 
68% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
تربية الخالص 

اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات آلعلوم 11/١/١١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
87 63 80 ناجح ۰ 393 | 78.6 
65 52 50 ناجح ۰ 308 | 61.6 
57 50 0 0 

50 0 0 
54 50 58 ناجح ¡ 283 56.6 
67 72 ناجح ۱ 313 62.6 
67 50 52 ناجح ‏ 300 60 
71 53 ناجح ۰ 344 | 68.8 
50 50 0 0 
68 50 ناجح | 348 | 69.6 

52 0 0 
85 60 62 ناجح | 352 704 
90 94 72 ناجح | 424 | 84.8 


//////////۷//////// 
0 5 5 
09۸ 6۸ 7/۵ 


640 - 4 


زارة التربية 
وزارة لتربی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی 


مرکز فحص الذراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
1 اسم المدرسة مدرسة جديدة الشط الابتدائية تربية الخالص 
تس رقم التلمیذ ETE‏ الاسلامية للغة العربية [ اللغة الانكليزية ‏ الریاضیات لنقیجه | المجموع] المعدل 
1 212220361003 ادیان یاسر فاضل جمیل 92 61 94 ناجح 9 69.8 
2 212220361006 اميره حسین جاسم مهدي 82 78 339 67.8 
3 212220361015 تغرید مظفر لطیف ابراهیم 65 9 65.8 
4 212220361024 رهف رائد رحيم فياض 61 0 0 
5 ۱212220361034 زینب حسین جاسم مهدي 74 338 67.6 
6 212220361042 طیبه مشتاق طالب عبد 79 0 0 
7 | 212220361046 غدير كاظم خليل كاظم 75 0 0 
8 212220361059 لانه مهند عباس هاني 83 3 74.6 
9 212220361063 مریم محمد جواد حسين 94 0 0 
0 212220361071 نورا علي داود عباس 84 3 68.0 


اللغة العربية 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 2 0 3 3 0 
0/6 60% 09۸ 5 40% 09۸ 


641 - 4 


3 


5 > ای این اجب O CM‏ ایب اون اه 


0362 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2201 
3 2020 
15 202 
6 2122103 
2122000 
212210323 
2021 
2102247 
90 202 


اسم التلمیذ 
ابراهیم عامر علي حسین 
احمد پاسم علي حسین 
سجاد علاء عبدالامیر مهدي 


سعد ثامر محمد حمید 
عبدالله احمد فاضل ابراهيم 
علي محمد اسماعيل احمد 
موسى حيدر زباله محمد 
ياسر عمار ياسر حسان 


7-7 


78 
83 
65 
97 
50 
66 
91 
70 
71 


للغة الانكليزية 
4 
20% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


TIEN 


69 
84 
54 
53 
63 
63 
63 
64 
72 


6 


///////////////////// 
0 0 0 
09۸ 


642 - 4 


3 


۹ اد اص اص ای اه 


0363 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
اس المذرسة.. مدرسة المومل اة ل 


رقم التلمید 
1 20 
02 202 
228 
ِ9 22 
77 202 
222 


اسم التلميذ 


خميس وميض خميس حسن 
زين العابدين احمد نايف كاظم 


كرار وميض خميس حسن 
وسام ليث خليل عباس 


TOE 
0 
100% 


77 


74 
65 
58 
81 
58 
83 


2021-2 


643 - 4 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


الدور الثاني 


تربية الخالص 


////////۸۷/ 
0 
09۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


5 جے MN‏ این ھ ای NO‏ اون اه 


0364 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
21221036402 
212210364006 
21220 
2120 
2122 
4 21220 
2126 
2022 
21224 
2126 
21220 
212 
2122 
212220 
212223 
66 21222 
222071 
2 202220 
212223 
21226 
21222064 
20227 
2122209 
212220 


اسم المدرسة مدرسة قباء الابتدائية 


اسم التلمیذ 
أمين عباس حسن عباس 
حسن احمد عبدالله علي 
زيد روكان فزع طعمه 
عباس غانم هادي اسويدان 
عقيل عباس فاضل جاسم 
علي معاذ جبار عبدالله 
كرار ماهر طه مهدي 
منتظر صباح مهدي عبيد 
آيات عباس محسن مهدي 
بنين كريم محمد حسن 
حوراء أحمد عبدالحسين عبدالرضا 
رهف غانم طه مهدي 
روان حسن كامل حسين 
روان غسان صالح محسن 
زهراء علي عبدالهادي جاسم 
فاطمة طي حاتم مير 


الاسلامية 


75 
56 
71 
73 
83 
72 
88 
86 
68 
51 
50 
84 
82 
77 
81 
62 
87 
94 
73 
73 
68 
76 
85 
84 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات 
54 62 
58 52 
71 85 
62 61 
68 64 
70 58 
67 94 57 
50 50 
55 50 
50 
50 
76 72 
53 
68 50 
57 50 
51 50 
50 50 
64 50 
80 52 
51 62 
50 56 
51 50 
58 57 
50 


644 - 1644 


ارد اكان 
کک 


50 
50 
50 
51 
82 
83 


52 


56 
61 


52 
56 


7-2: 


7/۱۱۱/۱۷۷ 


النتيجه 


3 


المجمو ع 


دن 
ا ىہ اپ ل الاك رج رش 


دن 
O)»‏ 


0 
مم 


O N O O اه اه‎ OOOO ان اح‎ ® O O 
6 


O) 


زارة التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی 


5 الدو ر الثان ۴ 
مركزة الدر اسة الابتدائية 2021-02 ور الثاني 200 
اسم المدرسة مدرسة قباء الابتدائية تربية الخالص 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
5 212220364096 نورالهدی عباس عبدالحميد عباس 81 
6 212220364097 نورالهدى وليد ناظم عباس 66 
7 212220364099 هبة سعدون علي جاسم 77 
28 212220364101 هبة هديل مهدي عبید 71 


14 
اللغة الانكليزية //// 0000000000000 
6 0 

09۸ 81% 4% 25% 88% 0% 


645 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


5 


۴ اه اد ادن ھ ای اه یہ امه اف خ ات 


00656 


رقم التلمیذ 
02 202 
2122005 
21221036008 
212210314 
212210365018 
26020 
21" 
21221033 
016 ز 2 
0 202 
210223 


اسم التلمیذ 
احمد علاء حسین علي 
زهر عمر جاسم حسن 
بحر علاء حسین علي 
سجاد حسین فاضل محسن 
عبد الرحمن رسول مطر جاسم 
عبدالله علاء حسین علي 
محمد عبدالرزاق اسماعیل رزوقي 
ياسين احمد ناجي خضير 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


646 - 4 


تربية الخالص 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


63.64% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
2021-2 الدور الثاني :200 


0366 اسم المدرسة مدرسة بقية الله الابتدائية 
رقم التلميذ اسم التلميذ اللغة الانكليزية 

1 احمد رائد عباس علي 52 

4 المعتصم بالله رمله احمد عباس 

6 ایمن محمد شاکر محمود 

09 حسام لؤي حسن علي 

6 على مزاحم قاسم محمد 

7 علي احمد هادي سويدان 

59 علي حسين كمال محمد 

1 علي مخيبر شاوي عبدالله 

2 قاسم حسين علي مهدي 

0 212210366023/ محمد مشتاق طالب جاسم 

1 212210366024 مصطفى رافد عباس علي 

2 212210366031 وارث عمار قحطان عبيد 

3 22 يوسف احمد عواد عباس 

4 | 212220366039 ازهار قيس كريم عبد 

5 212220366040 رجاء عباس خضير ياس 

6 212220366041 رهف ماهر ابراهيم تركي 

7 212220366042 رهف محمد عاشور شده 

8 , 212220366045 زينب جمال عسل زيدان 

9 | 212220366046 زينب حسين فاضل عبد 

0 212220366051 لارا حسن سليم علوان 

1 212220366058 ورود عزت حسن جاسم 


5 


5 ج N‏ ان رھ اص O‏ ایب مه اى 


647 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم /////////////////////////// 
0 1 10 4 1 0 
100% 67% 29% 69% 67% 0۸ 


648 - 1644 


۴ اح اد اص اص ای اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0367 
رقم التلميذ 
212210302 
212210367004 
21221035 
212210367008 
1 22 
2 2 


اسم المدرسة مدرسة الجودة الابتدائية 


اسم التلميذ 


كرار حيدر نهاد أمين 


وسام محمد أسعد مجول 


بنين خالد فاضل كمر 


TOE 


0 
100% 


20201 


65 
85 
75 
76 
91 
84 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 


الدور الثاني 


تربية الخالص 


7/۱/۱۱۷۱ 
0 0 0 
09۸ 


649 - 4 


7-2: 


7/۱۱۱/۱۷۷ 


83.33% 


پا اه اد این ھ اس اه ید زر اه 


0368 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


رقم التلميذ 
212210368003 
05 2120 
07 202 
0 220 
21221036 
2027 
212210368018 
221 
25 21020 
2026 
2 202 
5 20ھ212 
2026 
0 222 
1 202 
5 21020 
7 ز 20 
4 2" 
0175 ز 20 
212210368078 
4 210220 
2220 
221 
212202092 


اسيم المدرسة مدرسة الحستی الابتدائية 


اسم التلميذ 


أحمد هادي حسین عباس 


ہے 


میر حیدر سلمان مجید 
آمیر علي صادق منصور 
جعفر عماد حارز أمين 
حسین علي عبد الهادي فاضل 
حسین عمر جعفر منصور 
حسین مثنى جبار کریم 
حسین محمد آرکان فاضل 
حسین محمد ذیبان علوان 
ذو الفقار حسن جاسم عبود 
ذو الفقار رائد جعفر منصور 
رضا زهیر عباس جاسم 
رضا حبیب محمد یاسین 
عباس علي فاضل شلال 
كاظم رسال حسن كاظم 
كاظم عباس صالح مهدي 
محمد حيدر هادي كريم 
محمد دريد غانم لطيف 


محمد رائد جعفر منصور 


الاسلامية 


71 
73 


58 
90 
50 
74 
60 
66 
52 
51 
71 
59 
52 
63 
67 


57 


57 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 


TEE 


50 


62 
50 


50 
50 
50 


الدو ر الثاني 
اللغة الانكليزية الرياضيات 
63 75 
66 76 
56 50 
60 
50 
50 50 
58 
60 61 
50 80 
50 
62 50 
54 53 
56 50 
73 
50 79 
63 52 
76 
73 
50 50 
63 


650 - 1644 


تربية الخالص 
العلوم 
75 
74 
51 
58 
74 
54 


50 
50 


52 


52 
71 
66 
59 
51 
56 
59 
55 
54 
74 
55 
50 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


ناجح 
ناجح 


زرف 
00 


| اط‎ OO اه اه اه اه 8۱۷ و اه یپ 9۵۱ اہ‎ O O 
QO 


6 


O1 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة سرسة الحسنی الابتدائية 


رقم التلمید 
5 20 
8 ز 2" 


212203 
2122 4 


اسم التلميذ 


محمد رضا ثامر هادي مجيد 
مصطفى ماجد اسد حيدر 
موسى علي عودة سعيد 
موسى هاشم علي ياسين 


اللغة العربية 
13 
41% 


0201 


50 
65 
57 
63 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


تربية الخالص 


/////۸/۷۷۷۷۷۷/۷۷۷۷/////۸// 
0 2 6 
09۸ 60% 09۸ 


651 - 4 


MN —- ¢,‏ ان ھ ای NO‏ اون اه 


0069 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدائیة 


رقم التلمیذ 
01 2 2 
2122003 
"07 2 2 
212220369008 
21222009 
70 2 2 
4 2 
8 2 
7 2 
8 2 
6 2 
7 2 
4 2 
7 2 2 
0 2 2 2 
1 2 2 2 
5 2 2 
6 2 
0 2 2 
1 2 
2 2 
75 2 2 
6 2 2 
9 2 2 2 


اسم المدرسة مدرسة الواقعة الابتدائية 


اسم التلميذ 
ابرار عامر عباس عبد 
اسراء وليد حسين علي 
ايه حيدر عبد حميد 
بتول ياسر حسين عبود 
بنين حيدر محمد مهدي 
بنين عامر حسين عبود 
رقية عادل حسون يحيى 
زهراء باسم محمد مطلب 
زهراء خضر مهدي حسن 
زهراء نبيل عبد الله محمد 
زينب عباس طارق مطلب 
ساره هادي محمد عزيز 
سجى رأفت علي محمد 
شهد خالد رحيم علوان 
ضحى عباس عوده حمود 
طيبه محمد برهان عباس 
علياء حسين عباس كاظم 
غدير محمد عباس هاني 
غدير محمد نهاد مهدي 
غفران محمد حسون محسن 
فاطمة حيدر احمد كاظم 
فاطمة طالب كاظم سعيد 
فاطمة علي نزار فهد 


الاسلامية 


74 
67 
85 
87 
58 
100 
67 
58 
57 
59 
83 
56 
86 
78 
64 
71 
79 
76 
77 
69 
50 
53 
71 
76 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


01 العربية 


62 
50 
70 


50 
62 
58 


60 
59 
72 
55 
66 
62 
50 
55 
50 
50 
52 
60 


68 
72 
67 


الدور الثاني 
اللغة الانكليزية الرياضيات 
80 60 
60 
60 53 
68 69 
50 
50 
50 
54 74 
56 
50 
60 
60 
80 61 
74 62 
56 
69 77 
53 50 
54 
70 
80 50 
64 
76 
72 50 
62 


652 - 1644 


تربية الخالص 
العلوم 


50 


50 


50 
63 
52 
59 
53 
50 
52 


69 


55 


7-2: 


7/۱۱/۱۷ 


النتیجه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة الواقعة الابتدائية 


رقم التلميذ 
21024 
08 20222 
9 210222 
2122203609095 
212206 
7 202 
8 21022 
71 222 


اسم التلمیذ 
فاطمة أمین نھاد امین 
فرح عباس فاضل اسد 
فرح مازن کاظم جواد 
نبأ سعد اركان فاضل 
نداء عباس نهاد امين 
نضال محمد سعد جواد 
نور حمزة محمد فاضل 


هدى جعفر هادي نجم 


EAE 
2 0 
33% 


7-7 


76 
60 
85 
71 
78 
69 
76 
61 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


TIEN 


63 
51 
69 
64 
75 
64 
56 
50 


الدور الثاني 
تربية الخالص 
اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم 

55 76 
70 

64 62 
53 66 
50 82 
88 

50 50 
82 


653 - 1644 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
0/6 


290 

۷ النتیجه | المجموع | المعدل 
ناجح ۰ 322 64.4 
0 0 
ناجح ۰ 342 | 68.4 
0 0 
ناجح ‏ 364 | 72.8 
ناجح ۰ 323 64.6 
ناجح 289 57.8 
0 0 

46.88% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0370 
رقم التلميذ 
21221037004 
21221075 
21221037008 
1 202 
21221037013 
15 20 
7 2 
212210370018 
202479 
0 212210370021 
11 212210370023 
12 212210370027 
13 212210370029 
4 | 212210370031 
5 212210370032 
16 212210370035 
17 212210370036 


3 


ہے ای ان اى اص O‏ ایب من اه 


اسم المدرسة مدرسة الرازي الابتدائية للبنین 


اسم التلمیذ 
حسن فاضل ثامر حسین 
حسن مصطفی فالح حسن 
حیدر حسین علي حسین 
زين العابدین هيثم مخیبر جعفر 
عباس خضیر علي مدحي 
عباس ياسر هاشم داود 
عبد الله منتصر حسن حمود 
علي حسين غايب محسن 
علي عبد الامير امر حسين 
على فمن جدوع فاضي 
كاظم فؤاد سالم عبود 
محمد حميد محمد حسين 
محمد مصطفى عبد الوهاب محسن 
مدحت عامر عيسى جعفر 
ماظن محمد كريم علي 


الاسلامية 


64 
56 
73 


50 
62 
63 
03 
68 
58 
70 
50 
69 


77 
63 
74 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
01 اللغة الانكليزية 
51 50 
50 76 
51 56 
55 61 
66 68 
69 84 
68 61 
57 78 
55 80 
50 59 
64 72 
60 74 
57 76 
64 88 
71 78 
55 56 
66 59 


الرياضيات 
2 0 
80% 100% 


654 - 1644 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


88.24% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


655 - 4 


5 


5 ہے N‏ ان دح اص O‏ ایب اون اه 


“كك جہ 
O‏ اح 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0371 
رقم التلميذ 
2122203701 
2122203712 
212220371003 
2102205 
20220707 
20228 
9 20 
1652 020 2 
5 22 
6 22 
212220371023 
06 22 
212220371028 
2102223 
2122204 
7 22 
212220371 
21222037103 
21222204 


ETA 
اسراء نورس محمد تایه‎ 
بنین مهدي آمر حسین‎ 
حوراء أكرم محمد عليوي‎ 
حوراء هیثم مخیبر جعفر‎ 
دعاء سامر أحمد تایه‎ 
زهراء هادي اسماعیل حسین‎ 
ساره عبد الرزاق هادي حسن‎ 
طيبه ميثاق صاحب علوان‎ 
قاطية ك2‎ 
فاطمه لوي عبد الخالق عباس‎ 
هدى اسد محمد جاسم‎ 


هدى هاشم حسن محمد 


الاسلامية 


91 
99 
71 
74 
71 
64 
74 
90 
75 
84 
73 
80 
78 
75 
75 
97 
57 
58 
77 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
N‏ | لالض ۱۳۰ ا ات 
78 70 85 
63 56 67 

53 

50 57 
65 

76 50 50 

50 

54 58 53 

50 50 

50 73 

61 52 52 

50 50 

54 50 

61 50 

50 69 53 

60 

66 60 58 

74 55 

52 56 57 


656 - 1644 


ارب اكان 


50 


55 
60 


54 


50 


50 


:20207 
111 النتیجه | المجموع 
ناجح 399 
ناجح 376 
0 
ناجح 281 
0 
ناجح 313 
0 
ناجح 336 
ناجح 280 
ناجح 336 
ناجح 314 
0 
0 
ناجح 288 
ناجح 319 
ناجح 319 
ناجح 314 
0 
ناجح 306 


68.42% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة الا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
الاسلامیة اللغة العربیة اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم /////////////////////////// 
0 1 3 3 1 0 
0% 0% 63% 50% 92% 0۸ 


657 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0372 

تس رقم التلميذ 
1 212210372001۰ 
2 212210372002 
3 212210372004 
4 212210372005 
5 212210372007 
6 212210372010۱ 
7 212210372013 
8 212220372015 
9 212220372019 
0 212220372021 
1 212220372024 
12 212220372027 
3 212220372028 
4 212220372030 
15 212220372033 


اسم التلمیذ 
آبراهیم خالد آبراهیم مبارك 
حمد حسین عبد المهدي حسین 
ايمن حسن زيد یحیی 
جاد الله نصیف جاسم محمد 
حيدر كريم کاضم ابراهیم 
عباس باسم محمد عبد غالي 
محمد أكرم فلیح حسن 
استبرق شاکر محمود سمير 
بنین نصیف جاسم محمد 
تبارك علي احمد مهدي 
رهف احمد محمود عبد غالي 


ہے 


شهد حيدر أحمد عبود 

غدیر جابر عزاوي نجرس 
ملاك سلمان داود سلمان 
نور فاضل علي عبد الکاضم 


اسم المدرسة مدرسة الکوکب الدري الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 


71 
85 
54 
61 
78 
89 
75 
82 
79 
59 
54 
82 
80 
82 
83 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


658 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


659 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
3 اسم المدرسة مدرسة ميمونة الهلالية الابتدائية للبنات تربية الخالص 

تس | رقم القلمية اسم التلمية الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الریاضیات العلوم  ٢/11)‏ النتیجه | المجموع| المعدل 
1 212220373004 اماسي علي يوسف لطيف 61 76 56 62 ناجح ۰ 306 ۱ 61.2 
2 212220373006 امل حسن حسين عزاوي 68 56 76 ناجح ۱ 317 ۱ 63.4 
3 ]212220373013 بنین مثنى نصیف عباس 74 50 50 50 ناجح ۱ 316 63.2 
4 | 212220373016 تبارك جاسم محمد علوان 73 50 0 0 
5 )212220373018 تبارك سمير جميل ياسين 65 61 ناجح | 293 | 58.6 
6 212220373019 تبارك مهند لطيف حسين 76 50 53 0 0 
2122203730227 حنين عمار متعب محمد 77 53 57 55 ناجح 292 | 58.4 
8 212220373025 رسل حقي عوني علوان 79 65 50 68 0 0 
9 212220373026 رسل رافد عاید عباس 68 50 51 60 ناجح 3003 | 60.6 
0 7 رسل احمد محمد خلف 88 67 51 78 0 0 
1 | 22220373028 رقيه باسم فاضل حسين 76 62 50 63 ناجح ‏ 301 60.2 
2 212220373029 رقيه دحام صابر مهدي 85 52 50 ناجح | 336 | 67.2 
3 212220373030 رقيه سعد نجيب سبع 63 66 50 66 ناجح | 295 | 59 
4 212220373031 رقيه عباس اسماعيل خليل 67 66 56 79 0 0 
5 212220373032 رقيه علي غازي عبدالعزيز 50 51 53 ناجح 259 51.8 
6 212220373035 زهراء حسين یوسف سلمان 87 62 54 72 ناجح ‏ 338 | 67.6 
7 373037 زهراء كامل مهدي هزاع 89 68 50 60 ناجح ۰ 323 64.6 
8 2222040 زهراء حسام احمد جاسم 63 57 0 0 
9 212220373042 زهراء زین العابدین عباس صالح 88 69 50 ناجح ۱ 307 61.4 
0 212220373044 زهراء صباح فخري رشيد 65 67 52 ناجح 322 64.4 
1 212220373045 زهراء فاروق فؤاد صالح 70 64 51 0 0 
2 212220373046 زهراء مثنی متعب محمد 50 53 0 0 
3 212220373052 عائشه باسم فاضل حسين 51 50 50 0 0 
4 212220373064 فاطمه عزیز فلیح علوان 90 55 50 59 ناجح | 311 | 62.2 


660 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدو ر الثاذ 0 
مرگ فحصن الذر اة الات اة 2021-242 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة ميمونة الهلالية الإبتدائية للبنات تربية الخالص 
تس[ رقم المیة ET‏ الاسلامیة الریاضیات العلوم ///////////////////۱ النتيجه ١‏ المجموع | المعدل 
5 212220373072 مایا علي حسین صادق 75 67 53 0 0 
6 212220373073 مریم حیدر جواد حسن 74 50 52 ناجح 279 55.8 
7 212220373076 ملاك علاء کاظم اسماعیل 69 52 ناجح 7 55.4 
8 212220373077 منار رشید سعدون محمد 54 ناجح 263 52.6 
9 212220373078 نجود علي محمد صالح 67 50 0 0 
0 212220373079 نرجس حسين فهد کاظم 82 58 55 ناجح 1 64.2 
1 212220373081 نور مثنی متعب محمد 66 0 0 
2 212220373085 نوره ادهام صابر مهدي 77 54 56 ناجح 8 59.6 
3 212220373086 هاجر حسين کاظم علوان 86 52 ناجح 350 70 
4 212220373088 هدی مظهر صابر مهدي 67 51 ناجح 280 56 
5 212220373089 هدى هاشم شهاب احمد 100 50 ناجح 378 75.6 
65.71% 


///۵۵۷/۷م۸/۸////// 
0 
09۸ 
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ج N‏ ان ھ ای NO‏ اون اه 


0374 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
ركز كحصن ال واه ل ها 


رقم التلميذ 
222406 
212210374008 
22209 
202210 
2102024 
22215 
9 2022 
212210 
2 02 2 
21225 
212210374028 
222190 
2122013 
2102204 
2126 
202220 
71 2 
42 ٗ2022 
212210374043 
210204 
212210374048 
21221037403 
2129 
212210374060 


اسم المدرسة مدرسة اقرأ الابتدائية 


اسم التلميذ 
المنتظر سعد فؤاد توفيق 
امير اسماعيل خليل ابراهيم 
ايمن ابراهيم راضي علي 
ايمن كاظم مسير مهدي 
حسن قيس نجم عبد 
حسن نوري مناف حسين 
حسين سعد نصيف جاسم 
حسين سلمان مهدي هزاع 
حسين كاظم جواد كاظم 
حسين علي خيري عبود 
زين العابدين حسين صادق طه 
سجاد بشار عبدالكريم حسين 
سيف سعد احمد حسين 
عباس احمد علي حمادي 
ماس عاتم صبحي على 
عباس وائل شاكر حمود 
عبد الحسن علي عبد عباس 
عبدالاله علي عباس حسن 
عبدالحميد شاكر هيلان مظلوم 
عبدالرحمن طارق سعدي كاظم 
علي باسم عباس محمد 
علي سعد هاشم علوان 
قاسم سام علي حسن 
قصي عداي عباس عواد 


الاسلامية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-02 الدور الثاني 
0 العربية | اللغة الانكليزية SET‏ 
65 50 

62 
56 
50 56 
50 
50 
56 
52 
68 50 
50 62 
55 
52 50 
54 56 
50 
50 
51 50 
53 
50 50 
50 
50 
58 50 
50 


662 - 1644 


ارب اكان 
تا 


51 
58 
50 
65 


51 
62 


50 
03 


55 


72 


72 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 
ناجح 
ناجح 


ناجح 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


جک e‏ 2021-2 الدور الثاني 2020 
اسم المدرسة مدرسة اقرأ الابتدائية تربية الخالص 
تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية المعدل 
5 212210374063 كرم صلاح لطیف موسى 62 0 
6 | 212210374064 مؤمل حاتم ابراهيم حسين 86 0 
7 212210374069 مرتضی عماد جمیل یاسین 74 57.2 
8 212210374075 مهدي علي اسماعیل خلیل 70 0 
9 212210374078 هادي عادل هادي عبد 66 0 
0 212210374081 یوسف عادل عباس عواد 59 0 
1 | 212210374083 يوسف محمد حسین محمد 54 0 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 6 11 16 3 0 
09۸ 68% 42% 33% 67% 09۸ 


663 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0375 

تس رقم التلميذ 
1 212210375001 
2 212210375005 
3 212210375010 
4 212210375016 
5 212210375018 
6 212210375021 
7 212210375022 
8 212210375023 
9 212210375024 
0 212210375027 
11 212210375028 
12 | 212210375030 
13 212210375033 
4 212220375037 


اسم التلميذ 

احمد حازم خليل جاسم 
باقر سعد متعب علوان 
حسين نجم عبدالله عوض 
سجاد عدي مهدي موسى 
سيف هذال حاتم عطيه 
عبدالزهره وسام محسن خليفه 
عبدالله حسام هاشم مهدي 
علي اركان عدنان مظلوم 
علي عباس حسن كاظم 
كرار محمد رزاق محسن 


ن رناق 5 خلية 
محمد كمال نجم عبدالله 


للك رت 
0 0 
0% 0% 


الاسلامية 


69 
80 
76 
61 
82 
88 
90 
81 
72 
87 
84 
59 
82 
74 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


THEN 


50 
67 
73 
50 
60 
92 
71 
50 
50 
50 
54 
52 
63 
50 


664 - 4 


الدور الثاني 


1100000000) || | | || | 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


665 - 4 


5 


5 جاجح این اج اص O‏ ایب اون اه 


0377 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
002 222۹0 
010 22 
12 2 
212220377013 
5 22 
7 22 
۰9 22 
1 2" 
210222 


اسم المدرسة مدرسة الماجدية الابتدائية 


آسم التلمية 
جعفر حیدر محمد علي 
بنين صالح مهدي عباس 
رقية موسى ثابت عاشور 
زهراء إسحاق كاظم حميد 
زهراء عباس نوري عياش 
زهراء مهدي جهاد جاجان 
سبأ علي هادي حسين 
فاطمة سعد سامي مطني 
فرح سلام علي مصطفى 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


تربية الخالص 
اللغة الانكليزية 


75 


3 
1 


زره 
OW O O O O‏ ۵۱ زه 6۱ 
1-5 
دن 


11.11% 


///////////////////////// 
0 7 5 
0۸ 13% 17% 


666 - 1644 


5 


احلا اح 
ع اه اد BW‏ ای اه الك امه اف اق ات 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0378 
رقم التلميذ 
01 22 
202009 
2122103783 
202015 
6 202 
20279 
2102225 
۰7 22 
8 2" 
9 2 
5 2" 


اسم المدرسة مدرسة المفید الابتدائية المختلطة 


اسم التلميد 


جواد ماهر فلیح کاظم 
سجاد علي عبد کاظم 

علي صدام مهدي حسن 
هادي رضا ابراهیم محمد 
رقيه علي ابراهیم عبود 
زهراء حسین ناصر علي 
زینب سعد کامل حسین 
زینب حسن هاشم عزاوي 
فاطمة فالح حسن محمد علي 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


667 - 4 


تربية الخالص 


////۸ف۷ف۵م۸۸///// 
0 
09۸ 


7-2: 


81.82% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
9 اسم المدرسة مدرسة التحرر الابتدائية تربية الخالص 

تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم .۰ 1/١‏ النتيجه ١‏ المجموع المعدل 
1 212210379003 سجاد علي صبحي موسى 75 50 52 ناجح | 312 62.4 
2 212210379004 سیف قصي فيصل مالك 76 64 59 56 ناجح | 306 | 61.2 
3 212210379005 عبدالله محمد عيدان اسود 84 59 50 ناجح | 307 ۱ 61.4 
4 | 212210379006 علي باسم عباس صاحب 63 50 50 50 ناجح | 263 | 52.6 
5 | 212210379007 علي حسين غازي عبدالعزيز 50 50 0 0 
6 | 212210379009 محمد حامد شاكر عبدالعزيز 50 54 0 0 
7 0 محمد مويد عباس مهدي 57 55 50 0 0 
8 212210379011 مصطفى رائد غني فدعم 50 50 ناجح | 278 | 55.6 
9 | 212210379015 ياسين حسين خزعل عبدالعزيز 58 50 59 0 0 
0 زهراء فلاح حسن عبد الهادي 50 50 50 0 0 
71 زینب ابر هیم محمد حسین 74 65 52 64 0 0 
2 212220379019 زينب حسین عبد المهدي عبد الهادي 75 65 60 75 ناجح | 325 ۱ 65 
3 212220379022 شیماء باسم عباس صاحب 59 51 50 64 ناجح | 292 ۱ 58.4 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 2 3 3 0 1 
09۸ 75% 25% 50% 100% 50% 


668 - 1644 


3 


۴ احا اد اص اص ای ره 


0380 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
اس الغدوسة. رة السام الابندانية اا 


رقم التلميذ 
1 22 
02 202 
212205 
2207 
202220 
22212 


اسم التلميذ 


حسين زهير عبود محمد 
حسين علي صادق عبيد 
بنين مؤيد صاحب صعب 
فاطمة عامر كاظم عبيد 
فاطمة هاشم سامي صعب 


نرجس عبد الرزاق عبد الامیر صعب 


TET 
1 
83% 


جب7 


61 
77 
85 
63 
90 
73 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني 


تربية الخالص 


1101131 7 
0 0 0 
09۸ 100% 09۸ 


669 - 4 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


66.67% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


برع ت 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
1 اسم المدرسة مدرسة الاهرام الابتدائية المختلطة تربية الخالص 

تس | رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العريية ‏ اللغة الانكليزية النتیجھ | المجموع | المعدل 
1 212210381002 امیر عباس فاضل خميس 60 65 50 0 0 
2 212210381003۰ انمار قائد حسین علي 52 50 2 ۰ 56.4 
3 ۱212210381004 حسن آیاد علي محمد 88 7 75.4 
4 212210381005 حسن ماهر عزیز علي 67 4 ۰ 56.8 
5 212210381010۱ علي حسين حميد درویش 67 0 0 
6 2422202112 محمد قصي خالد خمیس 59 0 0 
7 212210381014 مراد انمار مانع لطيف 59 0 0 
8 212210381015 مرتضى جاسم محمد عباس 67 0 0 
9 ۱212210381016 مصطفی حسین حمید درویش 85 347 69.4 
80 یعرب هشام زاحم مخیبر 81 0 | 74 
1 212220381020 آيه باسم محمد عباس 66 0 0 
2 212220381022 آساور حافظ ناجي حلبون 7 8 616 
3 212220381032 طبه محمد خضير جواد 51 0 0 
4 212220381035 نور ناصر نصیف خمیس 90 7 65.4 


للغة العربية 7۱/۱۱۱/۱۱۷ 
0 0 3 5 3 0 
09۸ 100% 63% 44% 5 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الاهرام الابتدائية المختلطة ر اکا 


671 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
2 اسم المدرسة مدرسة الامة الابتدائية تربية الخالص 

تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم  1/١‏ النتيجه ١‏ المجموع المعدل 
1 2122103820011 احمد غيث هاشم احمد 58 50 63 57 ناجح | 288 57.6 
2 | 212210382002 حسن عمار راضي عبد 50 68 65 50 ناجح ۰ 310 | 62 
3 212210382005 حسین مظهر مزهر احمد 50 68 55 50 ناجح | 288 | 57.6 
4 212210382006 حسين باسم علي رحيم 60 50 64 50 0 0 
5 27 حيدر حسين عبد الحسين احمد تج 65 75 53 ناجح | 308 | 61.6 
6 212210382008 حيدر نمر كاصد احمد 61 52 66 ناجح | 286 57.2 
7 212210382009 عباس حسن علي ابراهیم 77 56 86 50 ناجح ‏ 320 64 
8 "2122103282012 علي الرضا سامي موسى حميد 64 68 80 50 ناجح | 338 ¦ 67.6 
9 212210382014 محمد عبد الصمد جاسم حسن 68 77 86 50 ناجح | 344 68.8 
0 212210382017 منتظر محمد حسن كريم 65 56 55 52 0 0 

1 212220382025 زهراء مثتی جعفر موسی 93 52 75 60 0 0 
2 7 زینب علي سليم علي 87 69 70 ناجح ‏ 353 ۱ 70.6 
3 212220382029 غدیر غسان رشید کریم 76 53 72 59 ناجح | 331 66.2 
4 | 212220382032 نبأ محمد عیسی عبد 60 50 55 0 0 
5 4 وردہ حسين راضي عبد 81 66 53 57 ناجح | 318 ۱ 63.6 


//////////۷////۸/////// 
0 1 3 0 0 0 
09۸ 86% 63% 100% 100% 100% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


673 - 4 


3 


ع اح MN‏ ادن اج ان اه ال 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0383 
رقم التلميذ 


2202 
21203 
21224 
21206 
22-07 
228 
2 10 


اسم التلمیذ 
احمد قاسم محمد حمزة 
اوس عادل احمد محمد 
حذیفه احمد عبد سند 
ساهر خالد حطاب شهاب 
قتاده علي احمد محمد 
ولید خالد نعیم عبدالله 


حذاري مدحت عباس کاظم 


اسم المدرسة مدرسة النور اليقين الابتدائية المختلطة 


۳ 


72 
69 
75 
65 
72 
54 
52 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 


674 - 4 


الدور الثاني 


11111111111 
0 


11 النتیج : المعدل 


0% 


2022/09/0: 


09.2 
07.4 
09.8 
61.8 
60.2 
64.2 
52 


5 


ع( ج N‏ ان رھ اص O‏ ایب اون اه 


0384 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
02 202 
4 21020 
20226 
09 21020 
5 21020 
6 202 
20209 
0 2220 
2102 
2026 
2020 
20271 
5 21220 
7 ز 202 
8 ز 20 
6 20 
21047 
2028 
0 2022 
3 21022 
4 21022 
2102229 
0 2022 
2 202 


اسم التلميذ 
ابو الحسن بشير نهد عزيز 
باقر منير أبراهيم حسن 
حسام عمار احمد علي 
حسين مزهر أحمد أسماعيل 
رعد عبدالله حسن حسين 
سجاد هاشم محمد علوان 
عباس حميد مهدي سلمان 
عباس علاء رحيم حمودي 
عقيل جاسم علي سلمان 
على محمة فاي جوع 
كرار صلاح عبد خلف 
كرار عبدالرزاق حسون حسن 
محمد سعد نهد عزيز 
مخلد هاشم عناية محمد 
مرتضى نصير امیر ابراهيم 
اسراء جبار حسين جاسم 
اسيل عباس لفتة خلف 
الاء وسام مزهر غضبان 
بنين رافد محمود حمد 
رسل خالد عبود محمد 
رشا هيثم مزهر غضبان 
زهراء علي محمد علوان 
زهراء نوري جاسم حسن 
زينب باسل فهمي محمود 


الاسلامية 


65 
72 
50 
65 
56 
50 
55 
58 
65 
85 
50 
50 
90 
51 
51 
83 
72 
76 
65 
86 
78 
72 
83 
99 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


675 - 4 


الدور الثاني 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 


رقم التلمید 
2122203843 
4 2" 
6 2 
2102229 
0 2022 


اسم التلميذ 


شهد عامر رضا محمد 


شهد محمد هادي محمد 

علا عبدالواحد غضبان وهيب 
فاطمة قحطان عدنان مهدي 
فاطمة بشير علي حسن 


7-7 


83 
91 
88 
79 
58 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
2021-2 الدور الثاني :200 


51.72% 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 2 9 
09۸ 88% 55% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
5 سم المدرسة مدرسة ابن زهر الابتدائية الامختلطة تربية الخالص 

تس رقم التلميذ اسم التلميذ المجموع | المعدل 

1] 212210385001 اثیر علي جبار انعيم 

2 212210385002 احمد حمزه حسين عبد 

3 212210385003] جاسم محمد حسين شلال 

4 212210385004 حسن رسول اسماعيل محسن 

5 212210385005 حسين حيدر حسن علي 2230 50 

6 212210385006 حسین عبدالستار حمود علي 266 53.2 

7 212210385010 حیدر رباح عبود فلیح ۱ 0 0 

8 212210385011 ذوالفقار حسین محسن حمود 0 0 

9 212210385012 سجاد ابراهیم جواد کاظم 0 0 
3 سجاد جلال صالح مهدي 7 9 51.8 
4 عباس حسن جاسم عبد 74 72 ناجح | 358 71.6 
5 عباس سیف کریم جاسم 70 91 ناجح | 347 69.4 
6 عباس محمد ابراهیم عیسی 77 342 68.4 
7 عبدالله احمد حميد صالح 55 6 . 6 ۰ 59.2 
9 عبدالله وعد نوري سعید 77 از ۵۵ 1 ۱ 1 58.2 
2 علي سالم حسین عباس 60 0 0 
3 علي سعد عبود سلمان 74 ۱ ۱ 09 59.8 
4 عماد عمار حسن علي 68 779 ناجح ۱ 280 | 56 
5 محمد امین حسین عباس 60 ناجح | 271 ۱ 54.2 

0 | 212210385026 محمد رضا یقظان مسعود مالك 60 0 0 

1 212210385027 مصطفی ابراهیم مصطفی حسن 73 78 301 60.2 

2 | 212210385028] مصطفی صلاح مهدي جاسم 84 309 61.8 

3 212210385029 مصطفی عباس عبدالکریم ابراهیم 76 5 63 

4 2210385030 منتظر احسان علي محسن 50 0 0 


677 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة ابن زهر الابتدائية الامختلطة تربية الخالص 
تس | رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الریاضیات العلوم ///////////////////۱ النتيجه | المجموع | المعدل 
5 212210385031 منتظر قادم موسى صادق 57 69 55 0 0 
6 212210385032 وضاح رباح مهدي جاسم 58 50 ناجح | 304 60.8 
7 212210385033 يعقوب فلاح فتاح فرج 62 50 ناجح ۱ 307 61.4 
8 212220385034 آیه احسان علي حسين 57 50 63 50 ناجح | 288 | 57.6 
9 212220385035 بنين احمد شعبان عیسی 51 61 ناجح 262 ۱ 52.4 
0 212220385037 حوراء حسين نهاد صبار 94 50 50 ناجح | 361 | 722 
1 212220385038 حوراء غانم جبار حمود 84 52 57 57 ناجح ۰ 334 66.8 
2 212220385039 حوراء محمد علي حمود 94 62 54 63 ناجح ۱ 341 68.2 
3 212220385040 دعاء مثنى يوسف حسين 52 69 62 60 0 0 
4 212220385041 رویا مسافر سعدي مالك 87 51 51 ناجح | 291 |58.2 
5 212220385043 زهراء باسم علي مهدي 79 53 65 ناجح ۱ 354 | 70.8 
6 212220385044 زهراء حسن نهاد صبار 92 51 55 ناجح ۰ 353 | 70.6 
7 212220385049 سناء علي جبار انعیم 70 58 0 0 
8 212220385050 شهد مرهون حسین جاسم 80 50 ناجح ‏ 294 | 58.8 
9 | 212220385051 فاطمة احمد قاسم محمد 59 50 0 0 
2122203850550 ملك ظاهر نواف انعیم 71 57 0 0 
1 212220385058 هاجر اسعد طه سعید 74 55 57 51 ناجح 323 64.6 
2 212220385059 هاجر فلاح عبود فليح 76 52 64 ناجح ۰ 329 | 65.8 
11 
اللغة العربية الرياضيات 1111111111111 
1 8 6 6 4 0 
0% 71% 83% 45% 81% 0% 


678 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة ابن زهر الابتدائية الامختلطة تربية الخالص 


679 - 4 


وزارة التربية 
یره اه یه دبای 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 
0386 اسم المدرسة مدرسة معن بن زائدة الابتدائية المختلطة 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


۳۹ رقم التلمیذ اسم التلميد الاسلامية ۱ ۱/۷۷۷ 
1 212210386003 آیسر بشير أحمد عارف 60 ۱ 

2 212210386004 باقر عباس عواد کاظم 84 

3 212210386009 عباس كمال حسین محمود 75 

4 212210386013 علي أياد عبود خلف 72 

5 ۱212210386016 محمد قاسم عواد کاظم 70 

6 212210386019 نذیر ناصر خالد مجید 53 

7 212220386030 سجی عبدالله عارف مجید 70 

8 ۱212220386037 مسرات محمود راسم حمود 84 


اللغة العربية 7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 1 2 0 0 
09۸ 100% 86% 50% 100% 0/6 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
7 اسم المدرسة مدرسة الحضارة الابتدائية المختلطة تربية الخالص 

تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة الانكليزية المجموع المعدل 
1 212210387003 احمد محمود محي خميس 69 0 0 

2 212210387007 جاسم محمد علي حسین 91 ١‏ 4 0 1 64.2 
3 212210387008 حسن عادل عبد العزیز علوان 68 ۱ ۱ 09 57.8 
4 212210387009 حسین احمد حسن حسین 81 74 8 69.6 
5 212210387010 حسین علي احسان عبدالجبار 75 9 | 67.8 
6 | 212210387012 حقي اسماعیل ابراهیم محمد 80 ۱ 6 ۱ 69.2 
7 0387016 سجاد رواد جاسم محمد 77 ۱ 5 67 
8 212210387017 عباس ایاد ابراهیم خماس 79 ۱ 0 0 

9 | 212210387027 علي محمد هادي عاصي 78 3 ۰ 60.6 
0 212210387030 کرار لؤي جاسم محمد 56 0 0 

71 محمد عماد ضايع حسن 95 ناج 5 69 
2 212220387045 ايه فاضل جاسم مهدي 85 ناج 9 | 67.8 
3 212220387046 براثا سموأل محمد جواد 99 60 ناج 8 67.6 
4 212220387048 بنين سلام شهاب احمد 89 89 ناج 0 | 72 
5 212220387051 بنین یوسف عياش میاح 70 50 ناجح | 292 ۱ 58.4 
6 212220387054 رانیا احمد علي حسین 96 66 7 ناجح ‏ 333 66.6 
7 1 زهراء صاحب مروح ماجد 67 53 ۱ ۱ ناجح | 311 | 62.2 
68 لمیس وائل رحمان احمد 87 73 63 4 ١‏ ناجح ‏ 343 ۱ 68.6 
9 212220387075 منار ياسر عبود علوان 85 52 50 ۱ ۱ ناجح | 315 | 63 
0 212220387076 نبأ علي جاسم محمد 98 73 52 ۱ 2 68.4 
1 212220387080 يقين مصطفی محمد خلف 83 56 50 0 0 


681 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
سرک قحسن الاراط الات اة 


اسم المدرسة مدرسة الحضارة الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 
0 
0۹/6 


1 
3 
50% 


اللغة الانكليزية 
0 
100% 
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نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 


الدور الثاني 


تربية الخالص 
///۱//۱//////////////////// 


0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0388 
رقم التلميذ 
212005 
7 0 20 
14 21020 
15 2020 
212210386 
212210388018 
11 222 
082 0 2 
21203 
10 212210388025 
1 212220388030 
12 212220388031 
13 212220388032 
4 212220388036 
15 212220388043 
6 2122203988044 
17 212220388046 
18 2122203988048 
19 2122203988049 
0 212220388050 
1 212220388053 
2 212220388059 
3 212220388060 
4 212220388061 


5 ج N‏ ان اجب این NO‏ اون اه 


اسم التلميذ 
حسن علي نايف مرهج 
حسين رعد هادي جاسم 
سجاد نصر توفيق احمد 
عبدالله مهند ابراهيم حسين 
علي ثائر عدنان شهاب 


علي الاكبر حسين علوان حسين 


محسن حسين هادي كاظم 
محمد وليد محمد مهدي 


مقتدى حاتم حسين خلف 


ما 


فراح جاسم خالد محمود 
ايه قصي حسن ياس 

ايه ياسر حسين علي 
بنين علي حسين عبد الكريم 
زهراء علاء حميد ياسين 
زينب احمد شكور كاظم 
زينب كاظم شهاب احمد 
شهزنان هيثم محمود كاظم 
فاطمة حسن سعيد عباس 
فاطمة حيدر علي حسين 
فاطمة قاسم حمود خضير 
فرح مشتاق حاتم محمود 
مريم سعد خليل عبود 
مريم عدي :جاسم محمد 


اسم المدرسة مدرسة شعلة الاسلام الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 


51 
54 
63 
70 
50 
73 
75 
50 
54 
66 
64 
83 
74 
69 
60 
59 
77 
68 
87 
74 
72 


78 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العربية 


52 
65 
53 


60 


66 
61 
53 
66 
68 
68 


58 
83 
69 
83 
85 
83 
69 
50 
77 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 
54 
64 
68 
60 
54 
60 
67 
62 
62 
72 


56 


65 


50 


50 


50 


62 
51 
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SET 


50 


64 
50 


اووالخلس 
الكارم 


50 
77 
57 
69 
76 
71 
52 
56 


50 


63 
54 


73 
66 
74 
86 
72 
50 
71 
78 


2022/09/0: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
7 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


اسم المدرسة مدرسة شعلة الاسلام الابتدائیة المختلطة ترا الخالس 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية ‏ الریاضیات العلوم 2 ///////////////////۱ النتيجه | المجموع | المعدل 
5 212220388062 مریم یاسر حمادي كاظم 57 0 | 0 


///////۸// 


اللغة الانكليزية 
0 3 1 9 1 0 
100% 50% 86% 59% 80% 0۸ 
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دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


9 اسم المدرسة مدرسة سرجون الابتدائية التكميلية المختلطة تربية المقدادية 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم 1/١‏ االنتيجه | المجموع المعدل 
1 212220389004 أسيل احمد عبدالرزاق وهيب 61 68 50 64 ناجح | 305 | 61 
2 212220389014 ضحی اسعد نوري حميد 64 50 50 66 ناجح | 280 | 56 


اللغة العربية ////۸/۱/۱///////////////// 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 09۸ 09۸ 100% 09۸ 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


1 الدور الثاذ 
مركزاة الدراسة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم 
1 212210390002 حسین احمد قيس حسين 56 54 52 
2 212210390003 حسین محمد راضي ابراهیم 53 64 
3 212210390004 سجاد عزيز راضي ابراهيم 57 54 56 
4 212210390005 طيف هزبر عباس عبد 50 50 50 55 


له العربية 
0 0 2 2 
0% 100% 
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۱۱۱۷۷۱ 


0 
09۸ 


7-2: 


11 النتیجه 


یره اه یه دبای 
مرکز فحص الدراسة الابتدانية 


0391 
رقم التلميذ 


21222771 


وزارة التربیة 


اسم التلميذ 


مرتضى علي عيد علوان 


0 


اللغة الانكليزية 
0 
09۸ 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العربية 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 
58 


687 - 4 


الریاضیات 


تربية الخالص 


|۱۷ 


0 
م01۸ 


7-2: 


11 النتیجه 


المعدل 
08 


5 


5 جح جح ان اى CM‏ و ایب من اه 


0392 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
202207 
08 2020 
0 2020 
71 2102 
15 202 
2102217 
21222038 
2392020 
2925ھ2122 


اسم المدرسة مدرسة الحبانية الايتدائية 


اسم التلمیذ 
صفاء صلاح حکمت جمیل 
ضرغام عامر علي بلال 
علي ياسين عبود ياسين 
عمار ظاهر علي هيلان 
محمد جاسم محمد علي 
مزهر شاهر علي هيلان 
سماء نايف هيلان مطلك 
ايمان عبد الله محمود صالح 
مروه زهير فالح حمد 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


7-2: 2021-2 


الدور الثاني 


تربية الخالص 


22.22% 


///////////////////////// 
0 2 1 7 
0۸ 60% 0۸ 13% 
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5 


٠‏ جاجح ان اج اس O‏ ایب اون اه 


0393 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
01 22 
2 202 
2122103 
212005 
20206 
09 21020 
72 202 
2122103 
77 202 
21221038 
7 2 
86 2022 
0 20222 
2221 
2 202 
3 21022 
25ھ212 
6 2 
2027 
و9 210222 
21222033 
6 2 
2122208 
20229 


اسم التلمیذ 
حسن واثق عباس علوان 
حسن باسم حمود محمد 
حسین عباس فارس علوان 
سجاد حسین کاظم عبد 
علي حسن فلیح علوان 
محمد ولید جمال رشاد 
محمود خضیر عباس حسین 
بتول ایاد قصي کاظم 
تمارا هيثم عباس علوان 
حوراء مؤيد نصيف عباس 
حوراء هيثم عارف كاظم 
حوراء يونس ارحيم محمد 
دينا ناطق لطيف عباس 
رانيا علاء عباس حسين 
رانيا مؤيد نصيف عباس 
زينب اكرم جبار محمد 
فاطمه مهند ظاهر حسن 
فاطمه وسام خلف احمد 


الاسلامية 


70 
88 
76 
72 
75 
73 
76 
73 
50 


64 
78 
56 
63 
74 
78 
75 
82 
84 
83 
69 
83 
76 
73 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية 2227 
54 
75 69 
50 
50 
62 
54 
50 
50 71 
68 50 
59 
50 
56 50 
50 57 
60 59 
50 50 
61 58 
64 50 
51 
50 54 
62 
60 53 
50 
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ارب اكان 


82 
70 


69 


50 
50 
50 
50 


72 
53 
60 


50 


7-2: 


7/۱۱/۱۷ 


النتیجه 


3 


ناجح 
ناجح 


ناجح 


۱ 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
7 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


تس رقم التلميذ E‏ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم 2 !17/7/11 النتيجه | المجموع| المعدل 
5 212220393053 هدی اکرم حسين كريم 71 0 0 


اللغة العربية اللغة الانكليزية ا 
0 4 2 7 1 0 
100% 79% 71% 53% 93% 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


4 اسم المدرسة مدرسة المقدادية الابتدائية المختلطة 
تن رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
1 | 212210394008 ادم صفاء حافظ تایه 60 
2 212210394013 حذیفه صدام احمد سلمان 93 
3 ۱212210394015 حسام ليث عبد شكر 50 
4 212210394016 حسين ماجد محمود عبود 57 
5 | 212210394022 عبدالله ابراهیم رحیم سلمان 82 
6 212210394023 عبدالله حیدر عبدالرحمن محمدعلي 74 
2122103940337 محمد ليث مزاحم سلمان 58 
8 212210394035 مرتضی ناطق علي حسن 70 
9 | 212210394036 مصطفی عبد الرحمن سهیل عبد ۱ 
0 212210394038 معتز ماهر ماجد حسن 73 
1 212220394048] زینب لؤي جبار ستار 79 
2 212220394051 عدوية غانم ابراهیم حسين 94 
3 212220394054 ملاك محمد عبد الحسين رحيم 63 


اللغة الانكليزية 
1 
90% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


الدور الثاني 


691- 4 


//////////۷////////// 
0 
09۸ 


7-2: 


النتيجه | المجموع| المعدل 
ناجح | 303 | 60.6 
ناجح | 365 | 73 
ناجح ۰ 341 68.2 
0 0 
ناجح | 342 | 68.4 
ناجح ۰ 356 ۱ 71.2 
ناجح ۰ 363 ۱ 72.6 
ناجح ‏ 380 | 76 
ناجح ۰ 296 59.2 
ناجح | 407 ۱ 814 
ناجح ۰ 353 70.6 
ناجح ۱ 372 744۱ 
ناجح | 323 64.6 
92.31% 


وزارة التربية 
یره اه ر دبای 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 
0395 اسم المدرسة مدرسة الثورة الابتدائية للبنات 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


کچ ۳ ۳7: 7س الاسلامیة فة العربية | اللغة الانكليزي یاضر ۱ 111111 
1 | 212220395008 دعاء محمود حسين خلف 65 
2 212220395020 سکینه عبد عاصي كاظم 100 
3 "212220395021 سوزان محمد احمد عبد 94 
4 212220395023 شمس محمد عباس عبد الستار 99 
5 212220395032 ملاك حسین جاسم محمد 83 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 0 1 0 0 
09۸ 100% 100% 50% 100% 09۸ 
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دارم اڈ 
وزارة التربد نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
7 ےت 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 


تن رقم التلمیذ اسم التلمیذ EET‏ 
1 212220396001 آفنان عبدالرحمن شرقي اسماعیل 57 
2 212220396003 استبرق محمد كريم سعید 58 
3 21222096013 حوراء حیدر شاکر محمود 21 
4 | 212220396028 سرى محمد احمد حسين 63 
5 "242220396045 وردالیاسمین محمد محجوب عبدالله 85 


//////////۷///////// 
0 0 2 0 1 0 
09۸ 100% 50% 0/6 09۸ 09۸ 
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3 


5 ہے N‏ این اج اص O‏ ایب اون اه 


0397 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212005 
2102034 
2102034 
9 210220 
2022 
210242 
4 21020 
9 210222 
6 2022 


اسم المدرسة مدرسة المعالي الابتدائية 


اسم التلمید 


انور علي زامل عرمیط 
صادق عقیل جاسم عطیة 
عبدالمهيمن سدير جاسم محمد 
علي ابوالحسن يونس عبد احمد 
همام رعد علي حسين 

يوسف ساطع محمد احمد 


مينا اياد محمد حميد 


0 


51 
56 
74 
81 
93 
80 
50 
50 
71 


للغة الانكليزية 
1 
50% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


TAET 


51 


50 


65 


50 
54 


الدو ر الثاني 
تربية المقدادية 
اللغة الانكليزية الرياضيات العلو م 
53 
50 
54 
76 89 
64 83 
71 91 
52 79 59 
50 50 
62 55 
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7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


2022/09/0 
۷۷ النتيجه | المجموع | المعدل 
0 0 
0 0 
ناجح ¡ 313 | 62.6 
ناجح ۰ 346 | 69.2 
ناجح ۰ 349 | 69.8 
ناجح ۱ 379 | 75.8 
ناجح ۰ 301 ۲ 60.2 
ناجح ۰ 283 56.6 
ناجح ۱ 319 | 63.8 
77.78% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


8 اسم المدرسة مدرسة المفلحون الابتدائية المختلطة 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
1 212210398016 حيدر حسين عبود سلمان 50 
2 | 212210398026 سيف طلال عطا عبدعلي 72 
3 212210398029 عبدالله عمر عطية عمران 77 
4 212210398035 علي حیدر أحمد کاظم 58 
5 212210398043 محمد رائد عبدالجبار محمد 89 
6 212210398046 مصطفی عبدالغفار خالد زیدان 61 
7 00 منتظر غضنفر شدهان محمود 74 
8 212210398051 مهدي سعد عاصي کاظم 56 
9 212210398055 يونس عباس سعود حسین 73 
0 212220398056 آمل محمد علي محمد 89 
1 212220398057 اسراء زیدان خليفة علي 74 
2 212220398064 زهراء محمد جلال علي 67 
3 212220398065 زینب رعد کریم اسماعیل 50 


اللغة الانكليزية 
0 
100% 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 1 4 
09۸ 75% 60% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 

9 اسم المدرسة مدرسة ياقوت الحموي الابتدائية تربية المقدادية 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم .۰ 1 النتيجه ١‏ المجموع المعدل 
1 212210399003 احمد محمد محمود صالح 90 77 63 96 ناجح | 386 ۱ 77.2 
2 | 212210399007 باقر احمد سامي محمد 72 56 60 ناجح | 319 63.8 
3 | 212210399009 حر جاسم قاسم راضي 86 80 
4 ۱212210399010 حسام طلعت محمد کاظم 87 50 85 78 ناجح 
5 212210399013 زید ابراهیم كامل ابراهیم 53 74 
6 212210399014 زين العابدین سعدي علي محمد 82 50 64 
7 | 0399016 سلمان عبدالرحمن عبود حسين 66 60 
8 212210399018 عباس ماجد عباس حسین 74 50 65 
9 212210399019 عباس مهند فاضل حسین 79 51 72 ناجح | 309 61.8 
0 212210399023 علي عقیل خمیس صالح 87 57 52 50 ناجح | 316 63.2 
1 | 212210399025 مؤمل علي يوسف حسين 61 50 0 0 
2 212210399028 محمد طالب ناظم زیدان 50 57 84 0 0 
3 212210399030 مصطفى محمد منصور اسماعيل 50 63 51 0 0 
4 | 212220399035 تماره نهاد نوري ابراهیم 91 74 51 84 ناجح | 359 | 71.8 
5 212220399037 زينه حسين منصور خلف 68 54 50 50 ناجح 272 54.4 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 1 4 7 2 0 
09۸ 50% 59 42% 67% 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


كز فحص الدراسة الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2020٤‏ 
مر ر پند الب 


697 - 4 


5 


5 جح جح این اج ان O‏ ایب اون اه 


0400 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210400006 
212210400008 
2220 
1 21022 
21221040012 
212210400013 
212210400014 
21221045 
212210400018 
79 202 
202 
212210400024 
210225 
21221046 
21221040028 
1 22 
2023 
2122200005 
6 202 
212210400038 
21221049 
42 0 2 
210245 


اسم المدرسة مدرسة الغافقي الابتدائیة للبنين 


اسم التلمیذ 
احمد کنعان عبد عذب 
اسامة محمد خلیفة مجید 
انس حيدر كريم عبود 
انس مهدي صلاح عبد الرزاق 
بلال محمد حسین طالب 
ثامر وسام ثامر محسن 
حسن علي خلف حمد 
حسن نعمان فؤاد حسن 
خليفة عمار خليفة مجید 
سیف شاکر محمد حمید 
طه عماد عدنان حسین 
عبد الرحمن عامر صالح نصیف 
عبد الرحمن مقداد سامي محمود 
عبد الرحمن ياس فاضل تایه 
عبدالله رفعت حمید غیدان 
علي خالد ولید خليل 
قحطان اسماعیل عدنان حسین 
محمد صدام نجم عطا الله 
محمد عبد الغفار قيس اسماعیل 
محمد مقداد حسن علي 
محمد احمد محمد ابراهیم 
مصطفی صکبان علوان صالح 
وسام علي حسین حماده 


الاسلامية 


100 


100 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


698 - 4 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


كز فحص الدرراسة الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2007 
مر ر پند الب 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۷۷۷۷/۷ 
0 1 4 4 3 0 ۱ 
0% 94% 64% 71% 75% 0% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


الدور الثاذ 
مركز ذ الدراسة الابتدائية 2021-2 ور الثاني :2022/09/0 
1 اسم المدرسة مدرسة الكحلاء الابتدائية تربية المقدادية 
11 رقم التلميذ اسم التلمیذ الاسلامية ۱ ۱/۷۷ 
1 212210401003 احمد علي حميد رشید 87 
2 212210401008 حسین قاسم حسین احمد 86 
3 ۰ 212210401009 ديار عهد نوري حسين 57 
4 ۱212210401013 سجاد طارق حمید محمد 79 
5 212210401019 علي سلمان عیسی محمد 78 
6 ۱212210401020 علي عباس صبر رحمن 59 
7 .212210401022 عمار حیدر محمد شوکت 91 
85.71% 


11101010100 
0 
09۸ 100% 50% 09۸ 100% 09۸ 


700-4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فخصن الذؤاسة الانتدائية 


رقم التلميذ 
1 2 2 
2 2 
212220402003 
212220402004 
7 2 2 
212220402008 
212209 
21222040 
212220402014 
10 212220402015 
11 212220402016 
12 212220402017 
3 212220402021 
14 212220402022 
15 212220402023 
16 212220402028 
17 212220402033 
18 212220402035 
19 212220402036 
0 212220402043 
21 212220402047 
22 212220402054 
3 212220402057 
4 212220402058 


> اه اد ادن ھ إص اه الك إمه ره 


اسم التلمیذ 
آماني وسام احمد خلیفه 
آیه محمد اسماعیل ابراهیم 
ازل خالد حسن صالح 
ايل حسام خلیل ابراهیم 
بنين عبدالله جاسم محمد 
تین هادي حسین علي 
تبارك رعد سعدون صالح 
تبارك ياسين سالم جاسم 
خنساء حكمت عواد غيدان 
دره احمد هادي جبر 
دعاء عامر صالح تصق 
رحمه جاسم محمد عبدالله 
رهف محمود شاکر حمود 
روان بارق داود سلمان 
روان زیدون مظفر معروف 
زمن صالح علي جاسم 
زهراء علي هلال عذب 
سیا غسان فيصل اسماعیل 
سجی رحیم رشید صبر 
فاطمه علي محمد شوکت 
ہے سر جو ضبلح 
مریم جاسم محمد بهاني 
ناديه عمار سلمان انور 
نبأ علي ياسين حسين 


الاسلامية 


79 
95 
76 
68 
61 
60 
68 
65 
100 
83 
90 
75 
79 
71 
90 
77 
92 
66 
77 
68 
80 
100 
100 
85 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


للعه العربية 


54 
84 
73 
60 
50 
69 
63 
50 
85 
59 
91 
70 
52 
69 
85 
83 
61 
50 
63 
53 
63 
87 
82 
80 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


64 
77 
79 
50 
62 
58 
50 
83 
60 
76 
70 
50 
75 
84 
70 
65 
50 
53 
52 
55 
51 
59 


701 - 4 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212220402060 


222271 
212222 


اسم التلمیذ 
نورالهدی عباس ابراهیم عطيه 
هبه محمود شاکر محمود 
ورود عدنان محمود عبدالله 


20201 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني 


اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم ™ 1/1١‏ االنتيجه | المجموع المعدل 


۱۱/۱۱۱/۱۱۱۱ 
0 


50% 100% م01۸ 


702 - 4 


7-2: 


51.85% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


95 الدور الثاذ 4 
مركز فحصن الذزاسة الانتدانية 2021-22 ور الثاني :2022/09/0 
3 اسم المدرسة مدرسة القبس الابتدائية للبنين تربية المقدادية 

تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم  1/١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210403006 حسين احمد جاسم محمد 70 50 66 50 ناجح 6 59.2 

2 212210403008 حسین علي عاصي كريم 88 50 51 ناجح | 320 | 64 

3 212210403009 زين العابدين مهند عبدالكريم جاسم 88 50 78 90 ناجح 390 78 
4 212210403018 عبدالله احمد علي مرزة 61 53 53 64 ناجح 9 59.8 
5 212210403020 عبدالله غسان محمود علي 70 63 52 50 ناجح 311 62.2 
6 212210403030 یوسف محمد جاسم محمد 70 53 58 50 ناجح 1 56.2 


اللغة العربية /////////// 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 100% 100% 09۸ 100% 09۸ 


703 - 4 


5 جح MN‏ ان ھ ای NO‏ اون اه 


0404 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


رقم التلميذ 
2122104001 
212210404002 
212210404003 
212210404004 
212210404005 
212210404006 
212210404008 
212260 
21221040412 
2122104046 
21259 
71 22 
2027 
21220029 
21220 
471 22 
21224 
4.0 212222 
4442 21222 
212223 
212224 
212220404 
212225 
212226 


اسم المدرسة مدرسة الرعاية الابتدائية المختلطة 


اسم التلميذ 


ہے 


براهیم قحطان جاسم محمد 
آحمد علي کاظم مدب 

أسامة زید محمد شهاب 

بین عبد الحائظ اساصل و 


ہے 


حسن داوود سلیمان حسن 

حسن عبد الهادي حافظ آسماعیل 
حسین طارق خلف رشید 

سعد رعد صائب علي 

عبد المهیمن دريد یاسین عبد 
عبدالله عبد الحافظ أسماعيل فاضل 
كرار محمد جاسم محمد 

محمد لؤي رسمي محمد 

محمد مدلل حميد مجيد 

أسيل كامل ردام جواد 

أم البنين محمد دلف كليبان 


تھے 


يبرو حيدر كاظم عبعوب 
أيه حميد أحمد ناصر 
رئاب أحمد ستار لطيف 
رسل شوكت محمود غني 
رفل قحطان جاسم محمد 


الاسلامية 


61 
77 
54 
63 
50 
69 
87 
81 
03 
50 
50 
68 
84 
53 
59 
86 
84 
75 
78 
56 
87 
73 
84 
62 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


704 - 4 


7-2: 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
7 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


اسم المدرسة مدرسة الرعاية الابتدائية المختلطة تربية المقدادية 
تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات لعلوم ۰ //////////////////| النتيجه | المجموع | المعدل 
5 212220404059 رهف راند عبد محمد 78 58 72 65 ناجح | 348 | 69.6 
6 212220404066 سيناء عبد الرحمن ضاري أسماعيل 54 70 ناجح ‏ 274 548 
7 212220404075 نور علي جبوري قدوري 72 65 84 ناجح 332 66.4 


2 0 


اللغة العربية 1111111111 
4 0 
100% 67% 25% 18% 79% 09۸ 


705 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
5 اسم المدرسة مدرسة الجنائن الابتدائية للبنات 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
2021-2 الدور الثاني :200 


2 رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
1 212220405003 اية لؤي كريم محمود 52 
2 212220405004 بتول علي عبد افليح 62 
3 212220405014 رهف وليد حسين عطيه 75 
4 212220405018 زهراء سعد قيس کاظم 90 
5 212220405020 زینب خالد سلمان خلف 63 
6 212220405023 سارة صالح لطيف احمد 63 
7 212220405024 شهد قحطان عدنان کاظم 95 
8 212220405025 شهد محمد كمال محمد 64 
اللغة العربية ٥۷۷۱/۷///۱//۷۷۷/۷۷۷/۷۸۷۸‏ 
0 1 3 1 1 0 
0% 0% 0% 50% 83% 0% 


706 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


6 اسم المدرسة مدرسة احمد عرابي الابتدائیة 
E‏ رقم التلميذ اسم التلميذ TEE‏ 
1 212210406004 اسماعیل احمد اسماعیل حسين 78 
2 212210406005 اوس علي عبدالستار شکر 85 
3 212210406009 حمزه حسن علي عوینه 81 
4 212210406010 حیدر نعمه منصور کاظم 83 
5 212210406011 رسول طاهر طالب قدوري 72 
6 212210406012 سامي كريم عبد جار الله 81 
7 212210406015 سیف وسام خلف محمد 53 
8 212210406016۱ طه رائد حسیب احمد 78 
9 | 212210406018 عبدالله عمار عامر عبود 92 
0 212210406020 علي اسماعیل عزيز حیدر 82 
1 | 212210406026 کرم موفق قادر صالح 57 
2 212210406029 مرتضی علي حسین مبارك 50 
3 212210406031 مصطفی هادي علي عوینه 85 


اللغة الانكليزية 
2 
75% 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 1 2 
09۸ 86% 67% 


707 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0407 
رقم التلميذ 


5 


222271 
2122205 
212220407009 
2222771 
2122276 
21222040718 
212220 
212223 
21222004 
212220407025 0 
212220407028 11 
212220407029 2 
212220407031 13 
212220407032 4 
212220407034 5 
212220407037 16 
212220407038 17 


N > 5‏ ان اج O CM‏ ایب اون اه 


اسم المدرسة مدرسة حواء الابتدائية للبنات 


اسم التلميذ 
أيات مقداد احمد عباس 
بنين محمد لطيف غائب 
رؤية علي شكر حسن 
رهف فلاح حسن صالح 
زهراء ياسر طه عباس 
زينب اياد طارق جهاد 
زينب علي داود صالح 
سبأ حميد عبدالستار صباح 
سلسبيل ياسين محمد حمادي 
صفا شامل خضر سلمان 
طيبة مهند طه جاسم 
طيبه سمير محمد زيدان 
علياء محمد عبدالحسين رمان 
غدير اياد خليل اسماعيل 
فرح علي كريم ياسين 
لقاء عماد خضير جهاد 
ماريا مهند محمود توفيق 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
تربية المقدادية 
الاسلامية EEE 1 0 N‏ 

89 71 86 
50 50 58 
52 50 55 
58 50 52 
54 63 77 

60 


الریاضیات 
2 4 
75% 699 


708 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
0۸ 


7-2: 


70.59% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


كز فحص الدراسة الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2020٤‏ 
مر ر پند الب 
اسم المدرسة مدرسة حواء الابتدانية للبنات تربية المقدادية 


709 - 4 


3 


ع( جح ای ان اجب اص O‏ ایب مه اه 


ےک 
0 


008 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210408002 
212210408003 
212210408004 
212210408006 
212210409 
2020 
1 212 
21221046 
21221۹04007 
212210408018 


اسم التلميذ 


حسین محمد حسن محمود 
شهاب احمد بیرام داود 


عبدالله ثاثر عبد الکاظم عبد الکریم 


علي محمد مهدي قاسم 


علي السجاد باسم نصیف نايف 


عمر احمد لطیف احمد 


مهدي فرید عبدالرحمن آغي 


مهیمن جاسم ابراهیم علي 


0/6 09۸ 


TET 


7-7 


76 
60 
55 
75 
78 
88 
84 
72 
50 
83 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


710 - 4 


تربية المقدادية 


50 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


9 
۱74 | 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0409 

تس رقم التلميذ 
1 212210409002 
2 212210409008 
3 212210409011 
4 212210409013 
5 212210409015 
6 212210409021 
7 212210409022 
8 212210409033 
9 212210409034 
0 212220409041 
1 212220409042 
2 212220409049 
3 | 212220409054 
4 | 212220409055 
5 212220409062 


اسم التلمیذ 
احمد ابراهیم علي محمود 
حسین انور علي محسن 
ذوالفقار انور علي محسن 
صادق عدي نبیل سرحان 
عباس عدي نبیل سرحان 
علي قصي صالح ولي 
علي مقداد عبدالواحد عنبر 
وسام محمد جلیل ابراهیم 
یوسف باسم محمد حسین 
بنین وليد عبداللطیف جاسم 
حنین صادق شاکر محمود 
رفیف حازم عبداللطیف جاسم 
سماء ثاير خلف محمد 


ورود حسین علي ابراهیم 


اسم المدرسة مدرسة الارض المباركة الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 


61 
65 
64 
52 
56 
50 
60 
51 
72 
56 
82 
62 
75 
72 
82 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


711- 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


كز فحص الذراسة الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2020٤‏ 
مر ر بندانڊ 
اس المدرسة . مدرسة الارض_المباركة الابتدانية المختلطة تربية المقدادية 


712 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
2021-2 الدور الثاني :200 


0 اسم المدرسة مدرسة ابن دريد الابتدائية 


5 رقم التلمیذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
1 222001 ابراهیم جلیل ابراهیم محمد 79 
2 212210410004 انمار امجد لطيف حميد 68 
3 212210410005 ايمن عدنان جمال حمید 75 
4 212210410007 حسام محمود خلیل محمود 97 
5 | 212210410010 حسن محمود احمد علي 68 
6 212210410011 حسين جواد كاظم حسن 54 
7 | 10410012 حسين عبد كريم عواد 91 
8 212210410013 حسین عقيل ابراهیم فرج 87 
9 212210410016 حسين قاسم نصيف جاسم 64 
0 71 حدر عقيل محمد نصيف 83 
1 212210410019 حیدر مهدي ابراهیم حبیب 97 
2 212210410021 خلیل محمد خلیل علي 76 
3 ۱212210410022 رسول علي رحیم خلف 63 
4 0410023 رضا حسین موسی غلام 95 
5 212210410024 سجاد احمد محي نکه 63 
6 ۱212210410026 سجاد حیدر نصیف کاظم 77 
7 212210410027 سجاد عدنان محسن عباس 82 
8 212210410028 سجاد محمد عباس عزم 89 
9 212210410029 صادق تحسین رحمان زمان 60 
0 212210410033 عباس علاوي عیسی فرمان 70 
1 212210410034 عبدالحي منذر رشيد محمد 66 
2 212210410036 عبدالله حبیب یوسف صالح 79 
3 212210410037 عبدالله سلام كامل هاشم 71 
4 212210410041 علي حسين خلیل ابراهیم 79 


713-4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


7-2: 2021-2 


الدور الثاني 


0/0/0011 الاسلامیة‎ ETE رقم التلمیذ‎ TE 
81 علي عدنان فاضل محمد‎ 212210410042 5 
80 علي محمد جاسم حمید‎ 212210410043 6 
62 علي محمد عباس صالح‎ 212210410044 7 
100 كرار هيثم داود محي‎ 212210410048 8 
76 ماهر عماد مراد کاظم‎ 212210410049 9 
69 محمد احمد رستم خان‎ 212210410052 0 
78 محمد حسب الله شكر محمود‎ 4 1 
81 محمد حيدر خليل ابراهیم‎ 212210410055 | 2 
74 محمد غانم سعود جهاد‎ 212210410056 33 
87 محمد قيس کامل احمد‎ 212210410057 4 
91 مرتضی محمد علي محسن‎ ۱212210410059 5 


ا۸///۷/۷۱۷///////////// 
0 0 
100% 09۸ 


714 - 4 


5 


۶ اه اد ا اج إص اه الك إمه ره 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قخصن الذؤاسة الت اة 


رقم التلميذ 
212220411003 
212220411008 
212220411013 
212220411014 
9 2 
21222041122 
212220411024 
21225 
6 2 2 2 
9 2 2 
2 2 2 
86 4 2 
9 2 2 2 
1 2 
5 21222 
212220411048 
2122204110 
2122204117 
212220411058 
212220411060 
212220411 
2122204115 
21222041107 
2122201 


اسم التلمیذ 
ام البنین صدام عدنان فرمان 
بنین حیدر هادي عبد 
ٹریا طه حسین سلطان 
دموع داود مرعي داود 
رسل مثنى شهاب احمد 
رویده فؤاد شهاب احمد 
ریتاج محمد خلیفه حومد 
زهراء زهير احمد عناد 
زهراء مجید منصور طراد 
زهراء مسهر تركي جامل 
زینب طالب ابراهیم صالح 
زینب عدي ابراهیم محمود 
سهیر معمر یعقوب يوسف 
شهد بشار سالم کاظم 
لمی مشتاق حسین محمود 
لمپس صفاء احمد عناد 
مریم صالح مهدي زیدان 
معصومه معد ایمان خان علي 
نادین عدنان علوان جمیل 
نور صالح مهدي زیدان 
هدیل بشار سالم کاظم 


الاسلامية 


75 
72 
70 
98 
59 
68 
92 
83 
53 
50 
63 
64 
52 
84 
75 
79 
70 
75 
64 
73 
82 
58 
86 
79 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


71 


715 - 4 


اللغة الانكليزية 


الدور الثاني 


7-2: 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
7 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


| رقم المید سم اتمید الاسلامية | اللغة العربية | اللغة الانكليزية | اریلضیات ‏ الوم 117777777777 النتيجه | آلمجموع | المعدل 
5 212220411073 یاسمین مالك کامل هاشم 64 58 55 76 ناجح 5 | 67 


16 


ا 


اللغة الانكليزية 
0 2 4 3 3 0 
09۸ 80% 64% 40% 82% 09۸ 


716 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
2 اسم المدرسة مدرسة بلاد القداح الابتدائية تربية المقدادية 

تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية النتيجه | المجموع المعدل 
1 212210412004 احمد محمد رشيد حميد 85 60 50 2 ناجح | 324 ۰ 64.8 
2 | 212210412005 اسماعیل خلیل اسماعیل ابراهیم 78 50 26 84 ۱ ناجح ۱ 318 |63.6 
3 | 212210412006 المهند ابراهيم محمد خليفه 69 50 57 ۱ ناجح | 324 ۰ 64.8 
4 212210412012 حيدر اسماعيل جاري حسين 64 50 67 ناجح | 323 | 64.6 
١ 5‏ 212210412017 سامر شاكر محمود سلمان 61 50 50 0 50 ناجح | 271 ۱ 54.2 
6 212210412022 ظاهر نصیف جاسم قاسم 77 0 0 

7 212210412024 عبد الرحمن یوسف علوان حمید 89 5 | 73 
8 ۱212210412027 علي محمود ايوب حنش 89 8 ۱ 323 64.6 
9 212210412028 فاروق احمد مطلك محمد 82 73 62 5 | 69 
0 212210412034 مرتضی صدام اسماعیل ابراهیم 50 ۱ ۸ 58.83 
1 مددي كريم محسن عبد الله 89 ۱ 71 68 9 |¡ 73.8 
2 212210412037 نذير ابراهیم یعقوب ابراهیم 79 74 ۱ ناجح | 323 ۱ 64.6 
3 212210412040 وعد فراس کامل غفوري 86 ۱ ناجح | 301 ۱ 60.2 
4 ۱212210412042 يوسف احمد حسين عاصي 57 72 ۱ ۱ 0 0 

5 212210412044 یوسف ضیاء مال الله حمد 73 0 0 

6 212220412045 امنه سعدون اسماعیل ابراهیم 81 55 54 2 6 65.2 
7 ايه ضياء مال الله حمد 58 67 3 ) 4 66.8 
8 212220412047 براء عبد الله حمدي عبد الله 50 6۵0 1 ۱ 281 | 56.2 
9 212220412049 بیداء تحسین علي حسین 57 54 50 ۱ ۱ 0 0 

0 212220412050 تبارك قاسم رحمان عطیه 87 50 54 5 65 
1 1 جواهر عامر جاسم محمد 69 60 9 558 
2 212220412054 دعاء فارس عبد هندي 75 50 78 ۱ 3 ۰ 60.6 
3 212220412059 رهف غازي مالح حمد 84 68 1 ۱ 0 0 

4 212220412060 رهف ياسين هادي علي 85 80 7 65.4 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
21222271 
21222266 
212220412068 
212220412073 
21222290 
2122226 


اسم التلميذ 


روان حسين علي مد الله 
ساره ماهر علي حميد 
شكريه سعد مجيد حميد 
عذاب عدي محمد محمود 
مروه شاكر محمود سلمان 
هجران فاضل لطيف محمود 


للغة العربية 
0 2 
0% 75% 


بج-7 


98 
84 
88 
58 
83 
84 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
تربية المقدادية 

0 || الانكليزية النتيجه | المجموع| المعدل 
63 333 66.6 

0 0 

61 305 

0 0 
66.8 4 
71.2 6 


76.67% 


۷/۸/۷ 
0 1 4 
09۸ 93% 73% 
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جہ جہ 
> اه اد سیف ھ ای اه ید إمه ص رح ات 


کے اج کے 
تح ادن کک 


15 
16 


0413 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
21221001 
212210413004 
212210414 
9 22 
210220 
212225 
0 2022 
1+ 2102 
02 2 
212205 
2026 
8 202 
0 21222 
47 2 
0 2022 
5 2 


اسم التلمیذ 
احمد باسم فرید علي 
حاتم مخلد عبدالوهاب غني 
علي حسين علي گرمش 
علي هادي محمد كاظم 
علي قصي قيس حمود 
مؤمل محمد هادي محمد 
منتظر عباس عبد منصور 
يوسف احمد حميد صالح 
يوسف محمد عبود طلب 
يوسف يعقوب حمد شهاب 
رهف رعد منير عبود 


الاسلامية 


69 
83 
60 
62 
81 
85 
74 
82 
71 
79 
89 
77 
71 
70 
88 
59 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
للغة العريية | اللغة الانكليزية 
76 56 
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تربية المقدادية 


O ان اتن‎ = 4 
جح کے‎ WN“ O O © + | 
۱ 


ارف 


O O) Ol, O1‏ ہو 
N O‏ ل- دک 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


81.25% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


77 الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2020٤‏ 
مر ر پند الب 
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5 
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0414 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
21221041401 
212210414005 
212210414008 
212210414014 
21221041406 
2122104147 
0 2122 
02222 2 
6 2122 
212210414043 
7٤‏ 222 
0 2122 
212220414063 
2122204145 
212220414068 
212220414072 
212220414073 
212220414074 
212220414076 
212220414077 
1 2 
09 2 2 
١-2‏ 2 
3 2 2 


اسم المدرسة مدرسة زهرة البنفسج الابتدائية 


اسم التلميذ 
ابراهيم حافظ ناصر فياض 
امجد مظهر علوان حسين 
اوس بشار كريم سعيد 
حسن اركان حسن نصيف 
حسين علي ابراهيم محمد 
حسين رعد ناصر احمد 
حيدر حمزه مهنا حمد 
علاء ايمن عدنان محسن 
علي عماد يحيى كاظم 
محمد محسن علي خليل 
مصطفى يوسف طاهر جاسم 
ميك عماہ سامي علي 
بنين احمد عبد زغير 
حواء عدنان عبد الغني سعيد 
دلال يوسف طاهر جاسم 
زهراء زهير ابراهيم عبدالله 
زهراء هاني شاكر محمود 
زينب عباس علي عسكر علي مراد 
سما سامر عبد الحافظ محمد 
فاطمة محسن احمد عبدالله 
نور محسن احمد عبدالله 
هدى اسماعيل عوده فياض 
هديل حسين علي حسين 


الاسلامية 


78 
80 
67 
68 
95 
60 
73 
87 
83 
68 
79 
80 
86 
89 
92 
81 
81 
78 
71 
80 
71 
77 
99 
82 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 العربية | اللغة الانكليزية SET‏ 
55 56 

67 
50 
61 71 
51 79 
50 
60 57 
62 50 
96 50 
50 
50 68 
74 
68 54 
96 64 63 
53 50 
64 
50 58 50 
50 50 
50 50 
50 50 50 
70 57 
58 79 
52 62 
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ثزيية المقدادية 
لسارم 
62 


87 
75 
50 


50 
63 


50 
65 
66 
54 


66 
65 


50 
78 
63 


2022/09/0: 


100600 


النتيجه 


المعدل 


یره اه یه دبای 
مرکز فحص الدراسة الابتدانية 
اسم المدرسة مدرسة زهرة البنفسج الابتدائية 


تس رقم التلميذ 
212220414094١ 255‏ 


وزارة التربية 


اسم التلميذ 


وديان شاكر محمود اسود 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


۳ 


84 


18 
اللغة الانكليزية 
3 
50% 


2021-2 


اللغة العريية 


الدور الثاني 


اللغة الاتكليزية 
71 
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الریاضیات 


تربية المقدادية 
0 
61 


//////// ۸/1 


0 
م01۸ 


7-2: 


11 النتیجه 


المعدل 
65.6 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدر اسة الابتدانية 
5 اسم المدرسة مدرسة الاتقیاء الابتدانية المختلطة 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


تن رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
1 212210415005 حسین علي عدنان کاظم 50 
2 212210415006 حسین محمد موسی ابراهیم 88 
3 21224041011 عباس محسن عبجل خزعل 64 
4 212210415014 علي نمر علي احمد 78 
5 212210415015 قحطان عدنان رشید صبر 81 
6 "212210415021 نذیر ولید مهدي جواد 84 
7 | 212220415027 تبارك اياد ابراهیم جاسم 90 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 3 0 5 1 0 
09۸ 09۸ 100% 29% 50% 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0416 
رقم التلميذ 
212210416003 
212210416004 
212210416006 
212210416014 
١1165‏ 21222 
6 21292 
0 21222 
212225 
21221040 
0 212210416031 
1 212210416033 
72 212210416030 
3 212210416040 
4 212220416053 
15 212220416059 
6 212220416066 
7 212220416067 


5 


ع( ہے N‏ این اج اص O‏ الك O0‏ 


اسم التلميذ 
حسن ماهر محمود محمد 
حسين سعد عبدالامير عباس 
حسين غالب علي جاسم 
عبدالرحمن أياد عدنان عباس 
عبدالله علي طعان سعدون 
عدي أياد عدنان عباس 
علي مالك محمد حجي 
كرار عمر ناجح داود 
كرار قيس خليفه حسين 
كرار نزار جعفر محمد 
مرتضى حسين علي جاسم 
منتظر محمد عبدالكريم فهد 
زهراء طارق كاظم ناصر 
سجى محمد يحيى نكه 
فاطمه وهيب احمد كيطان 
فاطمه حسن علي محمود 


الاسلامية 


50 
65 
54 
50 
71 
71 
80 
80 
50 
74 
66 
68 
73 
64 
54 
63 
62 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


الرياضيات 
2 
75% 
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الدور الثاني 


//////////۷/////// 
0 
0۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


76.47% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


كز فحص الدراسة الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2020٤‏ 
مركز فحص الدر بتدائي 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
7 اسم المدرسة مدرسة المقدسي الابتدائية للبنین تربية المقدادية 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم ‏ /////////////////////] النتيجه 
1 212210417002 احمد اسماعیل کاظم حسن 81 72 
2 212210417006 الحر صلاح مهدي عبدالقادر 67 66 50 61 ۱ 
3 212210417008 باقر وسام طه ياسين 58 50 0 ۱ ۱ ۱ 
4 ۱212210417019 حسین علي احمد سرحان 69 65 54 
5 212210417020 حسین علي حسین عبدالله 98 54 50 72" 
6 212210417023 حیدر حامد سلمان حسن 60 50 50 : 1 ۱ 
7 212210417025 سجاد احمد جاسم محمد 67 
8 212210417029۱ سجاد ناطق نايف علوان 93 50 7 ۱ 
9 212210417031 سجاد احمد حسین علي 75 ۱ تو 
0 212210417033 سيف قاسم حسين اسماعيل 63 | 0 56 00 ناج 
1 212210417034 عباس محمد عبدالله محمود 70 ۱ ناجح 
2 212210417035 عباس محمد علي ابراهيم 63 84 ۱ ناجح 
3 212210417036 عباس نجم عبد جلاب 57 80 ناجح 
4 212210417039 عباس علي احمد سرحان 53 ناجح 
5 212210417040 عباس محمد عبد علي 71 ز 
6 | 212210417049 علي حسين كنعان شكر 60 
7 212210417050 علي غضبان ناصر نايف 62 95 
8 212210417051 علي مقداد حسين محمد 62 ۱ 
9 212210417052 علي ناصر حسين احمد 50 
0 12210417053 علي الهادي حسين علي حسين 79 
1 212210417055 كرار خضير عبد حسين 58 00060 
2 212210417060 محمد اسماعيل كاظم حسن 54 57 ) 
3 212210417063 محمد صاحب مغیر علي 60 ۱ 
4 212210417066 محمد مقداد علي حسین 60 ۱ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
اس المدرسة ‏ مدرسة المقدسي الابتدائية للبنین 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


تن رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
5 212210417070 مصطفى حازم عبد داود 59 
6 212210417071 مصطفى حسين كريم عباس 59 
7 417072 مصطفی فالح كامل منصور 60 
8 212210417073 مصطفى كمال احمد خلف 50 
9 212210417075 منتظر علي هادي غني 75 
0 212210417079 مهدي غالب مهدي حسین 50 
1 0417081 یاسر محمد علاوي هادي 79 
2 | 212210417082 یوسف محمود عليوي ناصر 50 
09 


اللغة العربية ۷//۱۷////۷۷/۷۷۷۷۷۷۷۷۸۷۸۷ 
0 4 7 4 1 0 
0% 64% 65% 78% 93% 0% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


رقم التلميذ 
212210418003 
212210418004 
212210418008 
212210409 
212210418018 
0 2122 
4 210220 
6 2122 
90 2 2 
21221041803 
4 4 2 
7 2 2 
9 2 2 
0 2 2 
2122204182 
0 2 2 
2122204184 
2122206 
9 2 2 
212220418060 
21222041802 
21222041804 
212220418068 
212220418073 


اسم المدرسة مدرسة المرتضی الابتدائية 


اسم التلمیذ 
حسين علي ابراهيم حسين 
ذو الفقار عدنان خلف منصور 
عباس حازم عمران خميس 
عباس حجي كريم جواد 
علي حسين زيد سالم 
مجتبى جاسم محمد محل 
محمد علي خليفه جواد 
مصطفى ابراهيم كريم زيدان 
منتظر علي جاسم محمد 
يوسف حسن محمود اسماعيل 
ام البنين عيدان محمود محمد 
براء كنعان كريم جواد 
بنين محمد عبد الخضر ابراهيم 
بنين مهدي لفته حمود 
تقوى نزار علي داود 
زهراء جاسم عبد حمد 
زهراء طارق عبد حمد 
زهراء علي اكرم عامر 
زهراء محمد احمد فرج 
زهراء محمد محمود حسن 
زهراء ناطق خزعل حسين 
زينب شهاب احمد عبد 
زينب ناطق خزعل حسين 
فاطمه حيدر خزعل خلاف 


الاسلامية 


57 
71 
64 
51 


50 


60 
50 
68 
57 
50 
51 
50 
77 
63 
56 


50 


72 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية ETE‏ 
50 55 

77 60 
50 59 
50 60 
62 54 
76 56 63 
50 
50 50 
50 
53 50 
52 56 
55 50 
52 69 
71 
54 50 
77 55 
58 50 
59 50 
51 54 
80 63 50 
53 50 
67 70 53 
50 88 
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تربية المقدادية 
3ت 


68 
71 
76 
56 
57 
50 
65 
72 
50 
78 
50 
81 
55 
78 
74 
86 
72 
50 
84 


77 


50 
89 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة المرتضى الابتدائية 


رقم التلميذ 
5 2 
077 2 2 
1 2 
5 20 
"87 2 
8 2 20 


اسم التلميذ 


فاطمة طیاء اسماعيل كريم 
فردوس عباس علي محسن 
نور شاكر محمود خلف 

نور الهدى صفا مهدي حسين 
هيام عمار علي حران 
يقين فؤاد وسام رحيم 


TORE 


7 
42% 


20201 


58 
71 
56 
68 
72 
03 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


TIEN 


60 
66 
64 
73 
52 
50 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 
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7/۱/۱۱۷۱ 
0 
09۸ 
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7۱/۱/۱۷ 


43.33% 


0419 

تس رقم التلميذ 
1 ۰ 212210419001 
2 212210419002 
3 212210419004 
4 212210419005 
5 212210419008 
6 212210419010 
7 212210419011 
8 212210419012۱ 
9 212210419016 
0 212210419018 
1 212210419019 
2 ۱ 212220419020 
3 212220419023 
4 212220419024 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم التلميذ 


أحمد عبد علي حسن 
أمير علي عباس بيدر 
حسن علي طالب علي 
حسن فاضل علي حسين 
سجاد علي عباس بيدر 


عبدالله مشتاق طالب علي 


علي عدنان كاظم خلاف 


منتظر محمد عباس بيدر 


ايه محمد هادي حسين 
زهراء عماد عبد علي 


زهراء محمد حسين علي 


TAET 


الاسلامية 


74 
82 
58 
50 


77 
50 


81 
72 
54 
78 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
تربية المقدادية 

071 ل ا سے 
57 61 
50 70 73 
50 69 50 

50 50 

59 50 

60 50 

50 50 

50 70 

51 51 

71 52 62 
51 66 50 

50 

59 

67 
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7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
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النتیجه 


3 


ا 


ناجح 
ناجح 


370 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


كز فحص الدراسة الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2020٤‏ 
مر ور بیدا 
اسم المدرسة مدرسة روح القدس الابتدائية تربية المقدادية 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0420 
رقم التلميذ 


3 


222271 
21222203 
2122208 
21222046 
2122271 
212222 
212223 
21222225 
212228 
212220420035 0 
212220420037 11 
212220420038 12 
212220420040 13 
212220420041 14 
212220420042 5 
212220420056 16 
212220420070 17 
212220420077 18 
212220420078 19 
212220420079 20 
212220420080 21 


N => ٠‏ این اج ہی O‏ ایب اون اه 


اسم التلميد 
اسراء علي حامد محمود 
ام البنبن رعد ایمان خان علي 
اية شاکر محمود علوان 
جنات معن خلیل اسماعیل 
حوراء قصي خليفة عواد 
حوراء محمد حسين علوان 
حوراء مصطفی حسین علي 
رفل يونس ابراهیم خلف 
زمن واثق حسن عطیة 
زهراء حسین علي ابر اهیم 
زهراء سمير طارش کاظم 
زهراء شاکر محمود علوان 
زهراء غسان عبدالله علي 
زهراء ماهر عبد علي 
زهراء محمد عباس علي 
شهد بهاء محجوب ابر اهیم 
میلاد جاسم حکیم شریف 
نور عباس عبدالستار محمد 
نور فاضل داوود صالح 
نور الهدی حسین طه خمیس 
نور الهدی رشید خليفة کاظم 


الاسلامية 


88 
72 
50 
61 
82 
94 
82 
84 
71 
82 
82 
50 
65 
51 
82 
51 
50 
63 
61 
63 
68 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
70 ل EEE‏ 
50 58 
56 
50 
62 50 
67 50 
70 50 
86 84 
52 
62 
51 50 
62 69 
52 
50 54 51 
56 52 
53 84 60 
52 50 
62 56 
50 50 
50 54 
50 51 
56 50 55 


732 - 4 


تربية المقدادية 
E‏ 


53 
58 


59 
51 
51 
63 
59 
56 
62 


50 


52 


52 


50 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


ناجح 
ناجح 


المعدل 


63.4 
66 
57 

58 

60.4 
73 

81.2 
72 

69.8 
65 
76 

61.2 

60.2 

09.2 

74.4 
57 
68 

06.2 

06.8 

60.4 

08.8 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة الا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
الاسلامیة اللغة العربیة اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ////////////////////////// 
0 0 0 0 0 0 
0% 100% 100% 100% 100% 0% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الذراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
1 سم المدرسة مدرسة احد الابتدائية تربية المقدادية 

تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۷۷ النتیجه | المجموع | المعدل 
1 | 212210421001 احمد آرکان محمد فيصل 73 75 76 75 ناجح 377 75.4 
2 212210421002 بسام محمد حسين حمو 64 52 57 74 ناجح 1 64.2 
3 22210421003 جابر اسماعیل خلیل منصور 80 61 54 65 ناجح 310 62 
4 212210421006 حسن احمد فواز جامل 57 50 69 71 ناجح 9 65.8 
5 212210421011 حسين علي حسين ناصر 72 50 50 ناجح 325 65 
6 212210421012 حسین علي محمود بریسم 74 65 57 54 ناجح 1 64.2 
7 212210421013 حسين مقداد فاضل رحیم 50 50 50 50 ناجح 1 54.2 
8 ۱212210421014۱ حسین یاسین محمد خلف 52 50 60 52 ناجح 4 52.8 
9 212210421015 سجاد سلام سامي حسین 89 74 50 76 ناجح 342 68.4 
0 212210421016 سجاد قاسم محمود بریسم 61 51 60 52 ناجح 4 58.8 
1 212210421020 عباس علي ناجي عبد 74 66 56 71 ناجح 7 63.4 
2 212210421022 عبدالله جابر علي حسین 61 64 61 50 ناجح 306 61.2 
3 212210421028 علي السجاد وسام محمد فيصل 79 51 50 50 ناجح 09 59.8 
4 212210421029 غفران حسن فاضل جاسم 56 50 ناجح 3 56.6 
5 212210421030 قاسم صباح حماده صالح 64 58 50 تلم 270 556 
6 212210421031 محمد جعفر حیدر عبدالله 63 50 50 ناجح 306 61.2 
7 212210421032 محمد حسن عبد الواحد حسن 66 50 50 ناجح 300 60 
8 212210421036 مصطفی مؤيد حاتم نصیف 63 62 ناجح 305 61 
9 212210421038 منتظر عبد السلام جمعه محمود 88 73 69 58 ناجح 2 74.4 
0 212210421039 مهند مجید اسماعیل محمود 53 56 50 65 ناجح 8 59.6 
1 212210421041 يعقوب صباح ابراهیم علوان 76 58 75 65 ناجح 353 70.6 


734 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مر قحسن الاراط الات اة 


TAET الاسلامية‎ 
0 0 
100% 100% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :200 
تربية المقدادية 
اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱/۱۸ 
0 0 0 0 
100% 100% 100% 0% 


735 - 4 


3 


ع اه اد ادن الى ای اه الك امه فص خ ات 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0422 
رقم التلميذ 


212222203 
212222205 
212220422009 
21222022 
21222223 
2122227 
9 2" 
21222223 
21228 
2229ھ2122 
2122225 


اسم التلمیذ 
اسراء محمد علوان حمید 
امنه عباس علي کاظم 
تبارك طالب عبدالله سلطان 
سبأ علي محمد علوان 
طفوف عدنان عبد احمد 
فاديه همام محمد علي 
فاطمه احمد فاروق خاجي 
فاطمه محمد فواز جامل 
مرام كاظم عبدالله سلطان 
ملاك حسن فاضل جاسم 
نور احمد حمادي رحمان 


الاسلامية 


80 
72 
69 


60 
90 
79 
81 
72 
71 
86 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


ربج 


64 


59 
70 
56 
61 
51 
50 


الدور الثاني 2022/09/0 
تربية المقدادية 
اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم  11/١/١١١١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
50 67 ناجح | 314 62.8 
62 52 0 0 
50 67 0 0 
68 50 0 0 
50 ناجح | 281 56.2 
55 60 | 0 
50 50 ناجح ۰ 311 62.2 
50 50 اجج 320 | 64 
67 50 ناجح | 306 61.2 
56 52 0 0 
55 0 0 
45.45% 


736 - 4 


/۷ۂ00‌کف۵۷ی۸۸////// 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائیة 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
3 اسم المدرسة مدرسة مكحول الابتدائية المختلطة تربية المقدادية 

تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۷۷ النتیجه | المجموع | المعدل 
1 212210423003 اسد الدين عماد مهدي ابراهیم 88 83 51 50 ناجح | 322 64.4 
2 212210423005 ايسر صفاء حسين سلطان 92 89 61 ناجح | 397 79.4 
3 212210423006 حسن علي مطشر جباره 85 100 56 57 ناجح | 388 | 77.6 
4 | 212210423007 حسن یحیی علي حسين 79 69 52 66 ناجح | 338 67.6 
5 212210423008 حسين علي فليح محيسن 79 75 67 ناجح | 393 | 78.6 
6 212210423011۰ زينب حبيب كامل جاسم 57 67 66 53 ناجح | 317 63.4 
7 212210423012 سجاد عدنان ابراهیم دعاج 70 83 68 70 ناجح ۱ 372 74.4 
8 "21221023016 عبد الله طاهر عبد الستار خليل 85 85 51 50 ناجح | 323 64.6 
9 212210423019 علاء حسين عدوان محمد 73 57 60 56 ناجح | 306 | 61.2 
0 212220423035 زهراء صلاح علي حتروش 90 68 50 50 0 0 

1 212220423037 سارة اياد حاتم خضير 68 80 54 67 ناجح | 337 67.4 
2 212220423046 هاجر رشاد حاتم خضير 81 93 70 53 ناجح | 368 | 73.6 


///////////۷////۱//// 
0 0 0 1 0 0 
09۸ 100% 100% 50% 09۸ 09۸ 
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5 


¢ ہے N‏ ان اج اص O‏ ایب من اه 


0424 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210401 
212210424002 
212210424003 
212210424006 
212210424008 
212210409 
212210 
21221046 
21221007 
2122024 
١-6‏ 2 2 
1 2 
2 2 
3 2 
04 22 
2122215 
7 22 
212220424038 
212229 
22271 
21222 
212220424043 
45 2 
212226 


اسم التلمیذ 
احمد اوس ملك خلف 
احمد عماد غني جاسم 
احمد يونس أحمد عبدالله 
بهاء الدین حواس حسبي ابر اهیم 
حسن علي حسین ناصر 
بحسن علي محمد كاظم 
حسن فيصل محل سرحان 
خالد سعد لفته حسين 
خليل محمد عبدالكريم مصطفى 
علي هیثم علي كريم 
محمد صلاح مهدي أحمد 
یوسف أحمد اسماعیل عطية 
آیه احمد جاسم محمد 
سراء راسم محمد عیدان 
ايناس عادل ياسين عباس 
بيداء منير ابراهيم ياس 
تقى ايمن هادي أحمد 
حوراء قاسم برع محمد 
خديجه شعيبث جودة عكار 
رسل سالم عدنان داود 
رغد مهدي خليل ابراهيم 
رفل ناجح عباس عبدالحميد 
رهف صفاء خليفه عبدالله 
زهراء فيصل محل سرحان 


الاسلامية 


60 


82 
65 
68 
64 
67 
50 
55 
50 
57 
50 
83 
54 
94 
56 
54 
56 
68 
56 
73 
70 
55 
73 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
E 0‏ اللغة الانكليزية 2277 
53 
62 
69 72 
67 
54 60 
50 67 
72 57 
59 
50 50 
50 
50 
59 
52 55 
50 71 
52 66 
50 57 
50 61 
55 60 
63 76 
53 51 50 
50 85 
50 
64 
50 
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تربية المقدادية 
E‏ 


51 
60 
55 
55 


58 
57 
68 
64 
53 
66 
61 
65 
61 
90 
50 
68 
65 
50 


73 
50 
73 
50 


7-2: 


7۱/۱۱/۱۷ 


النتیجه 


ناجح 


ناجح 


۱ 


زارة التربية 
وزارة التر بی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المدیریة العامة لتربیة دیالی 


: الدور الثاذ 
مر فحص الاراط الات اة 2021-22 ور الثاني 200 
اسم المدرسة مدرسة رمضان الخیر تربية المقدادية 

تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية ‏ الریاضیات العلوم ///////////////////۱ النتیجه | المجموع | المعدل 
5 212220424049 زينب عقيل صکبان فهد 50 50 50 0 0 

6 212220424052 ساره علي حسین ناصر 64 61 56 50 ناجح 8 59.6 

7 212220424058۱ فاطمة مصلح آحمد منصور 68 77 50 70 ناجح | 317 | 63.4 
8 212220424064 ولاء قيس جمیل عبد 61 57 51 ناجح 280 56 


اللغة العربية ۱/۱۱/۱۱۱۸ 
2 3 4 0 0 0 
09۸ 79% 71% 100% 100% 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


رع ا 2021-2 الدور الثاني 20207 
5 اسم المدرسة مدرسة كفر قاسم الابتدائية المختلطة تربية المقدادية 
تر رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 0-01 0- 2+ 200 النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210425007 سعد حمزة مصطاف عاشور 64 50 75 0 68 
2 212210425010۱ علاء فؤاد فائق عرموش 69 61 0۵ ۰ ۰ ہر کی و 5555 o‏ 0 
3 2422442011 علاء اياد طارق عرموش 76 74 3 68.6 
4 ۲2122104250141 علي الباقر ساجد سلمان رحيم 63 62 0 0 
5 212220425020 آية شدهان محمود علوان 79 66 0 0 
6 212220425023 حوراء عدنان حسن نصیف 61 67 4 62.8 
7 212220425024 داليا عمار فخري صبري 87 83 2 78.4 


/////////////////// 
0 1 0 2 0 0 
09۸ 80% 100% 33% 09۸ 09۸ 


740 - 4 


3 


پآ اه اد ادن الى ای اه الك امه فص خ ات 


0426 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210426003 
212205 
212210426006 
1 22 
21221042614 
9 22 
210220 
2102271 
21222042628 
212220423 
25 


اسم المدرسة مدرسة المقداد الابتدائية 


اسم التلميذ 


احمد حامد داود سلمان 
امجد حامد داود سلمان 
حمزة حكيم خليفة محمد 


سجاد پاسر علوان صالح 


رسل عمر فاروق خضير 


کوثر زهير حسین علي 


TIE 


62 
69 
65 
100 
87 
77 
81 
64 
70 
95 
77 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


7-2: 2021-2 


الدور الثاني 


81.82% 


////۱/۱۱۱/۱۷۷۷ 
0 0 1 
09۸ 100% 
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3 


پآ اه اد BW‏ ای اه ایح امه فص اح ات 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0427 
رقم التلميذ 


2222071 
21224 
22771 
212213 
21219 
2221 
212228 
212223 
2122225 
21228 
2122242 


اسم التلمیذ 
ابراهيم محمد جعفر جبر 
حیدر صباح حسن عبد 
عدنان صبحي حمادي احمد 
علي محمود عبدالوهاب حسین 
ہی زماه ولد الساعيك 
مهدي حسین عبدالو هاب حسین 
بنين ایاد احمد تركي 
دلال عباس خلیل ظاهر 
زهراء تلفان کاظم خلف 
زهراء محمد عطیة عليوي 
طیبه صلاح حسن ابراهیم 


7-7 


68 
75 
77 
93 
64 
56 
57 
68 
77 
76 
54 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 


THEN 


64 
50 
50 
75 
50 


57 
86 
75 
60 
81 


الدو ر الثاني 
اللغة الانكليزية الرياضيات 

50 

52 

52 63 

68 

50 50 
50 

66 70 

51 76 

52 56 

52 74 


742 - 4 


تربية المقدادية 
لسارم 
67 


50 


50 


////۸ف۷ف۵م۸۸///// 


0 
م01۸ 


2022/09/0 

۷۷ النتيجه | المجموع | المعدل 

ناجح | 305 | 61 

ناجح ۰ 306 61.2 

ناجح | 303 60.6 

ناجح ۱ 354 | 70.8 

0 0 

ناجح ۱ 286 ۱ 57.2 

0 0 

ناجح ۱ 381 1 76.2 

ناجح | 351 | 702 

ناجح | 307 | 61.4 

66 | 330  حجان‎ 
000. 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
8 اسم المدرسة مدرسة شراع المحبة الأبتدائية المختلطة تربية المقدادية 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية 
1 212210428001 احمد باسم کامل علي 61 
2 212210428004 عباس کاظم عبد منهل 67 
3 212210428005 مؤمل وسام عداي حسن 85 
4 212220428006 اسراء حيدر علي دویج 58 
5 | 212220428007 ايمان فهد اسماعیل کمبر 75 
6 212220428010 طبه علي ساجد سلمان 90 
7 212220428012 نبأ خليل ابراهیم سلمان 82 
8 "212220428013 نورس موفق فخري حسن 99 


اللغة العربية 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 2 1 1 0 
09۸ 100% 50% 67% 83% 0/6 
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زارة التربية 
وزارة التربد نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية ديالى 1 
7 و 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 


تس | رقم التلميذ اسم التلمیذ الاسلامیة المعدل 
1 212210429002 ذو الفقار علي عبد الحسین عجب 71 59 
2 212210429005 شاكر محمود صالح دهام 66 59.6 
3 | 212210429008 كنان ساجد فالح صالح 68 59.8 
4 | 212210429009 محمد علي عیسی جعفر 80 61.4 
5 212220429012 ریهام حسین عبد الحسین عجب 70 65.6 
6 212220429013 زینب مهدي صالح عبد 81 61.4 


اللغة العربية اللغة الانكليزية 7/۱/۱۱۷۱ 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 100% 100% 100% 100% 09۸ 


744 -4 


0430 
تس رقم التلمیذ 


212210430007 1 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 
اسر المدرسة.. مدرسة اكد الابتدائية 


اسم التلميذ 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


7-7 


اللغة الانكليزية 
0 
09۸ 


2021-2 


اللغة العربية 


745 - 4 


اللغة الانكليزية 


الدور الثاني 


ETE‏ آلعلوم 


تربية المقدادية 


|۱۷ 
0 
09۸ 


NILA, 


2022/09/0: 


المعدل 


دارم اڈ 
وزارة التربد نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
7 کچ وت 2021-2 الدور الثاني :200 
مركز فحص الدراسة الابتدائیة 
1 اسم المدرسة مدرسة المحبة الابتدائیة 
رقم التلميذ آسم التلمية ۱۷۷۷۷۷۱۷۷۱۱۸۸۷۱۱ 


تربية المقدادية 


3 


71 ابراهیم صالح هادي مضعن 
2 حسین فراس فرحان متعب 
3 حمزة مهند سامي مضعن 
5 9 عباس حسن علي محمود 
7 ناظم عدي کاظم حسین 
9 تبارك صالح هادي مضعن 
0 زھراء خضیر حسون عليوي 
1 زینب علي فرحان متعب 
2 طفوف علي ابراهیم جواد 
3 قبس ليث سعدون محمد 


۴ اه ان ا اج إص اه الك إمه اى 


ح 
0 


///////////۷////////// 


TET 
0 1 1 1 2 0 
0% 75% 50% 86% 60% 100% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الا 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
2 اسم المدرسة مدرسة الثغر الابتدائية تربية المقدادية 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم .۰ 1/١‏ النتيجه ١‏ المجموع المعدل 
1 212210432001 انس ادم عبد حسین 74 81 75 67 ناجح | 358 71.6 
2 ۱212210432004 حر ذنون يونس علوان 54 52 60 52 0 0 
3 ۱212210432005 حسن حسين عبدالرزاق وهيب 50 50 59 58 ناجح | 273 | 54.6 
4 212210432006 حسین علي اسماعیل ابراهیم 74 50 71 75 ناجح | 335 67 
5 212210432009 عباس حميد رشید عداي 51 58 64 68 ناجح | 291 | 58.2 
6 212210432010 عبدالله هاني موفق اسماعیل 52 54 58 0 0 
7 210432012 کمیل حسين حمود حسین 87 50 60 75 ناجح | 328 65.6 
8 "222024 محمد عامر صکبان حمود 77 74 66 80 ناجح | 362 72.4 
9 212210432015 محمد واصف اسماعیل علي 78 52 52 71 0 0 
0 212210432019 مهدي احمد مجید محمد 86 61 50 65 ناجح | 332 ۱ 66.4 
1 212220432022 تقی عبد الرحمن حسن غضبان 81 56 61 78 ناجح | 326 65.2 
2 | 212220432029 فاطمة موسی حمید شکر 92 70 73 70 ناجح | 372 74.4 


7/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 1 0 2 0 
0۸ 100% 50% 100% 50% 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
3 اسم المدرسة مدرسة العباسية الابتدائية المختلطة تربیة المقدادیة 

تس رقم التلمية اسم آلقلمیة الاسلامیة ٤٦‏ 0 | الریاضیات العلوم  ٢/11‏ النتیجه | المجموع| المعدل 
1 212210433003۱ مقتدى طالب جاسم محمد 62 50 52 ناجح ۰ 277 55.4 
2 | 212210433004 ابراهيم سالم تميم حسون 64 50 0 0 
3 212210433005 احمد ایاد محمد حسن 51 60 61 ناجح ‏ 274 | 54.8 
4 | 212210433006 احمد حسین مطني مصطاف 72 69 59 0 0 
5 ' 212210433008 احمد علي جوامير هیجل 66 53 50 ناجح ۰ 286 ۱ 57.2 
6 212210433010 باسم غازي عبد الوهاب احمد 64 74 57 ناجح ۰ 338 | 67.6 
7 212210433015 حسين صدام حسين خلف 74 50 88 62 ناجح | 325 | 65 
8 212210433016 حسین علي هامل شلتاغ 77 50 50 51 ناجح ۰ 298 | 59.6 
9 212210433017 حسین محسن صادق جلاب 53 50 50 50 ناجح ۰ 268 | 53.6 
0 ۱212210433018 حسین هيثم كاظم عیسی 50 50 50 ناجح ۱ 263 | 52.6 
1 212210433023 سجاد كاظم عبد ابراهیم 60 75 50 ناجح ۱ 291 | 58.2 
2 212210433026 عبد الله محمد عزاوي کاظم 79 54 50 0 0 
3 212210433027 عبد الودود محمد احمد سلمان 50 50 0 0 
4 212210433028 عبدالرحمن علي حاتم مطلك 50 54 0 0 
5 212210433029 علي احمد عطية خاطر 63 50 50 0 0 
6 212210433035 مؤمل مؤید مقداد حسن 60 50 73 ناجح | 301 60.2 
7 6 محمد سعيد شلال صاحب 67 54 56 ناجح ‏ 283 56.6 
8 212210433037 محمد کاظم موسی حسین 81 62 60 60 ناجح ۰ 339 ۱ 67.8 
9 212210433038 مرتضی شاکر محمود سلمان 50 50 66 0 0 
0 | 212210433039 مرتضی محمد مطني مصطاف 74 63 50 67 ناجح | 314 | 62.8 
1 212210433040 مصطفی علي مطني مصطاف 67 66 67 0 0 
2 212210433041 مهدي صدام شلال صاحب 65 53 50 ناجح | 275 55 
3 212210433042 نمر صادق موسی عبد 67 75 68 ناجح 318 63.6 
4 212220433045 مروہ یاسر خلیل مغیر 56 50 50 ناجح ‏ 263 | 52.6 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


موك فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة العباسية الابتدائية المختلطة تربية المقدادية 

رقم التلمية E‏ الاسلامية E ON) O N‏ لكات العلوم ۳ /////////////////////۱_النتیجه | المجموع | المعدل 
6 نبا اياد محمد حسن 88 85 84 66 ناجح | 387 ۱ 77.4 
8 آآیات خالد حمید نحو 68 57 50 50 ناجح ۰ 280 | 56 
3 ايه حسن احمد جباره 71 65 0 0 
4 بتول منذر صادق جلاب 67 50 ناجح | 300 60 
5 بلقیس ياسر خلیل مغير 59 50 54 0 0 
7 بنين قیصر علي محمود 74 50 53 60 ناجح | 292 ۱ 58.4 
98 تبارك علاء جاسم محمد 77 62 52 54 ناجح | 311 62.2 
9 دنيا ابراهیم عبدالله علوان 87 50 50 57 ناجح | 330 ۰ 66 
3 زھراء كامل ملك دعدوش 61 50 50 0 0 
7 زینب صالح لطیف طعمه 96 63 50 50 0 0 
9 زینب علي ثاير محمود 76 50 50 50 ناجح | 302 ۱ 60.4 
1 زینب قحطان عبدالله حسين 77 80 50 68 ناجح | 349 | 69.8 
72 شهد رائد حمادي مريوش 62 70 50 ناجح | 282 ۱ 56.4 
13 شهد رشید جواد کاظم 73 79 50 ناجح | 306 | 61.2 
4 شهد عدنان عبد الحسين مکطوف 74 74 50 59 ناجح | 313 62.6 
75 طيبة محمد عبدالله ابراهیم 76 74 58 53 ناجح | 327 ۱ 65.4 
1 فاطمه ماهر سالم عبد الکاظم 59 70 57 ناجح | 306 ۱ 61.2 
2 فاطمه مصطاف کاظم حسن 67 69 50 50 ناجح | 289 57.8 
4 مریم رحمن حسن علي 50 75 60 ناجح | 287 57.4 
7 نرجس سعد عباس نزال 76 68 50 55 ناجح | 319 | 63.8 
8 نور بشير محمد فرج 82 65 50 50 ناجح | 312 62.4 
9 نور محمد عبدالله ابراهیم 95 84 CT‏ 50 61 ناجح | 371 74.2 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 


73.91% 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱/۱/۱۱۱۷ 
1 3 8 0 5 0 ۱ 
50% 75% 76% 100% 82% 0% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


کے ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
4 اسم المدرسة مدرسة سفانة الابتدائية المختلطة تربية المقدادية 

تس رقم التلمية اسم القلمیة الاسلامیة اللغة العريية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم ‏ /////////////////۱ النتیجه | المجموع| المعدل 
1 | 212210434002 احمد فواد احمد حسين 61 50 76 ناجح | 325 | 65 
2 "212210434003 احمد ياسين عادل محمد 55 66 0 0 
3 212210434004 جعفر علي حسين سلمان 75 54 64 72 ناجح | 315 | 63 
4 | 212210434005 جمعه محمد منصور حنش 54 50 0 0 
5 ۱212210434010 حسين علي مشهدي علي 54 56 0 0 
6 212210434012] سجاد علي خلف سلطان 63 83 0 0 
17 عدالرحمن سعد احمد حسين 50 50 0 0 
8 212210434017 عبدالله ياسين مزعل سعيد 52 50 ناجح 259 51.8 
9 212210434018 علاء احمد وحيد سلمان 74 60 69 57 ناجح || 318 | 63.6 
0 212210434019 علي حسين خلف سلطان 50 50 0 0 
1 | 212210434024 محمد زيد سلمان صالح 59 50 60 0 0 
2 | 212210434025 محمد ياسين مزعل سعيد 50 50 66 ناجح ۰ 266 | 53.2 
3 | 212210434027] مرتضى حسن جاسم محمد 50 52 0 0 
4 | 212210434028 مرتضى محمد ويسي صالح 51 50 54 0 0 
5 212210434029 مصطفى محمد مشهدي علي 50 57 0 0 
6 212210434030 منتظر رعد خليفه کرمش 65 58 76 72 ناجح || 353 | 70.6 
7 212210434032 مهند قحطان عدنان محمد 55 50 50 ناجح | 255 | 51 
8 212210434033 نبراس مثنى عادل محمد 50 50 0 0 
9 212210434034 يعقوب يوسف سلمان صالح 59 51 ناجح ‏ 274 | 54.8 
0 212220434038 ايمان صدام محمد خلاف 51 50 50 0 0 
1 212220434039 حوراء جلال جبار صالح 50 52 0 0 
2 212220434040 رفل اسكندر احمد عبدالله 58 50 50 56 ناجح 276 55.2 
3 212220434042 زهراء ضیاء جعفر محمد 50 75 0 0 
4 212220434051 هدى غسان سعدي عبد 66 55 60 57 ناجح ۰ 307 61.4 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


اسم المدرسة مدرسة سفانة الابتدائية المختلطة 


اللغة الانكليزية 
8 
60% 
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نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


59 


تربية المقدادية 


11 
//۸/۷۱۸۱ ۵۸۵0۵0۵ ۷/۸ 
0 
09۸ 


7-2: 


92 جح MN‏ ان ھ ای او ای اون اه 


0435 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212271 
21224 
21228 
9 2122 
212771 
1542 2022 
2122104313 
212204 
212215 
2122104317 
2122104318 
2120 
2121 
222 
2123 
21224 


0225 ی 


21222 0 
2222 2 
21222 0 
2222 1 
2222 2 
21222 3 
2122234 


اسم المدرسة مدرسة بدر الابتدائية المختلطة 


اسم التلمیذ 
حسین حمید حسن شلال 
حیدر طلال کاظم تقي 
عبدالله عبدالستار عبدالجبار ابراهیم 
علي احمد عبدالجبار ابراهیم 
علي قاسم اسماعیل حسین 
علي مجید صالح محمود 
على محمد حسین حساني 
قاسم غالب حسن حمادي 
کرار حیدر حمید عبد 
کرار طلال کاظم تقي 
کرار علي طلال کاظم 
محمد حسین حسن شلال 
محمد مهدي هاشم علي 
مسلم محمد عدنان داود 
مقتدی رائد طلال حمادي 


زهراء صدام حسین حساني 
طفوف حمید عبد حسن 
فاطمة حسام مجيد حمید 
مریم حسین جبار حمادي 
ملاك احمد حسین حساني 
نور الهدی شعبان خلیل ناصر 


الاسلامية 


78 
55 
52 
50 
56 
64 
50 
69 
82 
03 
64 
62 
72 
03 
50 
03 
64 
95 
61 
85 
88 
80 
56 
73 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 العربية | اللغة الانكليزية SET‏ 
80 68 
53 50 
63 52 57 
63 
50 50 
62 
60 76 
68 62 
61 
68 54 
56 69 
61 60 
53 62 
91 50 
62 56 50 
77 78 
62 50 
50 54 
51 60 
69 50 
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تربية المقدادية 
3ت 


74 
50 


51 


56 
62 
66 


80 
68 
76 
50 
58 
59 
69 
75 


70 
71 
64 


7-2: 


7۱/۱۱/۱۷ 


النتيجه 


3 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 
اسم المدرسة مدرسة 


بدو اة المختلطة 


اللغة العربية 
1 
83% 


14 
اللغة الانكليزية 
8 
11% 
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نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


71% 


تربية المقدادية 


۱۱/۷۷۷۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 
6 اسم المدرسة مدرسة البيروني الابتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


5 رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
1 | 212210436001 احمد مهدي عبد الله حسين 63 
2 212210436005 حسين علي كامل عليوي 88 
3 212210436007۱ حيدر احمد حسين حسن 67 
4 | 212210436008 حيدر بلاسم طه فياض 50 
5 212210436011 سجاد حیدر عزیز عبد 77 
6 212210436012 طه عادل عبد علان 63 
7 6 محمد حسن حسین حسن 75 
8 212210436019۱ محمد قاسم حسین عودة 51 
9 ۱212210436020 مرتضی عمار غضبان محمد 77 
0 212210436022 يوسف عزیز عبد خلف 75 
1 212220436023 ام البنین ابراهیم عبد حسن 89 
2 212220436024 انوار عبد عليوي حسن 67 
3 212220436026 اية عقیل غضبان سالم 68 
4 | 212220436027 بتول حسن جاسم عطية 71 
5 212220436041 سارة رائد عليوي حسن 73 
6 ۱212220436043 غدیر محمد عبد حسن 81 
2122204360497 لطيفة صاحب عبد الوهاب احمد 59 
8 212220436050 معصومة هادي عبد الله فزع 79 


اللغة العربية الریاضیات 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 2 2 5 3 0 
09۸ 60% 80% 29% 5 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


كز فحص الدراسة الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2020٤‏ 
مر ر ند ال 
اسم المدرسة مدرسة البيروني الابتدائية تربية المقدادية 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
ركز فخصن الذؤاسة الت اة 
7 اس المدرسة مدرسة الحميدية الابتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


تس رقم التلمیذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
1 212210437006 عباس عدنان علي حسين 54 
2 212210437009 عمار سعد عبد حسين 52 
3 212220437015 بنین خالد قاسم عبد 75 
4 212220437017 حوراء احمد محمد خليفه 81 
5 212220437023 مروه خالد مجید كروي 91 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 1 0 0 0 
09۸ 100% 09۸ 100% 100% 09۸ 
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5 


۴ چک اد ادن اج 


0438 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
1 22 
21024 


2122205 
21222 70 


اسم القلمية 
ابراهیم ایاد حسن عبد 
علي عماد علي خلیل 
ليث خضیر عباس محسن 
فرح جاسم خلف حسین 


اللقة العربية 
0 
0% 


اسم المدرسة مدرسة الشعراء الابتدائية المختلطة 


717 


65 
69 
75 
62 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العربية 


60 
56 
54 
50 


0 


50 
5/7 
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الدور الثاني 


۱/۱////////۱/۷/۱۱/۱۱/۱۱۱۱(۰ 


0 
09۸ 
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7۱/۱/۱۷ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


3 


رقم التلمید 
2 202 
21024 
22206 
08 22 
0 2022 
21221046 
7 2 
212210439018 
1 2102 
2120 
1 212210439025 
2 ۱ 2122104390260 
3 212210439027 
4 212210439028 
5 212210439029 
6 212210439030 
7 212210439032 
8 212210439034 
9 | 212210439039 
0 212210439041 


5 ہے N‏ ان اج اص O‏ ایب اون اه 


اسم التلميذ 
احمد عمار محمود عبد 
بلال زيد نكه غيدان 
جمال مهدي صالح احمد 
خليل طالب خليل فرحان 
طارق زياد عبدالرزاق تانج 
عبدالله محمد باقر حسين 
علي تسین لي جراد 
علي حسن فرحان محمود 
فهد سيف خالد حسن 
محمد قيس زاحم حسين 
محمود رعد محمد عطيه 
مرتضى عدنان تایه مهدي 
مصطفى انس يوسف ادريس 
مصطفى عدنان تايه مهدي 
مصطفی غسان احمد عواد 
مهيمن علي ذياب حسين 
نائل محمد نايل بدر 
يحيى انس يوسف ادريس 
يونس اسماعيل حسين احمد 
يونس منذر ستار كاظم 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 
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الدور الثاني 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة ای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱/۱۸ 
0 0 4 2 0 0 
100% 100% 71% 60% 100% 0% 
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5 


٠‏ جح N‏ ان رھ اص O‏ ایب مه اه 


0440 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210440002 
212210440003 
212210440004 
21205 
212210440006 
2122104407 
2122104409 
21221040 
212210440014 
5 2 
212210446 
212210440018 
212210440024 
2122226 
7 2 
212220440028 
9 22 
212220440030 
71 21022 
21022 
6 2022 
"7 2 
212220 
72 2 


اسم المدرسة ‏ مدرسة النیل الابتدائية 


اسم التلمیذ 
اکرم حسام محمد عبد الله 
انس امجد سالم داود 
باسم طالب عليوي حسن 
بشار سهيل عبد حسن 
حسين علي جاسم محمد 
شكر ثاير شكر محمود 
عبد الحميد عباس حميد علي 
عبد الله مثنى عبد الله محمود 
علي عبد الحسين ياسين عباس 
عمر محمد احمد عبد الله 
غيث ابراهيم اسماعيل محمد 
كريم حسن عبد حسن 
نامس طه حسن سلمان 
اسماء محمود خضير خلف 
امنه محمود حسن سلمان 
انفال احمد عبد محمود 
تبارك حارث حسن عليوي 
تقوى حسين احمد علي 
تماره ياسين حسن سلمان 
ثريا حسن محمد عبد الله 
رانيه حسين علي حسين 
رسل حيدر حسين علي 
سماح جاسم محمد عبد الله 


شهد يوسف ياسين عباس 


الاسلامية 


50 


50 
51 
50 
51 


58 
90 
64 
67 
64 
59 
91 
52 
74 
93 
97 
57 
67 
60 
80 
75 
92 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العربية 


58 
50 
50 
50 
50 
50 


73 
55 
57 
63 


67 


66 
64 
82 
50 
50 
50 
50 
50 
85 


761 - 4 


اللغة الانكليزية 


52 


50 


50 


50 


58 


50 


الدور الثاني 


EET 


70 


61 
50 


52 


63 
78 


تربية المقدادية 


50 
58 
63 


51 
50 
56 
79 
52 


50 


69 
50 
60 
64 
69 


50 
50 
80 


7-2: 


7/۱۱/۱۷۷۷ 


النتيجه 


3 


ناجح 
ناجح 


ناجح 


ناجح 


۱ 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
7 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


7 چس الاسلامية | اللغة العربية | لغة الانكليزية | الرياضيات | الوم 117777777777 النتيجه | المجموع] المعدل 
5 212220440047 مرام هاشم علي سلطان 64 65 50 50 ناجح | 280 | 56 


ا 


اللغة الانكليزية 
1 0 6 1 5 0 
50% 100% 68% 94% 29% 0% 


762 - 4 


5 


5 جح جح این رھ اص O‏ ایب اون اه 


0442 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
1 21022 
2102202 
212220442003 
21222206 
"07 22 
212220442008 
۰0 222 
771 2102222 
212220442013 
۰5 22 
6 22 
۰9 22 
١-0‏ 22 
212220442024 
2122227 
212228 
۰9 22 
2122220 


اسم المدرسة مدرسة السؤدد الابتدائية للبنات 


اسم التلميذ 
أيمان باقر حميد عيدان 
اسيل احمد عبد القادر عبدالله 
ايه علي حسن كاظم 
حوراء علي وكاع اسماعيل 
خلود كريم رحيم خلف 
رجاء محي غيدان خلف 
رنا صدام حسين خليل 
رهف حسن بدر حسن 
روان احمد عباس حسين 
زبيده علي خميس حسين 
زهراء سمير إسماعيل ابراهيم 
فاطمه حسين معارج شباط 
فاطمه طالب كريم حسين 
مريم عباس صبيح عواد 
ميمونه كيلان عطيه عبدالله 
نهله علي احمد خليل 
نور احمد رحمان عطيه 


نورس امير احمد هيلان 


الاسلامية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 


الرياضيات 
6 
63% 
4 - 763 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
0۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


كز فحص الدراسة الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2020٤‏ 
مرکز فحص الدر بتدائی 
اسم المدرسة مدرسة السودد الابتدائية للبنات تربية المقدادية 


764 - 4 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


3 اسم المدرسة مدرسة ابن منظور الابتدائية المختلطة تربية المقدادية 
تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية المجموع | المعدل 
1 212210443001 احمد عدي زيدان خليفة 50 0 | 0 
2 2122104143002 اركان ابراهيم حسن صبح 0 0 
3 212210443003 وسام صدام حسن صبح 1 | 56.2 


33.33% 


7NN 
0 


09 67% 09۸ 50% 100% 09۸ 


765 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الاراط الاك اة 2021-242 الدور الثاني 2022/09/0 
4 ام المدرسة مدرسة الكبرياء الابتدائية تربية المقدادية 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ 
1 | 212210444003 | حسن منذر فاضل جاسم 
2 ۱212210444005 سجاد قيس علي حسين 
3 212210444006 سجاد هاني مشعان حسن 
4 212210444007 سعد عدي صالح احمد 
5 212210444008 صالح ابراهیم خليفة احمد 
6 212210444012 علي احمد زیدان عیدان 
7 ۱212210444014 مصطفی حربي تيك عنکوش 
8 212220444017 اية احمد عاشور هاشم 
9 212220444021 شهد ضیاء زیدان عیدان 
0 212220444024 غسق مثنی تایه یوسف 
1 212220444026۱ ملاك صفاء محسن علي 
2 212220444031 هبة طالب تامر عیدان 


766 - 4 


7/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مد ا تد 2021-2 الدور الثاني 2020 
5 اسم المدرسة مدرسة الرشاد الابتدائية المختلطة تربية المقدادية 

E‏ رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامیة 70 النتيجه | المجموع| المعدل 
1 2122404445001 جعفر عباس حسين سبتي 78 59 ناجح ۰ 349 | 69.8 
2 "212210445002 حسن فلاح قحطان یاسین 7 ناجح | 305 61 
3 212210445003 حسین سمير محمد کاظم 86 ناجح ‏ 319 | 63.8 
4 212210445005 سجاد علي كامل منصور 69 ناجح | 307 ۱ 61.4 
5 212210445006 سلام علاء جاسم محمد 66 ناجح | 299 | 59.8 
6 212210445007 صادق عباس اسماعيل خليفة 64 : 4 ۰ 56.8 
7 212210445009 صفاء احمد جاسم محمد 54 0 0 

8 ۱212210445011 علي احمد جاسم محمد 50 0 0 

9 "212210445012 علي احمد حسين علي 50 ناج 9 | 59.8 
0 212210445013 علي ثاير كاظم عبعوب 75 ناج 6 792 
1 212210445014 علي عباس محمود خلف 61 ناجح 327 65.4 
2 عمار ماجد مبدر یاسین 87 ناجح | 366 ۱ 73.2 
3 212210445018 كاظم ويسي حلحيل حسن 75 : 46 69.2 
4 | 212210445019 كرار حسن حسين علي 0 0 

5 212210445020 كرار علي حلحيل حسن 328 65.6 
6 212210445022 محمد كريم ناجي ابراهیم 7 55.4 
7 212210445023 مسلم علي فيصل ابر اهیم 3 62.6 
8 212220445025 انوار حسین خلاف جاسم 0 0 

19 212220445026 بنين حیدر ناجي ابراهیم 323 64.6 
0 212220445027 بنين ياسر خليل ابراهيم 365 73 
1 | 212220445028 بنين ايوب محمد سلطان 4 78.8 
2 212220445029 حوراء احمد حسين علي 4 68.8 
3 212220445031 رقية محمد عباس حسين 1 60.2 
4 212220445032 زهراء عباس جواد عبعوب 2 ۰ 76.4 


767 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة الرشاد الابتدائية المختلطة 


رقم التلميذ 
2102223 


21222 6 
222 7 


اسم التلميذ 


زهراء عباس عنبر ناصر 
فاطمة مالك غازي ابراهيم 


20201 


59 
66 
67 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
2021-2 الدور الثاني 


۱۱/۱۱۱/۱۱۱۱ 
0 


09 91% م01۸ 


768 - 4 


7-2: 


81.48% 


3 


۶ اه اد ادن MB‏ اه الك من ره 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0446 
رقم التلميذ 
212210446002 
212210446003 
212210446004 
212210446006 
212210446008 
212222+10 
1 2" 
21221044612 


212220446014 


اسم التلميذ 


حسن محمد يونس خليفه 


مسلم عبدالكريم محمد خلیفه 


اللغة الانكليزية 
1 
80% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


//////////////////// 
0 1 2 
09۸ 


769 - 4 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


66.67% 


3 


۶ اه اد اص اج إص اه الك إمه ره 


0447 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210447004 
21221044705 
21221047 
212210447008 
1 22 
212220447013 
6 2 
9 22 
71 21222 


اسم المدرسة مدرسة البلاد الابتدائية 
اسم التلميد 


علي حيدر محمد حمد 
كرار طه احمد لفتة 
محمد قاسم محمد ابراهيم 
زهراء علي حسين خلف 
شهد حسن احمد حمد 
فاطمة حسين احمد كاظم 
فاطمة عباس حاتم سلمان 
كوثر علي احمد لفتة 


71-7 


85 
80 
80 
85 
77 
85 
59 
78 
85 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


77.78% 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 1 
09۸ 100% 88% 


770 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائیة 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
8 اسم المدرسة مدرسة المزمل الابتدائية المختلطة تربية المقدادية 

کچ رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم 11 النتیجھ ‏ المجموع | المعدل 
1 212210448001 ابراهیم حسين يوسف حسين 74 51 50 50 ناجح | 291 | 58.2 
2 212210448002 احمد یاسر احمد حسن 76 65 61 68 ناجح | 332 ۱ 66.4 
3 212210448003 جعفر محسن مصطاف مجيد 58 50 55 50 ناجح | 263 | 52.6 
4 212210448004 جعفر محمد عبدالله حمد 69 50 0 0 
5 212210448010 عباس ادريس حماد عواد 78 50 50 ناجح | 312 62.4 
6 212210448011 عبدالله قحطان احمد کیطان 75 51 58 74 ناجح | 313 | 62.6 
7 212210448012 عبدالله محسن علي حسوني 51 64 0 0 
8 | 212210448014 علي مهدي اسماعيل حسن 66 52 62 59 ناجح | 289 | 57.8 
9 ,212210448015 کاظم حسین علي رشيد 79 56 50 76 0 0 
0 212210448016 مجتبی صالح مهدي احمد 54 50 ناجح | 273 54.6 
1 7 محمد طالب ابراهیم حسين 80 50 53 66 ناجح | 299 | 59.8 
2 212210448018 مرتضى شهاب احمد شهاب 65 50 78 0 0 
3 212210448019 مصطفی حسين علي حسوني 50 57 ناجح | 289 | 57.8 
4 | 212210448020 هادي مهدي هادي محمد 81 59 50 58 ناجح | 303 60.6 
5 212220448021 الا عباس عبد الحمید حسن 87 77 ناجح | 367 73.4 
6 212220448022 حوراء حسین حسن رشید 93 58 58 ناجح | 353 70.6 
7 212220448023 حوراء محسن مصطاف مجید 84 54 81 0 0 
8 212220448025 زهراء حسین کاظم حسون 85 50 52 66 ناجح | 314 62.8 
9 212220448029 زهراء ياسين احمد حسن 75 56 68 ناجح | 344 | 68.8 
0 212220448030 زینب سامي عدنان محمد 66 51 76 ناجح | 343 | 68.6 
21 212220448033 فاطمه خالد مصطاف مجيد 79 52 ناجح | 328 65.6 
2 | 212220448036 معصومه محمد عباس محمد 89 56 52 72 ناجح | 325 65 
3 | 212220448037 منی غسان احمد کیطان 85 58 62 91 ناجح | 359 | 71.8 
4 212220448038 نبأ حسين حسن رشيد 69 57 51 52 ناجح | 279 | 56.8 


771 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز فحص الدراسة الابتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


اسم المدرسة مدرسة المزمل الابتدائية المختلطة 


رقم لتلمیذ 


212222 9 


اسم التلميذ 


نبأ عدنان حماد عواد 


0+2۵ 
1 
88% 


TIE 


85 


20 
اللغة الانكليزية 
4 
84% 


2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
تربية المقدادية 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم 1+ النتيجه المجموع المعدل 
61 50 74 ناجح 323 64.6 


ا 
0 1 0 
6۸ 09۸ 


772 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0449 

تس رقم التلميذ 
1 212210449003 
2 212210449004 
3 212210449006 
4 212210449009 
5 212210449014 
6 212210449016 
7 212210449017 
8 212210449018 
9 212220449021 
0 212220449023 
1 212220449027 
2 212220449028 
3 212220449029 
4 2122204490390 


اسم التلمیذ 
حیدر علي کاظم حسین 
سجاد عباس محمد داود 
مؤمل بلاسم نوري مظلوم 
مرتضی محمود حسین جواد 
براء حبیب علي نکه 
بنين عماد عباس محمد 
طیبه عبد عباس مزید 
نرجس جاسم محمد خلیل 
نورالهدی فيصل غازي عباس 


TORE 
0 0 
100% 0% 


الاسلامية 


71 
82 
69 
78 
85 
00 
91 
64 
66 
03 
50 
74 
84 
72 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
تربية المقدادية 
EE 00 70‏ 
50 72 


67 


773 - 4 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


النتيجه | المجموع | المعدل 
ناجح | 335 | 67 
: 9 |65.8 
1 ۰ 64.2 
300 60 
8 ۱ 63.6 
0 0 
0 - 70 
24 54.8 
3 ۱ 56.6 
281 56.2 
3 ۰ 52.6 
306 61.2 
8 63.6 
2 ۰ 62.4 
92.86% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


كز فحص الدراسة الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2020٤‏ 
مر ر پند الب 


774 - 4 


3 


۴ لك ان لك اج ان لك ON‏ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0450 
رقم التلميذ 


2122271 
212210450004 
212210450006 
212210409 
212220450013 
212220450014 
2122255 
21222 6 


اسم التلميذ 
احمد رعد حسن علي 
حسین ابراهیم حبيب حسن 
سجاد حسین علي حسین 
منتظر حسن ظاهر عسل 
دموع حسین خليفة حسنن 
زهراء رافد نجم عبد 
زینب کریم تركي طعان 
فاطمة اسماعیل ظاهر عسل 


0 


54 
97 
63 
60 
63 
61 
77 
65 


اللغة العربية 090800 
0 0 0 
0(۸ 100% 100% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


7۱/۱۱۱۱۱۱۷۷ 
0 1 0 
0/6 


775 - 4 


5 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 ہج N‏ این رھ اص O‏ ایب اون اه 


مركز فحص الدراسة الابتدائیة 2021-2 الدور الثاني :20207 
1 اسم المدرسة مدرسة القرطاس الابتدائية المختلطة تربية المقدادية 

رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم 1+1 النتيجه المجموع ' المعدل 
3 حبیب سعدون جاسم محمد 62 50 71 52 ناجح 323 64.6 
7 حسین عباس کاظم عبد 77 54 58 60 ناجح 300 60 
0 رضا خالد محمد غضيب 60 55 73 ناجح 8 69.6 
1 سجاد عباس خليفة كريم 50 50 65 ناجح 5 | 53 
72 عباس محمد حسن خلف 53 52 52 0 0 
4 کاظم محمد لفتة عبد 66 55 56 56 ناجح 3 56.6 
5 کرار عباس خليفة كريم 81 50 68 72 ناجح 1 64.2 
6 محمد خالد محمد غضيب 55 63 77 58 ناجح 3 66.6 
7 محمد ليث عمران موسی 75 50 61 68 ناجح 304 60.8 
8 مرتضى رسول اسماعيل عبد 63 50 0 0 
09 مرتضی كريم نواف عبد 50 53 0 0 
0 مرتضی محمد ماضي کاظم 65 51 59 ناجح 289 57.8 
1 مصطفی روکان خليل فیحان 69 72 84 88 ناجح 1 74.2 
2 منتضر عباس خلیل فیحان 56 54 0 0 
3 منتظر عباس حميد علي 51 56 55 ناجح 303 60.6 
4 یوسف عزیز حسن عبد 60 50 71 ناجح 2 |58.4 
5 یوسف محمد خليل علي 63 61 58 ناجح 6 57.2 
7 ايه عامر نواف عبد 79 56 52 71 ناجح 0 | 70 
8 بنین محمد صلال ابراهيم 50 67 71 0 0 
2 زهراء محسن احمد عباس 67 50 52 62 ناجح 1 642 
4 زينب جاسم احمد عباس 81 56 65 66 ناجح 368 73.6 
6 طیبة عباس عدنان عبد 67 50 66 57 ناجح 327 65.4 
0 کلثوم عبد الله حمد مزيد 79 50 54 56 ناجح 7 59.4 
1 مریم حیدر ذياب محمد 50 50 59 63 ناجح 0 62 


776 - 4 


20 
26 


وزارة الثربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 
اة سر القرظانن الات هة اط 
چوس 


رقم التلمیذ 
212220451044 
212225 


نور محمد حسین کاظم 
نور حسن طالب عبد 


TIEN 
2 
89% 


7-7 
50 
54 
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نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


10000 
0 
09۸ 


7-2: 


508 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


02 
رقم التلمیذ 
1 2102 
2 210 
210203 
212-05 
202206 
07 21022 
2102209 
2122210 
771 2102 
0 212220452013 
1 212220452014 
72 212220452015 
3 212220452019 


3 


5 ج N‏ ان اح اص O‏ ایب اون اه 


اسم التلميذ 
احمد خالد علي عاشور 
امين عقيل ثاير عدنان 
باقر حسين خليفه حسين 
حيدر بلاسم غدير كاظم 
عبدالله مالك محمود كاظم 
عقيل رائد علي حمد 
كرار طالب كاظم ابراهيم 
محمد باقر حميد صالح مهدي 
مصطفى يعرب محمود علي 
ايلاف اسعد ابراهيم حمد 
زينب علي ناجي صكر 
سجى عماد علي حمد 
فاطمة محمد احمد عواد 


اسم المدرسة مدرسة المهدي الابتدائية المختلطة 


0 


64 
56 
74 
94 
58 
74 
61 
59 
76 
65 
88 
03 
00 


للغة الانكليزية 
3 
67% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


للغة الانكليزية 


778 - 4 


الدور الثاني 


1000000000 | || | | || | | | /// 
0 
09۸ 


7-2: 


92 ج MN‏ این ھ ای او ای اون اه 


0453 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
1 2 
212210453003 
212210407 
212210453008 
222۹000 
2122104512 
212210453014 
222۹0407 
2220۰1 
212210424 
6 222 
212290 
21220 
212271 
72 0 * 2 
2126 
212210453038 
١-0‏ 2 
١-2‏ 2 
212220453043 
6 2 
21220 
4 2 2 
5 2 2 


اسم المدرسة مدرسة السياحة الابتدائية 


اسم التلمیذ 
احمد ارکان محسن علي 
احمد زياد فالح مجید 
امیر فر قد محسن علي 
ايمن هدير جاسم محمد 
عبدالاله روکان عادل رشید 
عبدالرحمن عادل یحیی زيدان 
عبدالله عبدالقادر جاسم محمد 
عمار محمود خلف اسماعیل 
فھد زیاد فالح مجید 
ليث حسيب حمادي احمد 
هشام اثیر جاسم محمد 
یوسف ریاض شهاب احمد 
اية رزاق طه ياسين 
بان طالب سلمان مهدي 
تبارك حسام عبدالکریم جواد 
شفاء کنعان خضیر عزیز 
ملاك ابر اهیم احمد صبر 


الاسلامية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 العربية | اللغة الانكليزية SET‏ 
69 67 

53 50 
59 60 
50 51 
50 65 
52 
52 
58 50 
50 56 
53 62 
68 65 
61 50 
50 50 
54 60 
50 50 
71 54 
65 73 
55 
65 83 
50 50 59 
50 50 
69 90 


779 - 4 


تزيية المقدادية 
0 
80 


50 
50 
55 
50 
50 
50 
50 
77 


50 


61 


50 
50 


84 
50 


84 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


ناجح 
ناجح 


۱ 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
7 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


اسم المدرسة ‏ مدرسة السياحة الابتدائية تربية المقدادية 
تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامیة اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الریاضیات العلوم ////////////////۱ النتیجه | المجموع| المعدل 
5 212220453057 هاجر باسم جراد محمد 88 77 66 62 ناجحع ‏ 361 72.2 
6 212220453061 يقين هدير جاسم محمد 80 86 ناجح ‏ 338 67.6 


1|110 


1 
0 1 5 5 2 0 
0% 89% 64% 6۸ 50% 100% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مرگ فخصن الذؤاسة الك اة 


5 


رقم التلمیذ 
210205 
7 2122 
212210454008 
2102209 
2102210 
212210454013 
212210456 
21220 
21026 
0 212210454027 
11 212210454028 
2 2122104540301 
3 212220454034 
4 212220454037 
15 212220454038 
6 212220454039 
7 212220454040 
8 212220454041 
9 212220454042 
0 212220454045 
1 212220454046 
2 | 212220454051 
3 212220454054 
4 212220454056 


۶ اه اد ادن اج إص اه الك من ره 


4 اسم المدرسة مدرسة ابن خلکان الابتدائية 


اسم التلميذ 
أيمن وضاح حبيب حسن 
بلال مظفر سلمان خضير 
حسام اركان فاضل نصيف 
حسن ابراهيم حسن علي 
سلمان برهان سلمان خضير 
طه ياسين يحيى علي 
عبدالله ياسر سلمان ضاحي 
محمد علي صالح علي 
مهدي كمال صالح مصلح 
ناطق عمر محمد حمد 
وائل عمر عيدان محمد 
يوسف خليل ابراهيم خليل 
اسراء جميل نجم عبد الله 
ايمان وسام شهاب أحمد 
براء عيدان محمد جعفر 
بنين داود سلمان صالح 
تاره علي محمد عبد 
جيهان عمار محمد حمد 
حوراء عيدان محمد جعفر 
ديمه صباح نجم عبد الله 
رحيل يوسف فوزي خليل 
ساره خضير حسين خضير 
علا عمر محمد مرير 
غيداء قحطان صالح علي 


الاسلامية 


54 
82 
61 
85 
90 
59 
87 
50 
58 
56 
55 
62 
50 
100 
72 
52 
62 
100 
100 
100 
80 
60 
65 
71 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


781 - 4 


الدور الثاني 


61 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
اسم المدوسة. مدرسة لبخ خلکان الابتدائية 


رقم التلمید 
212220454058 
212220454063 


21222045404 
212220454067 


اسم التلميذ 


لیلی باسم حسن علي 

نوارس مظفر سلمان خضیر 
لورهان کال علي سد 
لسن AEDS‏ كلت 


0 
100% 


7-7 


50 
80 
83 
83 


22 
اللغة الانكليزية 
6 
6۷۸ 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :200 
تربية المقدادية 
ETE ETE‏ ۱ ۹ المعدل 
50 57.4 
67 70.2 
61 63.6 
61 64.8 


000000000000000 
0 1 3 
09۸ 88% 86% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز قحضن الذر اسة الانتدائية 
5 اسم المدرسة مدرسة الهدیل الابتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
1 212210455004 حسين علي عبد الحسین سلمان 82 
2 212210455007 علي حقي اسماعیل جواد 60 
3 212210455009 ليث عباس احمد مخلف 75 
4 212210455011 مهيمن محمد عبد الحسين سلمان 62 
5 | 212220455017 وهب مفيد صالح مهدي 78 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 2 0 0 0 0 
09۸ 50% 100% 100% 100% 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


06 
رقم التلميذ 


5 


2122271 
212210456004 
212210456005 
212210456006 
212210456007 
212210456008 
2122109 
212 01 
212220456013 
212220456014 10 
212220456015 11 
212220456016 12 
212220456018 13 


ع( > N‏ این اج اص O‏ ایب اون اه 


اسم المدرسة مدرسة مهد الانبياء الابتدائية 


آسم التلمية 
فاروق عبد الله جاري عباس 
قتيبة یوسف جاسم محمد 
کرار مروان متعب علوان 
کرار نایف سلطان جیاد 
کمال طالب عبد رشید 


مرتضی محمود عبد محمد 
ایلاف مثنی كيطان جیاد 
رويدة وليد مظهر عباس 
زهراء اياد نجم عبد 
هاجر محمد مظهر عباس 


7-7 


63 
67 
85 
61 
56 
66 
81 
51 
58 
58 
50 
68 
90 


للغة الانكليزية 
1 
83% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


: 3171 


784 - 4 


الدور الثاني 


1000000000) | | | | | | | | | 
0 
09۸ 
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7۱/۱/۱۷ 


3 


جہ جہ 
پآ اد اد ادن ھا اه یہ امه فص خ ات 


0457 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
210205 
212210457014 
7 2 
212210457018 
21024 
21027 
2020 
210221 
022 2 
6 2022 
212225 


اسم المدرسة ‏ مدرسه النبع الصافي الابتدائيه 


اسم التلمیذ 
احمد طارق مهدي صالح 
صفاء ارشد صفاء عبد الستار 
محمد فراس ابراهیم خلف 
همام فاضل علوان جدوع 
یوسف عبد الرزاق خالد نصیف 
ايه فزاد مهدي صالح 
تبارك سلام سلمان سبع 
تبارك علي رشيد هتم 
رفل رائد عبد الحاق سلمان 


الاسلامية 


50 
71 
67 
50 
57 
68 
70 
65 
77 
81 
80 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


THEN 


51 
58 
68 
52 
66 
60 
54 
67 
69 
67 
72 


50 
50 
50 
50 
52 
50 
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اللغة الانكليزية 


الدور الثاني 


أ ||| | | 0/0 10/00/0000 
0 
09۸ 


7-2: 


النتيجه المجموع 
ناجح 272 
ناجح 325 
ناجح 295 
ناجح 252 

329 


81.82% 


5 


٦‏ ہے جح این اج اص O‏ ایب اون اه 


0458 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
1 22 
212210458006 
09 202 
21020 
212210458014 
20215 
6 202 
229 
1 2102 
21221045823 
21221045824 
21225 
46 202 
21222045828 
و9 2022 
0 2022 
1 2022 
0 2022 
212220458043 
212220458048 
2122204 


اسم التلميذ 
ابراهیم لؤي ابراهیم خلف 
بشير وعد الله یوسف منصور 
خالد جمال ابراهيم اسماعيل 
خليل مثنى سامي خليل 
عبد الباري صفاء احمد خضير 
عبد الخالق حسن عطية حسين 
عبد الرحمن صفاء اسماعيل صالح 
علاء سليمان ذياب محمد 
علي مقداد ابراهيم حسن 
فهد مقداد احمد خضير 
مهند محمد محمود عبدالله 
نمر ثائر فاضل شكر 
وليد ثائر فاضل شكر 
اسراء اياد ابراهيم غالي 
اسيل محمد خليل ابراهيم 
سیل محمود عبد المجید عبدالله 
ايه عماد ابراهیم خلف 


سجی عامر حسین اسماعیل 
فردوس ايوب حسین صالح 
نورهان سهیل نجم عبدالله 

ياسمين صفاء سلمان خضیر 


اسم المدرسة مدرسة 14 تموز الابتدائية المختلطة 


0 


83 
76 
78 
50 
53 
82 


64 
64 
50 
64 
50 
76 
77 
89 
93 
52 


61 
85 
62 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
EEN ۲۳۳۰ 7770‏ 
70 53 
62 60 
77 81 

50 
79 50 
50 50 
67 50 
52 
50 
73 63 
64 50 
74 54 
62 
74 54 57 
83 63 
68 50 
52 
50 
57 61 
63 
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تربية المقدادية 
جح 
70 


88 


50 
59 
50 


72 


55 


68 
52 
74 
88 
55 


:20207 
1+ النتیجه | المجموع 
ناجح 345 
ناجح 326 
ناجح 406 
ناجح 303 
ناجح 289 
ناجح 359 
ناجح 283 
ناجح 311 
0 
0 
ناجح 322 
ناجح 300 
ناجح 340 
ناجح 329 
ناجح 348 
ناجح 383 
٦‏ 272 
ناجح 295 
ناجح 301 
ناجح 328 
0 


85.71% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤاسة سای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة 14 تموز الابتدائية المختلطة تربية المقدادية 
الاسلامیة اللغة العربیة اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ////////////////////////// 
0 1 2 0 0 0 
100% 86% 89% 100% 100% 0% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
9) اسم المدرسة مدرسة الرحيق الابتدائية للبنات 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


تس رقم التلميذ اسم التلمیذ 
1 | 212220459005 افراح فاضل احمد صبر 
2 | 212220459006 ايناس عدي جبار حمد 

3 ۱ 212220459007 ايه علي احمد خلف 

4 | 212220459009 حمده یوسف داود خضیر 
5 212220459010 حوراء حسین ابراهیم جواد 
6 212220459012 دیالی سعد عبدالله علي 

7 212220459015 رانیا ایاد سعید مدالله 

8 ۱212220459017۱ رشارحمن حسن زبالة 

9 ۱ 212220459019 رهف اسعد محمد نامس 
0 212220459021 زهراء سیف خلیل فرحان 
1 212220459022 زهراء نوري کریم علي 
2 212220459028 سبأ رضوان بدر شکر 

3 | 212220459029 سبأ کریم محمود سلمان 
4 ۱212220459030 سجی علي احمد خلف 

5 212220459031 سحر احمد اسماعیل صالح 
6 ۱212220459034 شفق صلاح حسن علي 
7 212220459035 شهد غانم محمود ناصر 
8 212220459036 شیرین ریاض احمد کاظم 
9 212220459038 طیبه وسام حسین جاسم 
0 212220459041 فاطمه محمد غیدان مبارك 
1 212220459042 فرح عدنان محمد علي 
22 212220459043 مرام قاسم وادي احمد 

3 212220459047 نبأ حسن علي محمد 

4 212220459048 نرجس محمود باقر اسماعیل 


788 - 4 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
7 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


اسم المدرسة مدرسة الرحيق الابتدائية للبنات تربية المقدادية 
تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم 1/71/7711 آلنتیجه ‏ المجموع | المعدل 
5 212220459050 نورالهدی ضیاء ابراهیم محسن 74 71 72 59 ناجح 368 73.6 
6 212220459051 هناء نزار یونس عبد 87 50 65 ناجح | 305 61 


ہ۷۸۷۱ 


TENE‏ اللغة الانكليزية 
0 1 5 2 2 0 
100% 80% 69% 87% 33% 0% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
1 212220460007 انصاف ايوب حميد حمد 57 
2 212220460015 جمانه أحمد طراد أحمد 60 
3 | 212220460018 خديجه أحمد ظاهر حميد 52 
4 212220460021 رفل أحمد رشيد سعيد 65 
5 212220460022 رفل محمد جاسم محمد 71 
6 212220460023 رقیه علي جدوع محمد 63 
7 212220460025 رقیه محمد خلف اسماعیل 91 
8 | 212220460026 رقیه محمد عبدالحمید محمد 74 
9 212220460029 روان فتحي شاهر حمد 67 
0 212220460032 ريام خالد خلیل اسماعیل 73 
1 | 212220460033 زهراء ابراهیم خلیل اسماعیل 64 
2 212220460034 زهراء خضير عباس صالح 77 
3 212220460037 سجود غازي عبدالحمید محمد 64 
4 ۱212220460038 سجی زید علي صالح 54 
5 | ۱212220460039 سلسبیل داود سلمان حسن 66 
6 212220460043 لقاء عبدالرزاق حسین مهدي 65 
7 220460044 مریم هادي دخیل رجب 55 
8 212220460049 نرمین محمد صالح حمد 54 
9 212220460050 نورس عواد حمید عواد 50 
68.42% 


0 اسم المدرسة مدرسة الیاسمین الابتدائية للبنات 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز قحسن الاراط الات اة 2021-242 الدور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الياسمين الابتدائية للبنات تربية المقدادية 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم 00001 )1|006 
0 1 4 2 3 0 
O%‏ 80% 73% 75% 63% 0۳/۵ 


791 - 4 


دارم اڈ 
وزارة التربد نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
7 ےت 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
1 اسم المدرسة مدرسة الاریج الابتدائية المختلطة 


1 رقم التلميذ اسم القلمية الاسلامية 
1 212210461001 رافد صلاح خليل علي 54 
2 212220461003 ايمان ابراهیم احمد سعید 95 
3 212220461004 زهراء عادل خلیل علي 74 
4 212220461005 سجی عامر حمود سعید 75 


اللغة العريية اللغة الانكليزية ۲ و ۱ 
0 0 0 0 1 0 
0% 100% 100% 100% 67۸ 0/6 


792 - 4 


3 


ہے N‏ این اج ان O‏ ایب اون اه 


02 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210462003 
212210462004 
212210409 
2122210 
12 2010 
212210462014 
15 21222 
21226 
7 2102 
212220 
1 21022 
2 2 
2122104623 
2122۹0405 
212210462028 
2220 
1 21022 
2 0 2 
21023 
2102224 
2122065 
2026 
21221048 
210229 


اسم التلمیذ 
اریج باسم عدنان اسماعیل 
اسامه عبدالرحمن ادهام رحیم 
حسین محمد حسین علي 
خضير ایاد خضیر خلف 
رسول محمد نوري محمد 
سامي عمر سامي خلف 
سجاد داود سلمان محمد 
سجاد رائد لطیف مهدي 
سجاد محمد لطيف بكر 
عباس رأفت ناجح علوان 
عبدالجبار صالح جبار صالح 
عبدالجبار وسام عدنان اسماعیل 
عبدالرحمن صدام ستار علي 
عبدالرحمن عبدالحمید عبدالامیر عبدالغني 
عبدالله مقداد خالد ياسين 
عبدالوهاب عبدالرزاق عبدالوهاب احمد 
عبدالوهاب علي صالح محمد 
عبیدہ صالح جبار صالح 
عزام غسان علي حسین 
عقيل ثامر جمیل منصور 
علي احمد سلمان محمد 
علي مقداد عبدالله محمد 
علي غسان قحطان جاسم 


اسم المدرسة مدرسة الریف الزاهر الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 


69 
66 
58 
60 
57 
58 
51 
74 
58 
85 
74 
68 
56 
52 
75 
82 
88 
60 
71 
63 
60 
52 
50 
66 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 


793 - 4 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
لے امرس مرت ایت ا اهر الانتداعية اتل 


رقم التلمیذ 
21220 
210271 
2042 
212225 
210226 
2122229 
2220 
21022271 
210223 
212065 
2026 
2122227 
21221048 
212210462060 
1 21022 
21222045 
21222047 
212220462068 
2102229 
212220462073 
21222046274 
,2122226 
2122224 
2465ھ2122 


اسم التلمیذ 
علي مجبل زیدان خلف 
علي محمد عواد زیدان 
غار على خسن لي 
قیصر عمر صالح حسین 
اھ سن هادي علي 
محمد عماد جاسم خلیل 
محمد هاشم عزيز حبیب 
محمد ریاض علي جاسم 
محمود بشیر علي ابراهیم 
مصطفی هادي صالح حسین 
منتظر صالح مهدي احمد 
منتظر عمر سامي خلف 
منتظر باسم عدنان اسماعیل 
نزار واثق حمد خلف 
وائل فائز عبدالرزاق محمد 
اميرة هشام اسماعیل احمد 
ايه حمد مسیر جمعة 
ايه علي صالح خلیل 
ايه فخري جاسم شلال 
حنان عبدالحمید عبدالامیر عبدالغني 
دالیا قاسم عبید محمد 
روی قائد لطیف مهدي 


الاسلامية 


74 
80 
67 
81 
72 
81 
51 
94 
60 
54 
78 
69 
50 
59 
50 
82 
67 
66 
85 
58 
70 
82 
85 
84 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 


794 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
لے المدوسة. مره ایت ا ور اعد نی 


رقم التلمیذ 
210227 
20220 
212220902 
2122263 
2122224 
2102297 
9 2" 
2102202 
21022207 
212220462108 
9 22 


اسم التلميذ 


عهد محمد عاشور علي 
قبس عدنان محمد محسن 
مروة سعيد صالح خليل 
مروة عمار علي خلف 
مریم فراس یعقوب عباس 
میناء سامي عبدالله محمد 
نور رعد داود عواد 

نور رائد لطیف مهدي 
ورود صباح شكر خمیس 
وسن ولید هاشم سعيد 


ولاء اركان ابراهيم عبدالله 


1 


97 
72 
75 
69 
53 
53 
73 
52 
81 
61 
64 


72% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-02 الدور الثاني :20207 
تربية المقدادية 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۷۷ النتیجه | المجموع | المعدل 
69 50 80 ناجح | 373 | 74.6 
52 56 59 ناجح | 294 ۱ 58.8 
50 0 0 
50 50 50 ناجح | 293 |58.6 
50 ناجح | 270 54 
50 0 0 
60 59 0 0 
54 0 0 
56 57 55 ناجح 2 664 
50 ناجح 324 64.8 
50 ناجح | 303 ۱ 60.6 
2 69.49% 


(IIIIII IIIIII IIIT] 
0 2 8 
09۸ 88% 72% 


795 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0463 
رقم التلمیذ 


3 


212271 
202 2 
21223 
21224 
212205 
2222771 
2022 1742 
2122213 
2122215 
21222 9 
2122271 


جہ جہ 
۴ اه اد ادن ھی اه الك امه فص خ تک 


اسم المدرسة مدرسة الدوحة الابتدائية المختلطة 


اسم التلميذ 


سے 


دم محمود عبود حمد 
حسن صلاح حسن طالب 
داود حسن علي حسین 
سیف عدنان طالب اسماعیل 
آمنة محمد محسن علي 
اسراء وليد مرعي حمادي 
زهراء حسین علي حسین 
ساره حسن شهاب أحمد 
فرح محمد نعمان فرج 
نبأ عمار حسن سویف 


الاسلامية 


50 
82 
50 
50 
50 
67 
64 
88 
77 
74 
67 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


7-2: 2021-2 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


54.55% 


ۂ!//۸۸۷ف۵ی۸۸۵///// 
2 1 0 
50% 86% 09۸ 


796 - 4 


دارم اڈ 
وزارة التربد نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
7 ےت 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 


تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 111 النتیج ۱ المعدل 
1 212220464008 اسراء احمد مزھر خلف 75 0 
2 212220464013 ملك مزهر خلف محمد 58 5/6 


۷/١ 


TIEN 
0 0 0 0 1 0 
0% 100% 100% 0% 50% 0% 


797 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


کے ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
5 اسم المدرسة مدرسة الكفاءة الابتدائية المختلطة تربیة المقدادیة 

تن رقم التلمية اسم التلمية آلاسلامية لغة العربية | اللغة الانكليزية | الریاضیات العلوم ‏ ///////////////۱ النتیجه | المجموع| المعدل 
1 212210465002 احمد صالح حسين علي 61 64 ناجح || 313 | 62.6 
2 212210465003 اکرم علي حسین محمد 82 56 60 63 ناجح ۱ 322 64.4 
3 | 212210465006 حربي احمد رمضان محمد 50 50 0 0 

4 212210465008 حمزہ محمد قاسم محمد 50 50 66 51 ناجح ‏ 278 | 55.6 
5 212210465009 خليل ابراهیم احمد عبدالله 59 57 50 51 ناجح 272 54.4 
6 212210465010 رامي عواد عبد حمد 68 57 51 59 0 0 

7 212210465011 رسول حقي خلف اسماعیل 73 54 57 56 ناجح ۰ 309 61.8 
8 212210465014 صالح نجيب عبد خلف 57 51 55 ناجح ۱ 301 ۱ 60.2 
9 ۱212210465015 عبدالحي ماهر ايوب عباس 53 50 ناجح ۰ 288 | 57.6 
0 212210465016 عبدالله عدي خضير اسماعیل 75 63 50 ناجح ۰ 306 ۱ 61.2 
1 212210465017 عبدالله جاسم محمد اسماعیل 55 69 52 57 ناجح ۰ 283 | 56.6 
222262 محمد عدي صادق محمد 74 75 55 58 ناجح | 345 | 69 
3 212210465024 محمود سليم نصرالله عبد 57 59 50 ناجح ‏ 273 ۱ 54.6 
4 212210465026 مصطفی ابراهیم عباس محمد 95 73 91 61 ناجح | 387 | 77.4 
5 | 212210465027 مقداد حقي کامل اسماعیل 69 50 52 ناجح | 296 | 59.2 
6 212210465029 نبراس باسم محمد اسماعيل 59 50 50 ناجح || 276 55.2 
7 212220465033۱ الاء سلمان خلف عزیز 50 50 ناجح | 270 54 
8 | 212220465035 ایمان مقداد حقي اسماعیل 84 55 59 67 ناجح | 315 | 63 
9 212220465044 زينب عبدالرحمن احمد دروش 85 50 64 66 ناجح | 350 | 70 
0 212220465047 سرى ياس خضير اسماعیل 72 59 50 ناجح | 325 65 
1 212220465048 سما عمرو رحمن احمد 67 50 58 53 ناجح | 317 | 63.4 
2 212220465051 ماریا عباس سلمان خلف 71 50 50 80 ناجح ۱ 313 ۱ 62.6 
3 212220465055 ورود محمد احمد ناصر 82 50 71 ناجح ۰ 338 | 67.6 


798 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدائية 


اسم المدرسة مدرسة الكفاءة الابتدائية المختلطة 


ATEN 
1 
80% 


21 
اللغة الانكليزية 
1 
92% 


799 - 4 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


100% 


تربية المقدادية 


۱۱۱/۷۷۷۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


زار الثربية 
وزارة التربد نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 00000 2021-2 الدور الثاني :20207 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 
6 اسم المدرسة مدرسة حبيب بن مظاهر الابتدائية 


تس NS‏ آسم التلميد آلاسلامية 
1 212210466001 حسین ذوالفقار علي حسين 51 
2 212210466002 زین العابدین عباس نجم عبد 76 
3 ۱212210466004 طه علي محمود عبد 77 
4 212210466005 عبد الله حامد خلف طراد 88 
5 212210466006 علي حيدر کاظم جوید 70 
6 212210466010 مرتضی مثنی عبد موسی 73 
7 1 مرتضی میثاق عبد الستار كاظم 50 
8 212210466013 یحیی جبار محمد داود 83 
9 212220466016 فاطمة حسن احمد عبد 100 
0 212220466018 نورس جبار محمد داود 73 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 


TET 
0 2 1 1 1 0 
0% 67% 67% 83% 50% 0% 


800 - 1644 


5 


5 ہے جح ان رھ اص O‏ ایب مه اى 


07 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
21205 
212210467006 
212210467008 
2122104709 
1 2102 
2129215 
212210467018 
190 2122 
212220 
02 2 
212210467023 
212210467024 
2127 
21222290 
5 246ھ2122 
2102227 
212220467038 
210229 
21022271 
210242 
2102247 
212220467048 
21222040 
212220467054 


اسم التلميذ 
رسول سالم محمود سالم 
سعدي وسام سعدي داود 
سلیمان داود ابراهیم جاسم 
عبد الودود خالد عیدان حمادي 
کامل علي عبد خلف 
مرتضی یاسین خضير ابراهیم 
مصطفی اکرم داود سلمان 
مهدي فلیح ناهد سلمان 
مهند رائد علي حمد 
یاسمین زياد محسن علوان 
افنان شاکر محمود سالم 
اية محمد اسماعیل جاسم 
تبارك حاتم ضاري خلف 
حنین خالد عدنان مالك 
دیالی محمد جاسم تایه 
سارة قاسم احمد نجم 
شهد محمد عبدالله محمد 


فاطمة مهدي محمد خضير 


الاسلامية 


93 
79 
67 
63 
53 
67 
83 
70 
67 
74 
69 
76 
87 
63 
80 
95 
82 
57 
67 
55 
84 
50 
78 
93 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


801 - 4 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
7 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


7 چس الاسلامية | اللغة العربية | لغة الانكليزية | الرياضيات | الوم 11777777777 النتيجه | آلمجموع | المعدل 
5 212220467056 ماریه هاشم محمد خضير 50 52 50 ناجح 6 57.2 
6 212220467058 ناهدة هادي صالح محمد 76 50 58 52 ناجح 294 58.8 


۱۷۱| 


EIEN‏ اللغة الانكليزية 
0 1 3 1 1 0 
0% 89% 80% 90% 94% 0% 


802 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
8 اسم المدرسة مدرسة البسالة الابتدائية المختلطة تربية المقدادية 

تس رقم التلميذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات النتيجه | المجموع المعدل 
1 212210468004 آنمار حمزة ضیاء طه 74 68 69 ناجح | 359 | 71.8 
2 | 212210468006 حربي وسام عیدان علوان 73 60 50 ناجح | 313 62.6 
3 | 212210468007 حسین جمال حمد محمود 77 50 50 ناجح | 301 ۱ 60.2 
4 212210468009 رسول أحمد محیسن سويف 76 50 6 ۱ 61.2 
5 212210468010 رسول علي عبد ابراهیم 68 0 0 
6 212210468013 سلوان خالد جاسم محمد 64 0 | 62 
7 4 سیف علي ثامر عبدالله 60 0 0 
8 | 212210468016 عباس ليث عادي نصیف 65 69 | 53.8 
9 212210468017 عبدالرحمن عبدالله آحمد مطلك 72 297 59.4 
0 28 عبدالکریم نوفل عادي نصيف 64 8 53.6 
1 212210468020 عدالله قصي أحمد صحن 70 9 57.8 
2 212210468026 محمود حازم محمد حمید 73 2 | 66.4 
13 مصطفی محمود رشید عواد 94 37 75.4 
4 212210468033 معتز مقداد هزبر عبدالله 100 359 | 71.8 
5 آیات غسان عدنان کریم 76 09 61.8 
6 212220468038 أساور عمر محمود عزاوي 84 3 72.6 
7 212220468039 استبرق غازي فيصل عزاوي 75 0 0 
8 | 212220468040 ایناس أحمد سلمان موسی 66 0 0 
9 212220468041 ایناس رائد يونس كريم 71 0 0 
0 212220468042 تبارك محمد کریم آحمد 58 2 62.4 
1 212220468043 دنیا بدر مجید علوان 71 362 72.4 
2 212220468044 رؤى قاسم محمد علوان 50 3 ۱ 60.6 
3 | ۱212220468047 رهف سعد رحيم عاصي 50 0 | 58 
4 ۱212220468051 زینب حیدر مرعي کریم 73 09 61.8 


803 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
انم التدرسة تس اة نفد انحط 


رقم التلميذ 
21222042 
210223 
21224 
5 20 
20227 
2102229 
212220468060 
21222046802 
21222046803 
21222046804 
212220468066 
2122204807 
212220468069 
21222046870 


اسم التلمیذ 
صابرین بلاسم أحمد علي 
صفا علي آحمد صالح 
فاطمة ماجد حمید صالح 
فاطمة موفق کاظم ولي 
فرح کهلان کاظم عبدالله 
مروة علي أحمد صالح 
مریم عمر سلمان محمد 
ملك عمار عبد ابراهیم 
منال حاتم يونس كريم 
منى علي قادر لطيف 
نور مهند وليد خليل 
نور ياسر علي محمود 
وسن أحمد سلمان موسى 
يقين سعدون خليل إبراهيم 


TET 
1 0 
6۸ 0% 


71-7 


63 
69 
50 
72 
86 
50 
59 
55 
56 
83 
67 
55 
65 
73 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


E ETE 17 


50 
56 
50 
50 
72 
50 
55 
63 
77 
66 
60 
64 
50 
50 


804 - 4 


//////////۷////////// 
0 
09۸ 


7-2: 


84.21% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


كز فحص الدراسة الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2020٤‏ 
مر ر پند الب 
اس المدرسة . مدرسة البسالة الابتدانية المختلطة تربية المقدادية 


805 - 4 


5 جے MN‏ این ھ ای NO‏ اون اه 


0469 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210469004 
212210469006 
07 202 
212210469008 
212210409 
1 21022 
9 20 
2220 
71 2102 
2 2 
21029 
0 22 
1 202 
21221042 
2122104693 
21024 
6 202 
2027 
8 2026 
72 2 
212210469043 
212210466 
7 2102 
212210450 


اسم المدرسة مدرسة تو الشهادتین الابتدائية 


اسم التلميذ 


ہے 


نور سلام محمد فارس 


تھے 


یمن محمود رشید سعید 
ابراهیم محمود عواد علوان 
احمد حسام علي محمود 
حمد عامر فهد یاس 

تیسیر رائد محمد جمعه 
حمد عبدالکریم حمد محمد 
حمزة مكي صباح حسین 
حیدر مظفر عدنان کامل 
صادق جاسم محمد مراد 
صالح حمید مهدي رشید 
صهیب عبدالرزاق حسین مهدي 
صهیب نبیل داود جمعه 
عباس مكي صباح حسین 
علي سعد محمد محمود 
علي خالد ابراهیم احمد 
فراس نجیب جاسم محمد 
لازم اثير مهدي خلف 


محمود ثاير مهدي محمد 


الاسلامية 


59 
53 
50 
50 
73 
64 
56 
50 


50 
54 
52 
83 
50 
70 
54 
50 
55 
73 
65 
62 
50 
50 
50 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات 
54 53 

50 72 
53 
57 
58 50 
50 50 54 
51 50 
50 
50 50 
50 
50 
50 
50 
50 50 
50 
50 
50 67 
50 61 
59 71 
50 50 


806 - 4 


تربية المقدادية 
E‏ 


50 
54 
72 


60 
54 
67 
61 
61 


50 


63 
50 


50 
54 
50 


51 


50 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


73 


۱ 


زارة التربية 
وزارة التر بی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المدیریة العامة لتربیة دیالی 
مرکز فحص الدراسة الابتدائیة 
اسم المدرسة مدرسة ذو الشهادتين الابتدائية 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية ۱ 7/۱۱/۱۱۱۱ 
5 212210469051 مختار حازم جهاد احمد 76 
6 212210469054 منیر رائد محمد جمعه 67 
7 212210469057 ياسين ليث هيجل محمد 51 
8 212210469058 یعقوب یوسف حمید عواد 62 


60.71% 


17 


اللغة العربية اللغة الانكليزية ._ الوم .۰۰ 100101010 
0 2 4 8 1 0 
100% 85% 78% 50% 89% 09۸ 


807 - 4 


9 ج MN‏ این ھ ای NO‏ اون اه 


0470 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركن فحصن لاه ها 


رقم التلميذ 
2222071 
212210470003 
212210470004 
09 21210 
21220 
771 222 
21221047012 
21221047016 
2277 
21223 
21224 
5 2122 
21220 
221 
21223 
21224 
21226 
7 222 
212228 
212229 
2122220 
2122223 
212222 
212220470046 


اسم المدرسة مدرسة الشابي الابتدائية 


717 
آحمد عدنان وهاب درویش 
آحمد نوفل خليفة عبد 
أيمن مثنی مخلف عناد 
حیدر سعدون جاسم عباس 
رسول بلاسم علي حسین 
امي عام سامي فج 
سجاد رياض صكبان سلطان 
عبدالله فرحان نجرس خلف 
عبدالله قحطان مخلف عناد 
محمد عمار أبراهيم حسين 
مرتضى ياسر حسن مسير 
مروان سعدون مخلف عناد 
وسام روضان مغير عطوان 
ياسر أسحاق عدوان عبدالله 
يوسف سعد عدنان جياد 
يوسف مصطفى عباس حسن 
يونس حسن سليمان فليح 
فق عدوان عبدالله خلف 


سے كب 


يناس هادي عبد فارس 
انوار مثنی بريسم جميل 
سجى عمار عبدالستار علي 
سحر حسن هادي عبد 
صابرين صالح علي عباس 


الاسلامية 


58 
75 
68 
52 
51 
61 
61 
56 
66 
65 
84 
57 
83 
85 
59 
50 
52 
63 
50 
50 
69 
50 
64 
58 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 


808 - 4 


الدور الثاني 


7-2: 


O O O ۵۱ O O O‏ أه مه 


O1 


دارم اڈ 
وزارة التربد نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المديرية العامة لتربية ديالى ۱ ۲ 
7 ےت 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 


تن" رقم التلمية اسم التلمی الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية ۱ 11 النتبج عے ےھت 
5 212220470047 مرام بلاسم طليحي مسیر 70 50 50 0 
6 212220470048 نبا ریاض صکبان سلطان 70 56 69 67.6 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 


TEE 
0 4 10 14 2 0 
0% 64% 52% 18% 50% 0% 


809 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


5 


رقم التلمیذ 
2122104701 
212210471004 
2122104715 
212210471006 
212210707 
2122104709 
771٦‏ 21022 
152 2102 
212210471014 
0 212210471015 
11 212210471018 
12 212210471019 
3 212220471021 
4 212220471022 
5 212220471024 
6 212220471026 
17 212220471029 


N > 5‏ این اج اص O‏ ایب اون اه 


اسم التلميذ 
رسول خليل ابراهيم شكر 
زيد خالد ابراهيم شكر 
سلام قحطان طه ياسيق 
عبد الرحمن حاتم كريم کنبر 
عبد الله كريم يآسين حمد 
عماد محمد هاشم هندي 
عمران رسول عبد حميد 
محمد عماد ناصر حسين 
يعقوب خالد ابراهيم حسين 
يعقوب طه ياسين حمد 
افراح كريم صالح شكر 
دعاء سيف صكبان عليوي 
ضحى ابراهيم حسين خليفه 
مروه مهدي صالح خليفه 
وداد سلمان حسین خلیقه 


2021-2 


الرياضيات 
2 
67% 


810 - 4 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


الدور الثاني 


تربية المقدادية 


1000000000) || | | | || | | | //// 
0 
09۸ 


7-2: 


64.71% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


كز فحص الدراسة الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2020٤‏ 
مر ر پند الب 


811 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


5 


رقم التلمیذ 
2 210 
212203 
771٦‏ 21022 
212213 
2102224 
21222155 
7 21022 
212210472018 
9 2 
0 212210472026 
11 212210472032 
2 212210472035 
3 212210472036 
4 212210472037 
5 212210472042 
6 212210472043 
7 212210472045 
8 212210472047 
9 212220472050 
0 212220472051 
١ 1‏ 212220472052 
2 | 212220472053 
3 212220472063 
4 212220472064 


۶ اه اد اص إى إص اه الك إمه ره 


2 سم المدرسة مدرسة الاسراء الابتدائية المختلطة 


اسم التلميذ 


اس 


حمد حافظ احمد حردان 
احمد جاسم محمد صالح 
جبریل صفاء علي عبدالله 
حسن عدنان داود سلمان 
حسین ابراهیم امین حبیب 
حسین محمد امین حبیب 
خلیل باسم شهاب حمد 
داود ابراهیم سلمان عبدالله 
زکریا یحیی ابراهیم محمد 
عبدالله حسین صالح حسین 
علي خلیل ابراهیم عطیه 
عمر سعد پوسف حمد 
عیسی عبدالرزاق حسین عباس 
منتظر محمد حسن عباس 
نهاد ابراهیم داود سالم 
وسن سلمان عبدالله محمد 
یحیی کاظم جاسم کاظم 
امواج وضاح داود سلمان 
اساور ابراهیم داود سالم 
اسيل عباس جاسم محمد 
سیل غازي فرحان صالح 
زهراء احمد عطاء الله عبدالرحمن 
زهراء هشام علي خلیل 


الاسلامية 


70 
71 
64 
82 
69 
82 
70 
66 
70 
08 
79 
50 
78 
65 
70 
50 
58 
58 
69 
54 
80 
73 
83 
81 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني 


812 - 4 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


1 الدور الثان 
مركزة الدراسة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 200 
اسم المدرسة مدرسة الاسراء الابتدائية المختلطة تربية المقدانية 

تس | رقم التلميذ اسم التلميد الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم  11١١/١‏ النتيجه | المجموع| المعدل 
5 | 212220472066 سناء محمد خضیر ابراهيم 68 ناجح ۰ 309 61.8 
6 212220472067 سهی هشام یوسف حمد 82 ناجح | 355 | 71 
717 ضحى مهدي صالح كاظم 64 ناجح | 378 75.6 
8 212220472075 عليه احمد عطاء الله عبدالرحمن 69 ناجح ۰ 298 ۰ 59.6 
9 212220472077 فرح حمد ياسين حمد 52 ناجح ۰ 337 67.4 
0 212220472078 فضيله رائد سلمان ابراهيم 61 ناجح ۰ 301 60.2 
1 | 212220472079 ماریا محمد حسن عباس 50 ناجح ۰ 326 ۰ 65.2 
2 212220472082 مریم غسان اديب عوید 80 0 0 

3 212220472085 نهروان یاسر حسین حمد 82 ناجح | 360 | 72 
4 212220472086 نور مثنى رحیم سالم 75 ناجح | 350 | 70 


اللغة العربية 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 2 3 5 1 0 
09۸ 92% 75% 55% 94% 09۸ 


813 - 4 


2" جے N‏ این Bb‏ ای NO‏ اون اه 


0473 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


رقم التلميذ 
21222071 
212203 
212205 
21221047306 
212210473007 
209 
21220 
172 2022 
2122104733 
21215 
2126 
20277 
2120 
221 
222 
21223 
212204 
21226 
227 
22271 
222 
212233 
21225 
21226 


اسم التلميد 
ابراهیم محمد نجم عبدالله 
احمد زيد خلف سلیمان 
احمد خالد اسماعیل حمد 
اسماعیل عماد اسماعیل حمد 
اسماعیل علي احمد حمود 
تيسير علي صالح علي 
حسن علي خالد صالح 
حسين عيدان اسماعيل موسى 
سجاد ياسر حمود حسين 
سعد ايوب حمود حسين 
سعد قاسم علي خليل 
سيف مهند فرج عواد 
صالح فالح عواد صالح 
عبد الرحمن سليم اسماعيل حمد 
عبدالكريم فلاح عبدالكريم صالح 
عبدالله عبدالرزاق مصطفى نصيف 
عثمان عبدالله نجم عبدالله 
قحطان خالد علي صالح 
كوان ساجد صالح محمد 
مصطفى علاء عواد صالح 
منتظر مهدي صالح مهدي 
مهيمن علي محمد عبدالله 
وليد خالد صالح عواد 
ياسين طه ياسين مبارك 


الاسلامية 


80 
59 
60 
83 
56 
50 
80 
73 
85 
65 
54 
60 
64 
60 
76 
70 
80 
75 
75 
57 
80 
65 
85 
50 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


814 - 4 


الدور الثاني 


تربية المقدادية 


75 
50 
50 


50 


5 58 
55 82 
سے 


54 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز فحص الدراسة الابتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية 
8 یوسف طارق زید خلف 50 
2 امینه خالد محمد حمود 75 
3 ازهار عمر علي صالح 79 
4 اساور محمد خماس جاسم 66 
7 اشجان خماس جاسم محمد 73 
9 ايه صلاح عبدالکریم صالح 50 
1 براء سلمان احمد حمود 76 
3 خدیجھ سهیل نجم عبدالله 67 
5 دواء عیدان یحیی علي 74 
7 رغد زاهد ضاحي حمد 73 
8 رفیف ايوب غيدان عواد 79 
0 ريام محمد علي زیدان 85 
1 ز هراء اسماعیل خمیس علي 74 
3 ز زهراء صالح نجم عبدالله 91 
4 زینب سعد جاسم محمد 70 
6 سجی فالح عبدالکریم صالح 78 
7 سکینه عبدالله عیسی عبدالله 82 
8 شفاء عیدان یحیی علي 68 
9 شکریه حسین صالح مهدي 54 
0 شهد مثنی عدنان علي 80 
3 غزل زید خلف سلیمان 76 
4 غصون سامر طه یاسین 93 
5 فرح عبدالرزاق اسماعیل خلف 71 
6 لمیس حسن کریم حمود 65 


815 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


2 رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
9 212220473078 لينا محمد احمد حمود 63 
0 212220473079 ماریا احمد محمد مهدي 92 
1 212220473080 ماریا علاء عواد صالح 63 
2 212220473081 مرام عمران خضیر محمد 85 
3 212220473084 ملك سعد مهدي صالح 80 
4 212220473086 ميعاد محمد فيصل محمد 50 
55 212220473087 ناديه رعد حسين صالح 61 
6 | 212220473088 نبأ صالح عبدالكريم صالح 79 
7 212220473089 نبا لازم محمد علي 76 
8 212220473092 هدى احمد ياسين خضير 55 
9 ۲212220473094 هند احمد خلف حسین 74 
0 212220473096 ورده بشار مبارك صالح 53 
1 212220473097 ورود مظهر حقي اسماعیل 82 
2 | 212220473098 وسن عامر جاسم محمد 67 
3 212220473099 وصال محمد طه احمد 65 


44% 


816 - 4 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


كز فحص الدراسة الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2020٤‏ 
مركز فحص الدر بتدائي 
اسم المدرسة مدرسة الوجدان الابتدائيه تربية المقدادية 


817 - 4 


5 


ع( ہے جح ان اج یں O‏ ایب اون اه 


0474 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210474002 
212210474008 
0 2 
2102771 
212210474013 
72 2102 
212210474023 
6 21222 
21027 
9 21022 
0 21022 
2122215 
21226 
212210474038 
9 2122 
0 2122 
71 2102 
2 2102 
212210474043 
212210474050 
2102 
212210474054 
21225 
21221047406 


اسم المدرسة مدرسة المحاسن الابتدائية 


اسم التلميذ 
آسماعیل علوان داود علوان 
ايمن ایاد جاسم محمد 
ایمن مزهر مظهر حمد 
حبیب شلال عبد القادر إبراهيم 
ذياب احمد ذياب خلف 
رائد زياد داود سلمان 
رسول إبراهيم محمد حسن 
زبيد وسام قاسم محمد 
سيف عبد الستار جمعه حمد 
صباح علاء حمادي داود 
طه محمد حمادي حسين 
طه موفق يحيى صالح 
عبد الحي احمد طالب سلوم 
علي خضير إبراهيم ذياب 
علي فاضل أسماعيل داود 
علي محمد احمد محمد 


عيسى لازم محمد حمزه 


الاسلامية 


50 
76 
56 


63 
64 


72 
80 
54 
54 


03 
50 
76 


61 
64 
52 
85 
85 
81 
80 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية ۳ 
50 
50 50 
50 
62 
56 50 
51 
50 50 
53 61 
50 50 
50 
50 
65 
65 
50 50 
50 50 
50 
50 53 
50 56 
52 50 59 
50 
55 63 
52 55 
52 58 
52 


818 - 4 


تربية المقدادية 


دارم 


62 
50 
50 


57 
50 


50 
50 
50 


50 


50 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


ناجح 
ناجح 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة المحاسن الابتدائية 


رقم التلميذ 
47 2 
62 2 
212210474063 
212210474064 
21221047405 
212210474068 
71 2 2 
212210474072 
9 21222 
21222047402 
56 21222 
212220474088 
9 2 
0 21222 
212222 
21222047493 
+14 +1 2 2 
5 2 2 
212228 
06 21222 
7 2 2 
9 2 2 
71 222 
212220474113 


اسم التلميذ 
فارس عباس خضیر محمد 
محمود حمزه محمود حسن 
منتظر محمد جاسم محمد 
مولود علي إبراهيم مبارك 
وسام عبد الله جاسم محمد 
ولید لازم محمد صالح 
احلام طارق باقر علي 
تهاني محمد ياس خضير 
داليا محمد داود وردي 
رقيه مهند إبراهيم سلمان 
ريمه نهاد كامل عطيه 
زهراء هاشم خميس حمد 
زينب إبراهيم عبد الجبار إبراهيم 
زينب عمر طالب سلوم 
سراب صالح حاتم ضاري 
شهد حسين هادي مدحت 
فردوس مثنى ابراهيم سلمان 
نبراس احمد سعد داود 
نمارق طارق حاتم ضاري 
نور أدهم خليل حسن 
هدى علي حسن علي 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 


60 


819 - 4 


اللغة الانكليزية 


الدور الثاني 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة المحاسن الابتدائیة 


رقم التلميذ 
212220474114 


212222 5 
21222 76 


اسم التلمیذ 
هدیل حسن علي ابراهیم 
هديه صدام سلمان علوان 
هنده خالد آسماعیل خلف 


الاسلامية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


تربية المقدادية 


اللغة الانكليزية 


0 0 52 
63.8 319 
74.4 ۵2 


70.59% 


711111 
0 
09۸ 89% 75% 


820 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


رح ا تد 2021-2 الدور الثاني 2020 
5 اسم المدرسة مدرسة المقاصد الابتدائية المختلطة تربية المقدادية 

تس رقم التلمية TET‏ الاسلامیة وی3 ۲ اللغة النكليزية ‏ الریاضیات العلوم  11١/١١/١١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210475007 حسن ياسين عواد عبدالله 66 84 0 0 
2 ۱212210475008 حسين طه عواد عبدالله 68 50 69 ناجح ‏ 311 62.2 
3 212210475009 حسین علي حسین علي 71 50 59 77 ناجح | 326 65.2 
4 212210475010 حیدر منعم طعمه جعفر 78 52 78 ناجح | 324 ۱ 64.8 
5 212210475011 دانیال علي زیدان عبدالله 52 70 ناجح | 321 ۱ 64.2 
6 212210475013۱ سعد محمد جسام حمود 78 53 66 ناجح | 322 64.4 
7 سلام علي مبارك محمد 53 59 0 0 
8 212210475015 شاکر فاضل شاکر حمود 51 50 50 0 0 
9 212210475017 عبدالباري ياسر محمد فرحان 92 73 50 73 ناجح | 372 ۱ 74.4 
0 212210475018 عبدالرحمن بشير عطاالله صالح 53 59 ناجح | 280 | 56 
1 212210475019 عبدالرزاق رائد عطاالله صالح 65 51 54 ناجح | 305 61 
2 212210475027 غریب كريم جواد کاظم 70 50 57 55 ناجح | 288 57.6 
3 22200 كريم محمد جسام حمود 67 50 ناجح ۰ 318 ۱ 63.6 
4 212210475032 مدين سلمان صالح خلف 62 54 50 0 0 
5 212210475033 مصطفی کیلان علي حسین 50 59 61 ناجح | 306 ۱ 61.2 
6 212210475035 مهند منعم طعمه جعفر 95 50 52 ناجح | 344 68.8 
7 212210475036 نزار نصرت جواد كاظم 76 57 51 50 ناجح 302 60.4 
8 | 212210475037 هادي رياض حسين حنون 50 62 71 0 0 
19 212220475038 آیه لطیف جواد کاظم 73 50 50 50 ناجح ۰ 308 | 61.6 
0 212220475039 انوار صلاح محمد فرحان 76 80 74 83 ناجح | 391 ۱ 78.2 
1 | 212220475041 بلقيس يعقوب ابراهیم اسماعیل 80 50 74 ناجح | 328 65.6 
2 212220475042 روی مؤید طاهر عبدالله 57 50 ناجح ۰ 349 69.8 
3 212220475044 روان عمر حسین مهدي 64 50 ناجح 332 66.4 
4 212220475045 ريمه حوم محمد عواد 79 66 50 55 ناجح | 320 | 64 


821 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
الد المدرسة مدرنة اقلصد الا ا 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية ۱ نتيجه | المجموع | المعدل 
6 ریهام فهد عباس حسين 75 9 |69.8 
7 زهراء محمد عطیه یوسف 84 3 ۱ 64.6 
9 زینه حسين عطيه يوسف 65 8 ۱ 59.6 
0 سباً علي محمد علي 60 8 ۱ 59.6 
3 شیمماء احمد عواد عبدالله 52 7 73.4 
5 فاطمه محمد عطاالله صالح 61 307 61.4 
7 فیحاء اياد خلف عیاش 57 1 62.2 
8 لقاء ليث سلمان جاسم 60 1 ۱ 66.2 
212220475059 مریم سعدالله كاظم جمعه 67 9 ۱ 67.8 

84.85% 


7/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 1 1 2 1 
09۸ 100% 94% 93% 89% 80% 


822 - 4 


وزارة التربية 


المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


۲ الدو ر الثاذ 4 

مركز فحن الذؤاسة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
6 اسم المدرسة مدرسة عين اليقين الابتدائية تربية المقدادية 

تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية ۱ ۱۱۱۱۱۷۷۲ 

1 ' ۱212210476003 حسین یعرب شكير عبدالحسین 65 ۱ 

2 212210476005 علي عدي ثامر حسین 56 

3 212220476008 بنین کاظم ناجي کاظم 50 

4 ۱212220476013 زینب ساجد قاسم مزهر 50 

5 212220476016 فاطمه فارس شكير عبدالحسین 51 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 2 0 0 0 
09۸ 100% 50% 100% 09۸ 100% 
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3 


5 ہے ای ان اج اص و ایب اون اه 


خے 
0 


0477 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
1 2122 
2122104775 
21227 
771٦‏ 21022 
12 20 
21222279 
71 2102 
210272 
25 2122 
2122226 
2102227 


2122-0 


اسم المدرسة مدرسة الجودة الابتدائية الا هلية 
اسم التلميذ 


ابراهيم علي اسماعيل فواز 


حسين حسن ابراهيم عبد 
حسين صدام حسين علي 
سجاد ماجد احمد حاجي 
سجاد محمد علوان حميد 


قاسم احمد رشيد حميد 


محمد جاسم صبر رحمن 
محمد زهير ابراهيم مهدي 
محمد عباس محمود عجيب 


:01-7 
1 
50% 


7-7 


60 
64 
80 
79 
51 
83 
60 
77 
89 
64 
51 
50 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 


824 - 4 


الدور الثاني 


تربية المقدادية 


106060600000000 
0 
09۸ 


7-2: 


5 


ع( جح N‏ این ھ اص O‏ ایب اون اه 


0478 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
9 202 
2102771٦‏ 
15 21222 
9 21222 
0 2122 
212210478023 
2122226 
2102271 
2122104783 
4 22 
69 20 
2 <2 
2122204784 
2122200 
1 2 
21222047804 
2122204788 


اسم المدرسة مدرسة شهداء الوجيهية الابتدائية 


اسم التلميذ 
سامر سالم یوسف ابراهیم 
شدراك قیصر قاسم محمد 
عبدالله صدام حسین سعود 
علي صدام حسین سعود 
عمار سعد مزعل جاسم 
محمد عبد صالح سالم 
مصطفی داود سلیمان عبدالحسن 
منتظر سلام حاجم سلطان 
نور آلدین حمادي مدلول علي 
نورالدین هاشم قدوري عبد 
سری ابراهیم خلیل ابراهیم 
عائشة جاسم محمد عبدالغني 
مروة عبدالقادر عباس خلیل 
مریم حسین محمد نصيف 


الاسلامية 


54 
84 
68 
74 
92 
65 
71 
90 
59 
87 
83 
89 
94 
100 
89 
54 
71 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


100 


الرياضيات 
1 0 
93% 


825 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
0۸ 


7-2: 


70.59% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


كز فحص الدراسة الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2020٤‏ 
مركز فحص الدر بتدائي 


826 - 4 


3 


۶ اه اد ا ھ إص اه الك إمه ره 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0479 
رقم التلميذ 
212210479003 
222۹0479007 
212210479008 
09 2102 
6 212 
212210479028 
0 202 
8 202 
210223 


اسم التلميد 


احمد عامر جدوع فليح 
حسين احمد داود سلمان 


حيدر حميد شهاب حمود 
حيدر علي مظفر جواد 
علي مثنی عزيز فاضل 
عمر رائد كنعان وهيب 
كرار هيثم احمد شهاب 
يحيى محمد مجيد كاظم 
صفا هيثم حسين عبدالله 


اسم المدرسة مدرسة الصداقة الابتدائية المختلطة 


0 


73 
70 
51 
51 
65 
76 
74 
87 
54 


اللغة الانكليزية 
1 
50% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


1000000000) || | | || | 
0 0 1 
09۸ 


827 - 4 


7-2: 


LALIT 


88.89% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
0 سم المدرسة مدرسة جهينة الابتدائية للبنات تربية المقدادية 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات ۱ ۷۷ النتیجه | المجموع | المعدل 
1 212220480002 أيه علاء حسين عبد 61 52 ناجح 0 | 56 
2 212220480011 زهراء عبد الرحمن نوري عزاوي 62 ناجح 2 |56.4 
3 212220480012 زهراء عمر عباس منشد 50 ناجح 2 58.4 
4 212220480023 صفا نزار زكي صفوك 50 ناجح 298 59.6 
5 212220480030 فرح إيهاب نوري عزاوي 91 ناجح 039 67.8 
6 2122204800384 مروه رباح عبدالعزیز حسن 81 ناجح 305 61 
7 212220480036۱ مریم عابد جاسم محمد 100 ناجح 4 78.8 
8 212220480041 نور صفاء قاسم حسين 85 ناجح 6و 63.2 


اللغة العربية 7۱/۱/۱۱۱۷ 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 100% 100% 100% 100% 0/6 


828 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مرگ قخصن الذراسة الأبتدائية 
1 اسم المدرسة مدرسة الريازة الابتدائية للبنین 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


تن رقم التلمیذ اسم التلمیذ TEE‏ 
1 212210481002 احمد حیدر ايوب لطیف 71 
2 | 212210481006 دانیال باسم شکر محمود 73 
3 212210481011 عبدالله علي ايوب لطیف 82 
4 212210481012 عبدالله علي هادي احمد 67 
5 212210481013 عبدالله نزار زكي صفوك 72 
6 212210481016 عمر قدوري صالح قدوري 67 
7 212210481019 كريم حاتم كريم حسين 68 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 0 3 1 0 
09۸ 100% 100% 25% 50% 09۸ 


829 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


کے ات سد 2021-2022 
2 اسم المدرسة مدرسة تهامه الابتدائية المختلطة 
تن رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 0 
1 | 212210482002 فلاح حازم جاسم حسين 52 50 
2 212220482007 تقى حسين علي هلال 60 50 
3 | 212220482009 مرام حازم جاسم حسين 59 50 
4 | 212220482010 نھی دريد طارق جاسم 66 50 


2-71 اللغة الانكليزية‎ 
1 0 0 0 
75% O% O% 0% 


اللغة الانكليزية 


74 
96 
66 
70 


830 - 4 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


الدور الثاني 


100% 


تربية المقدادية 


۱۱۱/۷۱۷۲۸۷۷۱ 
0 
09۸ 


7-2: 


7/۱۱/۱۱۱۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
853 اسم المدرسة مدرسة الشمائل الابتدائية تربیة المقدادیة 
تشن ا رقم سن آسم التلمية الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الریاضیات العلوم 2 ]///////////////////۱ النتيجه | المجموع| المعدل 
1 212210483001 آحمد حسن جاسم جساس 72 50 92 50 ناجح ۰ 338 | 67.6 
2 212210483003 ابراهیم حیدر قاسم ركلي 84 53 51 ناجح ۱ 316 63.2 
3 212210483005 جعفر حسين کاظم لفته 83 50 58 ناجح ۱ 316 63.2 
4 | 212210483008 حسین عباس عبد الله ساحل 73 76 50 ناجح 322 64.4 
5 212210483009۰ حسين علي اسماعيل سفر 67 71 50 ناجح ۱ 303 | 60.6 
6 212210483011 ساجد علي حامد خشان 83 56 50 50 ناجح 292 58.4 
27 سجاد وسام سلمان محمد 79 66 64 50 ناجح ۰ 327 ۱ 65.4 
8 212210483017 عباس محمود عبد الله ساحل 63 50 ناجح ۱ 293 | 58.6 
9 212210483019 عبد الله رياض طه خضير 74 50 57 ناجح | 300 | 60 
0 212210483022 علي حسين علي محمود 85 50 52 66 ناجح ۰ 326 | 65.2 
1 212210483029 مرتضی مثنی عبد الرحيم كاظم 85 50 ناجح | 351 | 702 
2122104830312 منير بسام يحيى علي 69 50 72 53 ناجح | 314 | 62.8 
3 212220483040 جنان ياسر طه عبد 87 50 50 62 ناجح | 311 | 62.2 
4 | 212220483041 جومانه لؤي حاتم علوان 79 50 ناجح ۱ 303 | 60.6 
5 212220483043 زهراء باسم ابراهيم كاظم 75 50 50 69 ناجح ۱ 313 |62.6 
6 212220483047 زینب رشيد حميد درويش 58 50 63 ناجح 3080 | 63.8 
7 8 زننب علاء صلاح عبد 77 51 51 ناجح | 315 | 63 


الریاضیات 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 0 0 0 0 
0/6 100% 100% 100% 100% 09۸ 


831 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


كز فحص الدراسة الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2020٤‏ 
مر ر پند الب 


832 - 4 


زارة التربية 
وزارة التر بی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 


المديرية العامة لتربية دیالی ۱ 
2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 


4 اسم المدرسة مدرسة المؤذن الابتدائیة 


تس | رقم التلمیذ اسم التلميذ آلاسلامية اللغة الانكليزية ۱ نتیج جموع | المعدل 
1 ۱212210484004 حسین علي اسد حسین 66 58.2 
2 212210484010 علي عباس محمد رشيد 54 59.4 
3 ,212210484012 محمد مصطفی کاظم علي 80 73.4 
4 212210484014 مرتضی احمد هادي محمد 73 72.2 
5 212220484017 بنین کریم محمد محمود 70 72.6 
6 212220484020 فاطمة ایاد جعفر عبد 74 71 


اللغة العربية اللغة الانكليزية 7/۱/۱۱۷۱ 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 100% 09۸ 100% 100% 09۸ 


833 - 4 


3 


ح 
0 


۴ اه اد ادن BB‏ إص اه الك إمه ره 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0485 
رقم التلميذ 
2122104806 
7 2022 
1 2 
212210485013 
212210485014 
15 222 
2122293006 
7 22 
210225 
6 2022 


اسم التلمیذ 
صالح رعد علي صالح 
عادل مؤید عادل احمد 
محمد حامد جاسم محمد 
نبیل عبدلله نجم عبود 
واثق عبدالرزاق عاکف حسن 
یاسر عمر ماجد جاسم 


اساور مقداد عباس داود 


مروة هاني رعد ابراهیم 
ملك مؤید مهدي صالح 


تح 
0 1 
75% 


اسم المدرسة مدرسة الوجيهية الابتدائية المختلطة 


TIE 


72 
55 
73 
90 
75 


66 
64 
55 
85 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
TEA 70‏ اریاضیات 
83 55 
50 
63 68 
66 
50 50 
50 
51 56 
50 
69 60 


834 - 4 


تربية المقدادية 
لسارم 
72 


60 
62 
68 


50 
50 
74 


/////////////// 


0 
0/6 


7-2: 


111 النتیجه 


دارم اڈ 
وزارة التربد نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
7 ےت 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 


تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 1 النتیج ۰ المعدل 
1 212210486003 عمار محمد ابراهيم توفیق 61 65.2 
2 212210486004 فيصل فالح جعفر توفیق 50 0 


اللغة العربية ///۷اا۷۷۱۷۱۷۱/////// 
0 0 1 1 0 0 
09۸ 100% 09۸ 09۸ 09۸ 09۸ 


835 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 
انعم قسة وة اشوخ تایه 


0487 
تس رقم التلميذ 
212210487002 


اسم التلميذ 


عمر سعدون عرمیط کاظم 


TIE 
0 
0% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


+827 


اللغة الانكليزية 
0 
100% 


836 - 4 


2021-2 الدور الثاني 
تربية المقدادية 
EN ۳۰ N‏ آلعلوم 
61 54 


ا 
0 
09۸ 


7-2: 


1 النتیجه 


| المعدل 


63.2 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0488 

تس رقم التلميذ 
212210488001٠ 1‏ 
2 212210488003 
3 212210488004 
4 212210488007 
5 212210488008 
6 212210488009 
7 212210488010 
8 212210488012۱ 
9 ۱ 212210488013 
0 212210488014 
1 212210488015 
12 212220488016 
3 212220488024 
4 2122204880260 


اسم التلمیذ 

حسن سيف زیدان خلیفه 
سجاد عدنان خلیفة محمد 
علي قاسم یاسین موسی 
کاظم عباس ابراهیم خلیفه 
کاظم علي موسی عليوي 
محمد سعد علي بدر 

منتظر احمد علوان عبدلله 
مهدي جاسم ياسين موسی 
فاطمة عدنان جواد کاظم 


نبأ قيس یاسین موسی 


TET 
2 0 
67% 


اسم المدرسة مدرسة الموصل الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 


83 


61 


50 


60 


84 
54 


66 
61 
85 
75 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
تربية المقدادية 
71 اانکليزید [ الریاشیات 22 
50 82 69 
72 
50 55 50 
50 
51 53 54 67 
50 72 
59 50 
62 63 68 
80 57 
50 71 56 
50 67 50 
56 70 77 
50 51 68 
61 72 72 


837 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


3 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


كز فحص الدراسة الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2020٤‏ 
مر ر پند الب 
اسم المدرسة. مدرسة الموصل الابتداتية المختلطة تربية المقدادية 


838 - 4 


المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فخصن الاراسة الانتدافية 
اسم المدرسة مدرسة العباقرة الابتدائية المختلطة 


0489 


تس رقم التلميذ 
1 212210489002 


وزارة التربية 


اسم التلميذ 


سجاد صدام حسین ياسين 


ET 


69 


اللغة الانكليزية 
0 
09۸ 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العربية 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


الرياضيات 


تربية المقدادية 


لسارم 


ا 


0 
09 


7-2: 


111 النتیجه 


المعدل 
57.4 


839 - 4 


المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الانتدانية 
اسم المدرسة مدرسة الاماني الابتدائية المختلطة 


0490 


تس رقم التلميذ 
1 ۱ 212210490001 


وزارة التربية 


اسم التلميذ 


جهاد واثق جاسم محمد 


SET 


85 


اللغة الانكليزية 
1 
0۸ 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العريية 
50 


840 - 4 


اللغة الانكليزية 


الدور الثاني 


ETE‏ آلعلوم 


111 النتیجھ 
03 


/////////// ۸/۲ 
0 
09۸ 


7-2: 


المجموع 
0 


المعدل 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 
مركز ذ الدراسة الابتدائية 2021-2 ور الثاني :7-2 
1 اسم المدرسة مدرسة القحطانية الابتدائية المختلطة تربية المقدادية 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم .۰ 1١‏ االنتيجه | المجموع المعدل 
1 212210491003 عبدالله قاسم علي حسين 84 72 65 58 ناجح | 329 | 66.8 
2 212210491006 ياسر علي حسین دویج 84 90 76 ناجح | 392 78.4 
3 | 212220491007 تقی زياد كريم عبد 81 91 68 93 ناجح | 409 | 81.8 
4 212220491010 صفا مبدر مهدي عبد 89 83 52 64 ناجح | 375 | 75 
5 212220491013۰ نور ایاد محمود جاسم 79 50 50 59 ناجح | 303 ۱ 60.6 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 100% 100% 100% 09۸ 09۸ 


841 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
2 > اسم المدرسة مدرسة العناية الابتدائية المختلطة تربیة المقدادیة 
تس رقم التلمیة آسم التلمية الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الریاضیات العلوم ///////////////////۱ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210492001 احمد شهاب احمد سبع 80 51 54 50 ناجح ۰ 287 57.4 
2 212210492002 انس رشید خميس کودان 73 57 58 75 ناجح ۱ 341 68.2 
3 "212210492003 ایهم عماد احمد جاسم 83 51 66 50 ناجح ۱ 306 "61.2 
4 212210492004 رسول جواد کاظم حمزة 76 57 68 ناجح ۱ 354 70.8 
5 212210492005 سامان احمد حامد اسماعیل 65 60 50 50 ناجح | 295 59 
6 | 212210492006 سفیان ماجد محمد جاسم 87 68 62 74 ناجح | 345 | 69 
7 ۱212210492009 مصطفی حامد اسماعیل محمود 80 78 74 50 ناجح ۱ 356 ۱ 71.2 
8 | 212210492011 همام ساجد محمد جاسم 63 72 78 58 ناجح | 351 1 702 
9 "212220492012 اسراء طارق مصطاف عبد 90 66 50 80 ناجح ۰ 369 "73.8 


اللغة الانكليزية 7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 09۸ 100% 09۸ 100% 09۸ 


842 - 4 


3 


E‏ اد اد ادن 


0496 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 


رقم التلميذ 
1 2102 


2122104912 
21222 2 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 
اسم المدرسة مدرسة المربي الابتدائية المختلطة 


اسم التلميذ 


یوسف راک مائع شاکر 
هاجر راند مالع شاکر 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العريية 


الدو ر الثاني 
اللغة الانكليزية الرياضيات 
54 58 
63 
58 50 


843 - 4 


تربية المقدادية 


العارم 


۱۱/۱۱۱/۱۱۱۱ 


0 
م01۸ 


2022/09/0 
۷۷ النتيجه | المجموع | المعدل 
ناجح ۱ 301 ۱ 60.2 
ناجح ۱ 381 ۱ 76.2 
ناجح ۱ 358 | 71.6 


3 


٦‏ ہے N‏ ان اج اص O‏ ایب مه اه 


0497 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
1 21122109 
212210497003 
212210497004 
212210497008 
2122104712 
212210497014 
212210496 
9 222 
222۹04900 
222۹09021 
22 0 2 2 
212204 
47 ^ 2 
4 21222049 
212220497038 
2122-49 
40 2 2 
212220497044 
212245 
2122240 
71 21222 
4 21222049 
5 2 


اسم المدرسة مدرسة صفی الدين الحلي الابتدائية 


ENE 
بدر رسول بدر رشید‎ 
حیدر علي عبود کاظم‎ 
عباس حیدر محمود زمان‎ 
عبد الله جاسم محمد کاظم‎ 
علي جاسم حسين علي‎ 
قاسم عدنان مهنا ايدام‎ 
محمد عماد قاسم راشد‎ 
محمد قاسم حمزه ادريس‎ 
حوراء غالب مقداد علي‎ 
زهراء محمد خليل علوان‎ 
زهراء محمد قاسم راشد‎ 
زيب فحطان مهنا لدم‎ 
سارة صدام وهاب عبد‎ 
فاطمة محمد محمود زمان‎ 
کوٹر ايآد قاسم راشد‎ 
نور عدنان كريم فتاح‎ 
نور الهدى عباس علي حسين‎ 


الاسلامية 


97 
60 
60 
75 
63 
51 
87 
61 
61 
50 
69 
55 
50 
54 
81 
64 
65 
87 
68 
91 
88 
68 
86 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 1 | اللغه اانکلیز یه ETE‏ 
88 62 

50 

50 74 

50 68 

53 61 

57 

57 70 

50 72 

59 

67 

53 75 

57 84 

51 

50 71 

66 68 

66 74 

50 57 
50 

50 77 

61 

80 84 

51 73 

50 81 


844 - 4 


تزيية المقدادية 
۰ 
84 
03 
63 


62 
65 


72 


50 


50 
50 


50 
50 
54 
60 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


ناجح 
ناجح 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
2021-2 الدور الثاني 


اسم المدرسة مدرسة صفي الدين الحلي الابتدائية 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم 
0 0 5 0 2 
0% 100% 71% 100% 60% 


845 - 4 


تربية المقدادية 


۱۱۱/۷۷۷۷ 
0 
09۸ 


ز ار ة التربية 
وزارة لتربی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


المديرية العامة لتربية ديالى ۱ 
ی 2021-2 الدور الثاني :7-2 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 
8 اسم المدرسة مدرسة البصرة الابتدائية المختلطة تربية المقدادية 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية ۱ 7/۱۱/۱۱۱۱ 
1 212210498001۱ خير الله راسم حاتم سلمان 76 
2 212210498004 علي رعد ستار غيدان 63 
3 | 212210498006 کرار حیدر علي جاسم 100 
4 212210498008 مصطفی هشام عدنان جاسم 87 
5 212210498010 یوسف علاء احمد حسین 100 
6 ۱212210498011 یوسف معن عدنان جاسم 85 
7 212220498012 الاء واقد علي جاسم 67 
8 212220498013 ايه سعید ستار عبد 83 
9 212220498014 تقى وسام محمد جاسم 67 
0 212220498015 سهاد بريسم سعيد فرج 100 


اللغة العربية //////////۷/////////// 
0 1 3 0 0 0 
09۸ 09۸ 63% 100% 100% 09۸ 


846 - 4 


5 


5 ج جح ان رھ ہی O‏ ایب مه اه 


0499 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
222۹09001 
212210499004 
212210499008 
71 ^ 2 
21221046 
21221047 
212025 
21226 
40 2 
2 202 
212224 
5 ھ2122 
46 2 2 2 
7 2 
0 2 
212220499043 
212220499044 
5 2 2 2 
١-7‏ 2 
212220499048 
9 2 
21223 
7 22 
21222049903 


اسم المدرسة مدرسة نجد الابتدائية المختلطة 


آسم التلمية 
جهاد حافظ هلال رحیم 
جعفر عماد حسین حمید 
ریسان نهاد سلمان رحیم 
سجاد محسن هادي محمد 
عبدالرزاق غیدان کریم ابراهیم 
عبدالله احمد حمید مدب 
ولید طالب عبد احمد 
یوسف علي كريم شکر 
ام البنین محمد قحطان عبد 
ام البنین سعدون ويسي سعدون 
بنین ابراهیم خلیل ابراهیم 
بنین مقداد إبراهيم احمد 
تبارك عمار کاظم عبود 
حنین ایاد ابراهیم عليوي 
رقية مصطفی موسی خلف 
زهراء احمد حاتم محمد 
زهراء احمد رشید علي 
زهراء ثامر خليفة داود 
زهراء عبد حميد مدب 
زهراء عمار کاظم عبود 
ساره ليث خلیل علي 
غدیر مهدي عدنان رشید 
فرح عباس رشيد مجید 
هبة سالم محمد حسين 


الاسلامية 


87 
73 
73 
77 
78 
83 
76 
71 
68 
78 
72 
70 
66 
73 
81 
91 
95 
86 
56 
70 
87 
69 
59 
55 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات 
55 61 
53 60 
55 67 53 
57 50 
50 
52 66 
54 56 
59 58 
64 50 
50 
55 62 
54 58 
55 65 
76 72 
56 62 
54 58 
50 
70 54 
50 55 
50 62 
50 56 


847 - 4 


تربية المقدادية 


50 
50 
85 
94 
68 
62 
70 
05 
57 
50 
68 
52 
71 
90 
60 


50 
50 


62 


2022/09/0: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


ناجح 
ناجح 


۱ 


المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فخس الاراسة الك اة 
اسم المدرسة مدرسة نجد الابتدائية المختلطة 


تس رقم التلميذ 
5 212220499065 


وزارة التربية 


اسم التلميذ 


ياسمين محمود خورشید مجید 


TAET 
1 
86% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


0201 


86 


22 
اللغة الانكليزية 
3 
70% 


2021-2 


اللغة العريية 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 
78 


848 - 4 


الرياضيات 


تربية المقدادية 
العارم 
80 


/////////////// 


0 
م01۸ 


7-2: 


11 النتیجه 


المعدل 
75.6 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
2021-2 الدور الثاني :200 


0 اسم المدرسة مدرسة القدوه الابتدائية تربية المقدادية 
رقم التلميذ اسم التلميذ 


3 


2 احمد ويسي محمود خلف 
4 حسین یوسف خلف زیدان 
06 محمد قحطان کسارة جلیب 
4 تبارك هاشم صکبان محمد 
5 زھراء حسین حسن کاظم 
6 زینب باسم حسن کاظم 
2 مروة رسول عباس غیدان 


۴ اج MN‏ ادن اج ان اه ال 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 0 3 1 1 
09۸ 100% 0/6 50% 50% 09۸ 


849 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
1 اسم المدرسة مدرسة العزية الابتدائية المختلطة 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


تس رقم الم اسم التلمية الاسام لغ العربية | اللغة الاتكليرد EF‏ ۱ النتیج چ ڈ ہت 
1 | ۱212210501002 حسین منصور سليم كريم 80 63.4 
2 212210501003۱ ذو الفقار حسين علي احمد 65 61.8 
3 212210501006 علي فاضل عبد خمیس 63 59.6 
4 212210501012 مهدي خالد حسین خمیس 72 56.4 
5 212220501018 تمارة قاسم هادي صالح 53 52.2 
6 | 212220501026 زينب حسن عبد كاظم 74 63.6 
7 33 نرجس حازم عبد كاظم 83 64.2 


7NN 
0 
09۸ 100% 100% 100% 100% 09۸ 


850 - 4 


3 


ÇE‏ اد اد ادن 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


2 اسم المدرسة مدرسة الشجاعة الابتدائية 


رقم التلمید 
212210502004 


21221050205 
212210502008 


اسم التلميذ 


حيدر يوسف جباره صالح 


هه الم نید 
0 
0% 100% 


0201 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني 


0 
09 09 50% 


851 - 4 


111111111 


7-2: 


NILA 


66.67% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


7-2: 2021-2 


الدور الثاني 


03 اسم المدرسة مدرسة المجد الابتدائية المختلطة 
5 رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
1 212210503001 احمد لیث عبدالله حمید 76 
2 212210503006 رسل شلال نايف عبدالله 72 
3 212210503008 رقية عناد کریم عباس 89 
4 212210503010 زهراء عباس برع شياع 50 
5 212210503011 زینب ناهض كريم شياع 87 
6 21221060012 زینب وسام صکبان عبدالعزیز 76 
7 شهد حیدر فلاح كريم 81 
8 212210503015 عزالدين بشير محمد فيصل 69 
9 212210503016 علي صدام غازي حسين 86 
0 212210503019 فرح درع عبدالستار فيصل 79 
1 | 2210503020 محمد هادي كريم عباس 59 
2 212210503021 محمد جاسم عزيز عباس 61 
3 | 212210503024 مهيمن قاسم عبدالله حسين 50 


852 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني :20207 
4 اسم المدرسة مدرسه الشعب الابتدائيه تربية المقدادية 

تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۷۷ النتیجه | المجموع | المعدل 
1 212210504009 حسین احمد هادي صالح 77 50 ناجح 323 64.6 
2 ,212210504012 حسین مصطفی موسى حسن 80 72 80 69 ناجح 1 742 
3 212210504015 حیدر رائد صبري اسود 80 54 50 ناجح 0 ۰ 62 
4 212210504016 ذوالفقار علي حسين ستار 62 50 0 0 
5 212210504017 رعد هادي صالح کاظم 92 57 67 73 ناجح 7 | 71.4 
6 212210504019 عباس احمد موفق عبد 78 88 52 ناجح 6 73.2 
7 212210504020 عباس فاضل عباس علوان 81 54 54 59 ناجح 9 61.8 
8 "212210500021 عباس ماهر نصيف جاسم 76 60 70 67 ناجح 2 6061 
9 212210504027 عبدالله عمار حمید حسين 78 50 50 65 ناجح 3 66.6 
0 212210504031 علي صباح مهدي عباس 90 84 82 75 ناجح 6 79.2 
1 212220504051 تبارك ناجح مجید عزیز 67 76 74 0 0 
2 212220504054 رقیه احمد عبدالعزیز جواد 79 60 78 50 ناجح 7 69.4 
3 | 212220504055 رقيه قيصر جواد كاظم 53 50 50 ناجح 275 55 
4 ۱212220504059 زینب زاهد جواد حساني 72 70 50 50 ناجح 8 65.6 
5 212220504075 مریم خالد كامل نكه 92 85 50 63 ناجح 0 68 


////////////////////// 
0 0 1 1 0 0 
09۸ 100% 75% 88% 100% 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


77 الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2020٤‏ 
مر ر پند الب 


854 - 4 


3 
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وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
01 222 
07 202 
771 20 
212210512 
212210505014 
15 202 
21221056 
21221050017 
212210505018 
2122۹0009 
2102025 
9 21020 
23 2102 
2122264 
212220005 
212220505066 
212220505073 


اسم المدرسة مدرسة الغصون الابتدائية المختلطة 


اسم التلميذ 
احمد خالد حمید حسن 
حسین عدنان حسین خلف 
حسین عمر علوان عبد الله 
حسین مقداد خلف حسین 
حیدر عماد یعقوب امر الله 
زين العابدین حسام عامر حمد 
سجاد قاسم عبود فاضل 
عبد الرحمن بلاسم داخل منصور 
عبد الله جاسم علي حسین 
عبد الله مجيد كاظم سعيد 
محمد احمد خليفه عبد الله 
محمد الباقر نظام جواد حساني 
مقتدى محمد نجم عبد الله 
زينب سالم زيدان خلف 


زينب صدام حسين علوان 
فرقان ماجد مزهر حسين 
هبه الله مقداد سلمان خيون 


الاسلامية 


73 
73 
83 
74 
79 
91 
66 
97 
82 
82 
86 
56 
64 
59 
70 
100 
73 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
تربية المقدادية 

01 ۱ اللغه الانکليزید [ الریاضیات سے 
50 62 
50 58 64 
50 50 
50 50 66 
50 66 71 
76 70 
54 54 
50 69 85 
55 67 67 
50 72 82 
50 82 

58 50 
63 71 60 

56 62 69 

70 50 
50 50 84 
65 50 


الرياضيات 
0 0 
100% 


855 - 1644 


7/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


2020 
۷۷ النتيجه | المجموع | المعدل 
ناجح | 316 ۱ 63.2 
ناجح | 317 | 63.4 
ناجح ‏ 300 | 60 
ناجح | 293 58.6 
ناجح ۰ 327 65.4 
ناجح | 361 ۱ 72.2 
ناجح ۰ 291 58.2 
ناجح | 365 | 73 
ناجح | 321 |64.2 
ناجح | 355 71 
0 0 
ناجح | 303 | 60.6 
ناجح | 317 | 63.4 
ناجح | 378 ۱ 75.6 
ناجح | 305 61 
ناجح | 380 | 76 
ناجح || 297 |59.4 
94.12% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


كز فحص الدراسة الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2020٤‏ 
مر ر پند الب 
اس المدرسة . مدرسة الغصون الابتدائية المختلطة تربية المقدادية 


856 - 4 


5 
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وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
1 ز 20 
212210506003 
212210506004 
212210506005 
2122105007 
212210506011 
212220506013 
2122209 
21222051 
212220625 
2122205006 
212220007 


حسین محمد ابراهیم عبدالله 


عباس ظاهر خلیفه منصور 


محمد عدنان فارس حمید 
محمود قصي مهدي علي 
ياسين نزار رحمن كاظم 
حنين محمد عزيز هاشم 

زهراء محمد سبع خميس 


غفران عامر منصور عطيه 
هيفاء اركان هد هود أحمد 


TE 
0 
100% 


اسم المدرسة مدرسة الحطيئة الابتدائية المختلطة 
اسم التلميذ 


SE 


71 
67 
50 
67 
62 
75 
70 
61 
72 
76 
72 
88 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


857 - 4 


الدور الثاني 


تربية المقدادية 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


95 الدور الثاذ 4 
مركزة الدراسة الابتدائية 2021-2 ور الثاني :20207 

تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم النتيجه ١‏ المجمو ع المعدل 
1 ۱212210507001۱ حسین علي ضاري سبع 69 57 54 ناجح 2 66.4 
2 212210507003 سعيد صدام حسين خلف 95 64 ناجح 357 71.4 
3 212220507013 رحمه صالح مهدي ابر اهیم 83 65 ناجح 7 69.4 
4 212220507015 لاره هیلان حسین خلف 81 77 ناجح 7 73.4 
5 212220507018 ملك علي سمير جمیل 91 64 ناجح 335 67 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 100% 100% 100% 09۸ 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
8 اسم المدرسة مدرسة الکمال الابتداية المختلطة تربیة المقدادیة 

تس | رقم التلمية اسم التلمية الاسلامیة اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم  ٢/11‏ النتيجه | المجموع| المعدل 
1 | 212210508002 احمد عادل كاظم عبد 62 51 ناجح ۰ 298 | 59.6 
2 212210508004 حسام یوسف صادق یوسف 71 50 55 ناجح ۱ 302 | 60.4 
3 212210508005 حسين اياد جواد كاظم 51 63 74 ناجح ۰ 325 ۱ 65 
4 | 212210508006 حسين حيدر سلمان عبد 68 53 55 ناجح | 320 | 64 
5 212210508007 حسین علي محمد مطلق 80 62 86 67 ناجح ۱ 389 | 77.8 
6 212210508008 حيدر ياسر عبد كواد 80 50 50 54 ناجح ۰ 318 63.6 
7 212210508012 عباس فاضل سعيد عزاوي 62 55 59 0 0 
8 | 212210508013 عباس هاني حسین ابراهیم 78 52 66 ناجح ۱ 332 ۱ 66.4 
9 212210508014 عباس وصفي کاظم حسن 50 65 0 0 
0 212210508015 عبدالله ستار محمود سلمان 62 53 60 60 ناجح ۱ 307 61.4 
1 212210508016 عبدالله محمد عبد خمیس 82 60 67 60 ناجح ۰ 343 | 68.6 
2 عدالله حسین هادي کاظم 82 65 56 50 ناجح | 320 | 64 
3 212210508024 علي عمار محمد حسین 74 65 71 50 ناجح | 320 | 64 
4 212210508025 علي محمد قاسم محمد 78 75 71 75 ناجح | 374 | 74.8 
5 212210508026 علي اسامة خليفة حسين 66 51 58 63 ناجح ‏ 296 | 59.2 
6 212210508027 علي حسن صبر علي 75 64 55 55 ناجح | 321 | 64.2 
7 2 كاظم اركان مطشر عزيز 50 62 75 50 ناجح ۰ 287 57.4 
8 | 212210508033 مجتبى ميثاق طالب خضير 69 64 57 0 0 
19 ۱212210508036 محمد مقداد عبد كواد 50 50 ناجح ۰ 267 53.4 
0 8037 محمد مهند محمد سيد 76 56 50 50 ناجح | 295 | 59 
1 212210508039 محمد الباقر علي حسين حسن 7 60 56 54 ناجح | 317 | 63.4 
2 | 212210508044 مهدي خليفة حسين حسن 63 51 71 51 ناجح || 294 58.8 
3 212220508046 الاء عبدالرحمن حسین کریم 80 55 66 50 ناجح ۱ 301 ۱ 60.2 
4 212220508054 تبارك بشار حسن علي 84 58 82 94 ناجح | 375 | 75 


859 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


جک سن ا تد 2021-2 الدور الثاني 2020 
اسم المدرسة مدرسة الكمال الابتداية المختلطة تربية المقدادية 
تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم 11/١/١١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
5 212220508058 رغد احمد مجید عبدالله 50 57 70 53 ناجح | 280 | 56 
6 | 212220508060 رقية علي جواد كاظم 62 50 62 ناجح | 318 ۱ 63.6 
7 212220508068 زهراء عاکف وسمي کواد 59 64 80 50 ناجح ۱ 317 ۱ 63.4 
۱8 212220508071 زینب علي کاظم جواد 78 84 7 0 0 
9 | 212220508081 فاطمة ثائر عامر خضير 80 59 82 62 ناجح | 363 ۱ 72.6 
0 212220508095 ملك ليث خليفة حسین 93 50 54 66 ناجح ۰ 332 66.4 
1 212220508101 نور الھدی عباس حامد عبدالله 92 50 66 84 ناجح | 382 ۱ 76.4 
2 212220508103 ورود عمر حمید مجید 98 84 60 92 ناجح | 399 ۱ 79.8 
اللغة العربية 1/1/1000 
0 0 3 0 2 0 
0% 100% 88% 100% 82% 0% 


860 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


کے ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
9 اسم المدرسة مدرسة الشموس الابتدائية المختلطة تربیة المقدادیة 

تس | رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية ‏ الریاضیات العلوم .11/11/1 النتيجه | المجموع| المعدل 
1 212210509002 احمد عارف حسين عجمي 90 50 58 50 ناجح ۰ 318 | 63.6 
2 212210509007 سالم اسماعیل مجید خلیفه 95 63 66 78 ناجح | 374 | 74.8 
3 212210509008 عبدالله زياد لطیف عسکر 85 51 53 68 ناجح ۰ 329 | 65.8 
4 212210509013 کرار حازم محمد علي 77 50 51 ناجح | 301 | 60.2 
5 212210509018 هادي محمد حسين محمود 68 55 57 0 0 

6 212210509020 یاسر شعلان احمد علي 61 57 ناجح 292 ۱ 58.4 
90217 منه بلاسم علي عبدالحسن 61 50 50 57 ناجح ۰ 274 54.8 
8 "212220509022 الاء محمد ثابت محمد 93 58 54 59 ناجح | 322 | 64.4 
9 212220509023 بتول محسن عبدالله علي 72 50 50 ناجح ‏ 279 55.8 
0 212220509024 بنين مقداد احمد علي 70 58 50 81 ناجح | 312 | 62.4 
1 | 212220509025 تبارك ایاد لطیف عسکر 77 63 76 ناجح | 361 "72.2 
2 212220509028 رقيه علاء محمود هادي 85 50 50 72 ناجح ۱ 314 ۱ 62.8 
3 212220509029 رواء ثامر احمد علي 67 51 74 71 ناجح ‏ 338 | 67.6 
4 ۱212220509038 ضحی عامر حامد سلطان 70 60 54 50 ناجح - 284 | 56.8 
5 | 212220509042 فاطمه محمد محمود حسين 83 76 60 84 ناجح | 372 744 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 0 1 0 0 
09۸ 09۸ 100% 83% 100% 0/6 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


كز فحص الدراسة الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2020٤‏ 
مركز فحص الدر بتدائي 


862 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الذراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
0 اسم المدرسة مدرسة زمزم الابتدائیه الامختلطه تربية المقدادية 
تس رقم التلميذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية النتيجه | المجموع| المعدل 
1 212210510001 ابراهيم باسم مهدي عبد 62 50 ناجح | 266 ۲ 53.2 
2 212210510005 احمد صفاء علي عنبر 62 57 ناجح 6 09.2 
3 212210510008 حسین سمير حسین عطية 79 60 ناجح 6 61.2 
4 212210510009 حسين علاء عطية حلبوز 71 53 ناجح 27 05.4 
5 ۱212210510010۱ حسین علي محمد ابراهیم 71 56 ناجح | 313 62.6 
6 212210510011 حسین محمد مجید حسن 76 57 ناجح 312 62.4 
7 212210510012 حسین محمود جاسم محمد 62 57 ۰ 293 568.0 
8 7 رسول لؤي محمد كريم 51 0 0 
9 212210510018 سجاد داود سلیمان غني 66 0 0 
0 212210510019 سجاد مازن کاظم حمد 88 352 70.4 
1 212210510020 شهاب كامل احمد درب 03 0 0 
2 212210510024 عبد الله غزوان عبود محیسن 89 8 65.6 
3 212210510026 عقيل رمضان عبود محیسن 76 307 61.4 
4 212210510027 علي حسين عدنان غني 74 64 3 66.6 
5 212210510029 علي حيدر جمعة عطية 68 0 0 
6 212210510033 عمر جاسم محمد سلمان 50 0 0 
7 212210510034 کرار حیدر جمعة عطية 50 0 0 
8 212210510035 مجول سلام محمد احمد 63 0 0 
9 212210510041 مصطفى محمد مزهر محمود 50 0 0 
0 212210510042 مقتدی حسين علي حسین 71 0 0 
1 212210510043 منتظر نهاد عماد عبد 59 27 57/4۹ 
2 212210510046 هشام قاسم عبدالحسين اسماعیل 62 269 03.8 
3 212210510048 وسام ولید سعد حسين 0 0 
24 212210510049 یوسف حسن سلمان عبد 292 58.4 


863 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
0 20 
7 2 
212220510060 
21222051004 
2122205105 
2122207 
21222070 
212220510074 
2122205 
7 2 
9 2 
212220510083 
212220510088 
201000 


اسم التلمیذ 
یوسف قاسم محمد حسين 
تقوی خلیل ستار حسن 
خديجة محمد مز هر محمود 
رقية قحطان عدنان غني 
رنا عامر محمد درب 
زینب ایاد کامل منصور 
زینب یوسف عبد حسین 
سمر احمد عباس حاجم 
غفران محسن علي جابر 
فاطمة غالب رعد مهدي 
مریم رشید عبد حسین 


نسرین معن محمد جاسم 


TET 
7 0 
53% 100% 


الاسلامية 


75 
77 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


864 - 1644 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


60.53% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


كز فحص الدراسة الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2020٤‏ 
مركز فحص الدر بتدائي 
اسم المدرسة مدرسة زمزم الابتدائيه الامختلطه تربية المقدادية 


865 - 4 


3 


پآ اد اد ادن الى ای اه الك إمه فص خ ات 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0511 
رقم التلميذ 
2122105101 
212210511002 
212210511003 
21221051106 
2122107 
212210511008 
2122105109 
21221050 
2122105112 
5 2 
7 22 


آسم التلمية 
بلال جبار عبد الستار علي 
حذیفه صکبان هاشم عباس 
حسام سمير علي عباس 
علي ابراهيم علي عباس 
قريش صاحب عدنان خلف 
قيصر اسكندر محمد علي 
محمد صباح علي عباس 
محمود عثمان حسين مجيد 
نور الدين علي خليفة صالح 
ختام حافظ بريسم مالح 
مرام احسان عبد الوهاب خضیر 


اسم المدرسة مدرسة ابن سلام الابتدائية المختلطة 


۳ 


85 
69 
72 
74 
60 
84 
88 
03 
81 
85 
60 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
تربية المقدادية 
07 ا 3تت 
71 50 72 
74 50 80 
58 50 53 
55 
50 
68 55 75 
72 50 79 
52 
63 64 59 
56 56 52 
50 50 


866 - 1644 


////۸ف۷ف۵م۸۸///// 
0 
09۸ 


:20207 
11١1‏ النتیجه | المجموع 
ناجح 354 
ناجح 327 
ناجح 283 
ناجح 305 
0 
ناجح 356 
ناجح 339 
ناجح 270 
ناجح 331 
ناجح 301 
0 


81.82% 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


2 اس المدرسة مدرسة المصير الواحد الابتدائية تربية المقدادية 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم 1/١ ١‏ االنتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210512004 عبدلله محمد عبدلله جاسم 58 58 53 60 ناجح | 310 | 62 
2 212210512006 مصطفی علي برعي احمد 68 50 71 50 ناجح | 305 | 61 


اللغة العربية 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 09۸ 09۸ 09۸ 100% 09۸ 


867 - 4 


3 


جہ جہ 
ع اه اد ادن MB‏ اه الك ام إى خ ات 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
013 


رقم التلمیذ 
2241 
07 202 
9 2020 
0 202 
5 202 
0 2020 
2 2 
73 2020 
6 2222 
210227 
212220518 


اسم المدرسة مدرسة ابي صيدا الابتدائية 


اسم التلميذ 


ابو الحسن علي غازي جیاد 
حسین محمد محمود مال الله 
حیدر صالح حسن صالح 
رضا جاسم توفیق حسین 
کرار حیدر داود محمد 
مصطفی حیدر زیدان حمدان 
مصطفی سهیل نجم عبد الكريم 
مهدي زيد احمد برغش 
مهیمن رشید حمید حمود 
زهراء محمد جواد کاظم 


7-7 


69 
50 
78 
51 
57 
58 
61 
63 
67 
79 
78 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


للغة الانكليزية 
50 


2/۸ 


///7//لل۰ل۵م۸/////// 
0 1 0 
100% 89% 09۸ 


868 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


95 الدور الثاذ 4 
مركزة الدراسة الابتدائية 2021-2 ور الثاني :20207 
0514 اسم المدرسة مدرسة الو ميض الابتدائية للبنين تربية المقدادية 
ہے ےت چس الاسلامية TIE‏ | اللغة الانکليزیة ‏ الریاضیات العلوم !1777/7/11 النتيجه | المجموع] المعدل 
1 | 212210514008 حيدر مصطفی ابراهیم علي 82 65 84 65 ناجح 368 73.0 
2 212210514014 عبد الله هاشم حسين جواد 63 58 0 0 
3 212210514017 عمار یاسر احمد مجيد 60 57 59 ناجح 8 ,5/7.6 
4 212210514019 كرار جبار حسيب علوان 100 71 66 78 ناجح 389 77.8 
5 212210514020 مؤمل احمد محمد حسين 90 50 56 50 ناجح 3 64.6 
6 212210514021 مؤمل علي وهيب حسین 95 54 50 50 ناجح 303 60.6 
7 212210514026 منتظر طالب عبد حسين 56 53 61 70 ناجح 7 63.4 
8 212210514027 منتظر علي اسماعیل جاسم 78 50 74 ناجح 4 66.8 


اللغة العربية 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 1 0 0 0 0 
100% 75% 100% 100% 100% 0/6 


869 - 1644 


زارة التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی 


95 الدور الثاذ 4 

مركز فحصن الذزاسة الانتدانية 2021-22 ور الثاني :2022/09/0 
تس رقم التلمیذ اسم التلميذ الاسلامیة اللغة الانكليزية نتیج جموع | المعدل 
1 212220515001 ام البنين حسين فوزي حمدان 83 64 
2 212220515007 دعاء حسین صبري محمد 75 65.8 
3 212220515012 رونق حیدر محمد اسماعیل 80 69.6 
4 212220515015 زهراء علي حسين علي 61 60 
5 212220515017 زینب احمد ابراهيم موسی 76 64.6 
6 212220515023 یقین قاسم ابراهیم خمیس 78 71.4 


اللغة العربية اللغة الانكليزية 7/۱/۱۱۷۱ 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 09۸ 100% 100% 100% 09۸ 


870 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 3 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 ور الثاني :2022/09/0 
6 اسم المدرسة مدرسة زبيدة الابتدائية للبنات تربية المقدادية 
2 رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية ۷۷۸۷ النتیج ج المعدل 
1 212220516001 ابرار حسین حسن جمعه 81 68.2 
2 2122205616002 انوار یاسر عادل غرکان 85 70.2 
3 212220516003 اية مال الله محمود مال الله 82 61 
4 212220516009 زهراء خالد سالم حسن 89 75.4 
5 212220516013 فاطمة عبدالهادي فاضل هادي 85 64.4 
6 212220516015 ملاك احمد عبدالجبار داود 75 65 
7 212220516016 نرجس ریاض احمد عبود 68 64.4 
8 212220516019 هبه سمير یاسین حسین 82 68.2 


اللغة العربية 7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 100% 100% 100% 100% 0/6 


871 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


رھ I‏ 2021-2 الدور الثاني 290 
7 اسم المدرسة مدرسة النور الابتدائية المختلطة تربية المقدادية 

1 رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210517001 ابراهیم حسین غالب حسین 88 74 81 ناجح ۰ 379 | 75.8 
2 212210517011 حیدر حمزة طه حسن 57 9 ۰ 59.8 
3 212210517012 زین العابدین حسن مهجهج هادي 287 57.4 
4 ۲212210517014 سجاد حربي علي شاکر 7 63.4 
5 212210517015۱ سجاد حاتم کریم محمد 0 0 

6 212210517016 سجاد علاء احمد ابراهیم 5 75 
7 سجاد واثق عباس کاظم 9 71.8 
8 ۲212210517018۱ سعد محمد جعفر احمد 256 51.2 
9 212210517020 عباس حازم طارق طالب 9 69.8 
0 212210517025 علي محمد علي محسن 0 0 

1 212210517033 مرتضی شهاب احمد مجید 0 0 

2 212210517034 مصطفی قاسم قدوري مظلوم 2 72.4 
3 212220517043 رسل محمد خالد غالب 334 66.8 
4 212220517044 رقية جبار عبداللطیف حمید 1 58.2 
5 212220517049 زينة منذر جواد جاسم 8 ۱ 57.6 
6 212220517051 غدیر مهند سعد حمود 8 ۱ 67.6 
7 63 فاطمة حازم محمد کاظم 9 ۰ 59.8 
8 212220517063 هیام علي حسين يحيى 0 0 


TAET 
2 1 
0% 0% 


الرياضيات 
2 
85% 
4 - 872 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
0۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


كز فحص الدراسة الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2020٤‏ 
مر ر پند الب 


873 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الذراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
8 اسم المدرسة مدرسة مهدالحضارات الابتدائية تربية المقدادية 

تس رقم التلميذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم 1+ النتیجه | المجموع | المعدل 
1 212210518001 أمير تاثر علي کاظم 74 50 56 87 ناجح | 351 702 
2 212210518002 ابو الفضل احمد علي عبد موسى 78 61 65 72 ناجح 8 69.6 
3 212210518004 احمد حافظ علي کاظم 61 60 81 ناجح 328 65.6 
4 212210518005 احمد سعد طالب عباس 80 50 66 61 ناجح 35 63 
5 212210518006 احمد محمد حامد حسين 82 50 58 68 ناجح 328 65.6 
6 212210518007۱ حاتم علي ابراهيم صياد 53 66 77 ناجج | 302 | 60.4 
7 212210518009 حسن فاضل عباس حسن 53 50 51 71 ناجح 275 55 
8 212210518010 حسن فيصل غازي جیاد 70 59 78 78 ناجح 7 71.4 
9 | 212210518014 حسین علي سعد عبدالله 50 50 86 0 0 
0 212210518019 سجاد صدام قاسم جواد 50 58 64 84 ناجم | 333 | 66.6 
1 212210518020 سجاد عمار عارف علي 69 62 58 69 ناجح 35 63 
2 212210518022 عباس خضير عباس عليوي 52 50 61 61 ناجح 9 55.8 
3 212210518023 عباس شهاب احمد عبد 63 61 ناجح 6 59.2 
4 212210518025 عباس محمد عباس حسن 71 71 ناجح 6 69.2 
5 212210518032 کرار حیدر جبار مهدي 50 50 77 56 ناجح 9 61.8 
6 212210518035 مصطفی علي كاظم مهدي 67 56 تاجح | 295 | 59 
7 3 زینب محمد محمود شاكر 56 66 0 0 
8 212220518065 هنده مهند عباس عبد 55 72 ناجح 7 55.4 


الریاضیات /////////////////////// 
0 1 0 0 1 0 
100% 86% 100% 100% 80% 09۸ 


874 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


كز فحص الدراسة الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2020٤‏ 
مر ر ند ال 
اسم المدرسة مدرسة مهدالحضارات الابتدائية تربية المقدادية 


875 - 4 


3 


ج N‏ این اجب اص O‏ ایب اون اه 


019 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
1 20 
2 202 
4 2 20 
6 20 
07 20 
9 20 
0 20 
2 2 
212210519013 
6 22 
212210519018 
79 202 
4 2120 
7 2102 
9 21020 
0 220 
4 ز 20 
21222015 
6 20200 
7 202 
212210518 
9 21020 
1 2 
212220519044 


اسم المدرسة مدرسة المدينة المنورة الابتدائية 


اسم التلميد 
ابراهیم خلیل ابراهیم محمد 
باسم عادل عامر عبدالواحد 
حسام حسن جاسم مخلف 
حسین سعد قاسم محمد 
حسين سمير علي وهيب 
حسين مازن رعد عباس 
حسين محمد شهاب احمد 
حمزة احمد علي عبد 
حيدر غزوان سامي عزيز 
خطاب زهير ثامر لفتة 
سجاد حازم جبار عبدالله 
سيف مهند احمد وهيب 
عبدالرحمن انمار حميد رشيد 
علي جابر عدنان حسوني 
علي زهير حسن محمد 
علي عباس كامل محمد 
محمد قاسم غازي حسين 
مرتضى كريم حسين محمد 
مصطفى حسن حسون مصطفى 
مصطفی عدنان علوان مجيد 
هاشم حيدر هاشم عبدالحسين 
وليد فاضل عباس خلف 
اية جاسم ابراهيم كاظم 
حوراء عادل فاضل محي 


الاسلامية 


73 


63 
55 
51 
53 
60 
50 
54 
63 
67 
50 
50 
65 
53 
80 
86 
57 
72 


60 
71 
73 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
EON 2 7‏ 
58 73 
50 50 60 

75 

62 

64 59 
71 50 
78 53 
78 50 
76 50 

80 76 
86 50 

55 

61 

78 50 58 
77 

60 50 
80 70 
55 50 

70 50 

66 54 

68 50 

62 50 
59 59 
68 50 


876 - 4 


تربية المقدادية 
7و 


55 
50 


56 


50 


61 
54 


64 


68 


50 


51 


50 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 
مركزة الدراسة الابتدائية 2021-2 ور الثاني :7-2 
اسم المدرسة مدرسة المدينة المنورة الابتدائية تربية المقدادية 
ب چس الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية 1 الرياضيات لعلوم !177/111 النتيجه | المجموع | المعدل 
5 212220519045 دعاء قحطان حسين محمد 63 55 68 ناجح 2 ۱ 66.4 
6 212220519048 رفل قاسم ثامر محمد 71 52 51 78 ناجح 4 62.8 
7 212220519054 زینب قاسم محمد حسين 50 50 0 0 
8 212220519057 سكينة فاروق مسعود حمادي 83 50 71 58 ناجح 346 69.2 
9 ۱212220619059 شهد احمد رشيد حميد 66 54 55 0 0 
0 212220519060 عائشة ثائر علي طعمة 50 50 68 ناجح 03 60.6 
1 212220519064 فاطمة ثائر علي طعمة 57 67 0 0 


877 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


5 


N > 5‏ این رھ ان O‏ ایب من اه 


0520 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210520003 
212210520006 
212210520008 
9 21020 
71 21022 
012 2 
212210520014 
5 222 
6 222 
9 22 
210271 
212210520024 
7 2 
1 2" 
2 202 
7 202 
0 2022 
212220520043 
212220520044 


اسم المدرسة مدرسة عاتكة الابتدائية 


اسم التلميذ 
حذيفة محمد على شهاب 
حسين علاء احمد عكال 
ضرغام رائد خليفة شهاب 
عبد القادر مهند علي شهاب 
عبدلله عمار عباس حسن 
علي حازم فيصل فدعم 
علي محمد احمد رزج 
فارس احمد شاكر حمود 
محمد حازم محمد عبدلله 
مشتاق مشرق فارس عبد الكريم 
رسام کی کاظم کیان 
زهراء سلام ابراهیم کاظم 
زهراء مسلم مجید حسین 
زینه خلدون طلال حسین 
سهی احمد ابراهیم خماس 
مرام نصر عبد الکریم حمود 
مروة نوري جاسم عبدالمهدي 


الاسلامية 


71 
81 
71 
75 
75 
68 
64 
56 
76 
52 
51 
50 
57 
52 
83 
67 
87 
97 
89 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


878 - 4 


الدور الثاني 


7-2: 


تربية المقدادية 


42.11% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز قخصن الاراط الات اة 2021-22 الدور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة عاتكة الابتدائية تربية المقدادية 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم 00001 )1|006 
0 2 11 0 1 0 
O%‏ 78% 31% 100% 67% 0۳/۵ 


879 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدو ر الثاذ 0 
موكز فحصن الذراسة الات اة 2021-242 ور الثاني 2022/09/0 
0521 اسم المدرسة مدرسة ليبيا الابتدانية المختلطة تربية المقدادية 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة الانكليزية ۱ NIALL,‏ 
1 | 22210521001 جعفر ياسين خليفة ابراهيم 52 52 
2 | 212210521003 عباس علي جاسم عبد المهدي 61 
3 212210521004 عبدالله محمد خميس علوان 62 
4 212220521012 زهراء نهاد كامل مهدي 83 
5 24222206213 زھراء حسین جاسم عبدالمهدي 86 
6 | 22220521015 زینب عقبة نافع کامل 85 
7 212220521020۱ فاطمة علي حسين مهدي 74 
8 | 212220521022 فاطمة ولي عباس سعید 55 
اللغة العربية ////۱۱/۷۱/۱////////////////// 
0 1 2 0 0 0 
O% 0%‏ 71% 100% 09۸ 09۸ 


880 - 4 


دارم اڈ 
وزارة التربد نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
0 5000000 2021-2 الدور الثاني :200 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 
2 اسم المدرسة مدرسة ام الربيعين الابتدائية 
رقم التلميذ آسم التلمية 


2 عبدالرضا عباس علي حسین 
4 عدالله عباس غالب قدوري 
5 عبدالله علاء فائز رشيد 


ÇE‏ اد لكر ادن 


33.33% 


7N 
0 


09 100% 09۸ 09۸ 67% 09۸ 


881 - 4 


ارا 
وزارة التربی قاق الامکعانات العامة للسادس ادات 
المديرية العامة لتربية ديالى 
0 کت 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
3 اسم المدرسة مدرسة القلم الابتدائية للبنين 
رقم التلميذ E‏ اللغة الانكليزية 0/0/0001 


تربية المقدادية 


3 


2 احمد رائد علي حسین 
3 احمد علاء کهلان غضبان 
7 حیدر علي حسین علي 

9 حیدر مصطفى طاهر جاسم 
0 علي عبدالحكيم حسين حسن 
1 عمار ياسر كامل عبد 
6 محمد مرتضى محمد حسين 
7 مصطفى عباس حقي اسماعيل 
3 یوسف عباس ابراهيم عباس 
4 یوسف فؤاد غضيب نصرالله 


۴ اه اد ا إلى ان اه الك من اى 


کت 
0 


/////////////////////// 


TET 
0 0 1 1 2 0 
0% 100% 67% 75% 50% 100% 


882 - 4 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ات 2021-2 الدور الثاني :20207 


4 اسم المدرسة مدرسة المباهج الابتدائية تربية المقدادية 

تس ا رقم التلمیاة سو الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم ]///0////////// النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212220524009 رقیه قيس نکه غیدان 82 80 76 66 ناجح | 362 | 724 
2 212220524045 نبا موفق سعد ناصر 77 68 58 92 ناجح | 351 | 702 


اللغة العربية 7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 09۸ 09۸ 100% 09۸ 09۸ 


883 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدافية 


0525 

تس رقم التلميذ 
1 212210526003 
2 212210526005 
3 212210526006 
4 212210526008 
5 212210525012 
6 212210525013 
7 212210525018 
8 212210525022 
9 212210525023 
0 ۱ 212210526026 
1 212220526041 
2 212220526052 
3 212220525059 
4 212220526061 


اسم التلميد 
احمد سعد علي عباس 
جعفر حسین اسماعیل علي 
حسین امير مظهر عزیز 
سید علي احمد علي 
حيدر حسين قاسم محمد 
حيدر محرم فؤاد صادق 
عباس منتصر محمود علوان 
قاسم عدنان اسماعيل ياسين 
كريم علي مناور كريم 


محمد حيدر صكبان دانوك 


زهراء حسين عوني عبد 
فاطمه حسين حفظي اسماعيل 
نور الهدى اياد فاضل كيطان 
ياسمين مثنی ضاري کاظم 


TRE 
0 0 
100% 


الاسلامية 


76 
92 
63 
70 
67 
54 
76 
78 
56 
74 
56 
72 
55 
63 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
تربية المقدادية 

ESN A 7 07‏ سے 
57 84 71 
63 56 76 
52 59 69 
54 61 
50 66 
55 71 50 
66 60 52 
58 71 52 
50 
62 55 83 

82 68 52 
85 56 63 
53 50 52 
72 56 50 


884 - 4 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


2020 
۷۷ النتيجه | المجموع | المعدل 
ناجح || 344 | 68.8 
ناجح ۰ 353 | 70.6 
ناجح | 325 | 65 
ناجح | 288 ۱ 57.6 
0 0 
ناجح | 290 | 58 
ناجح ۰ 307 |61.4 
ناجح | 321 |64.2 
0 0 
ناجح ۰ 351 ۱ 702 
ناج | 346 | 69.2 
ناجح ۰ 346 ۲ 69.2 
ناجح | 263 52.6 
ناجح | 303 60.6 
06 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


كز فحص الدراسة الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2020٤‏ 
مر ر پند الب 


885 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 29/0 
6 اسم المدرسة مدرسة المغرب الابتدائیة تربية المقدادية 

تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم النتيجه المجموع المعدل 
1 212210526002 حسین میثم سلمان یوسف 75 55 ناجح 332 66.4 
2 212210526006 عباس علي تلفان حسن 53 ناجح | 271 ۱ 54.2 
3 ۱212210526007 عبدالحسن ولید رشید عبد 72 ناجح | 326 65.2 
4 212210526013 محمد سیف علوان حسین 71 ناجح ۱ 360 | 72 
5 212220526016 براء احمد کامل علي 97 ناجح | 376 ۱ 75.2 
6 212220526019 زینب ياس حسین خضیر 76 ناجح ۱ 306 61.2 
7 ۱212220526022 سجی عباس کامل علي 64 ناجح | 321 64.2 
8 212220526027 نور الهدی أحمد فالح حاتم 92 ناجح ‏ 359 | 71.8 
9 212220526028 هدی محمد خلیل ابراهیم 88 ناجح ۱ 290 | 58 


اللغة الانكليزية 7۱/۱۱/۱۱۷۷ 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 100% 100% 09۸ 100% 09۸ 


886 - 4 


3 


ہج N‏ این اجب اص O‏ ایب اون اه 


0527 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز قحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2102224 
6 2 
07 2 2 
93 2 
212210527028 
9 2 
3 21022 
8 2022 
9 210226 
1 22 
212220527043 
5 22 


اسم المدرسة مدرسة ابي فراس الحمداني 


اسم التلميذ 


عباس صلاح مهدي علوان 
عبد الرحمن علي غازي حمود 
عیداللد عمر جامل عطیه 


منير واثق منیر کریم 


مهدي حسن هادي عباس 
ام البنین خالد جليحي عبد 
رجاء مالك حمید عبد الامیر 


رقيه حسين کامل نكه 
زهراء مازن طارق عبد الرحمن 
فاطمة حسين مهدي حميد 


اللغة العربية 
1 
75% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


887 - 4 


الدور الثاني 


///////////////۷////// 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0528 

تس رقم التلميذ 
1 212220528002 
2 212220528015 
3 212220528022 
4 212220528025 
5 212220528035 
6 212220528040 
7 212220528042 
8 212220528047 
9 212220528051 
0 | 212220528055 
1 | 212220528066 
2 | 212220528059 
3 212220528061 
4 212220528069 
15 212220528080 


اسم المدرسة مدرسة الزهیرات الابتدائية للبنات 


اسم التلمي 
اسراء عباس ابراهیم محمد 
جمانه عبدالرسول برهان ابراهیم 
زهراء ايوب یوسف اسماعیل 
زهراء صادق مهدي عبود 
زینب حیدر احمد حسین 
زینب وسام سامي عزیز 
سارة مهدي حمید مسلم 
صفا عبدالکريم شمام فاضل 
طیبه مهدي ابراهیم محمد 
فاطمه ابراهیم عبد علي 
فاطمه جاسم محمد زیدان 
فاطمه عبدالرسول برهان ابراهیم 
فاطمه عیسی علي حسین 
کوثر فاضل فاروق شهید 
نورس عبدالله رشید حمید 


الاسلامية 


79 
81 
73 
63 
57 
69 
50 
80 
52 
57 
77 
59 
60 
91 
93 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية 
68 58 


54 


888 - 4 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


كز فحص الدراسة الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2020٤‏ 
مر ر پند الب 


889 - 4 


5 


8 ج جح این رھ اص O‏ ایب من اه 


) 9 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2 20 
212210529003 
21221052908 
7 2 
212210529018 
9 202 
212210923 
212064 
6 202200 
8 2220 
1 22 
210204 
21224025 
8 202 
3 21020 
5 21020 
212210529048 
9 2020 


اسم المدرسة مدرسة المناهل الابتدائیة 


اسم التلميد 
ادم حسين جمهور علوان 
انور محمد سهیل عبد 
حمدي حيدر حمدي هادي 
حيدر احمد ستار جبار 
صادق جعفر رياض خيري 
عباس جاسم حسين عنفوص 
عباس صالح ابراهيم حميد 
عبدالحسين ميثم ناجي راضي 
مجتبى حيدر حسين علي 
محمد علي رياض قاسم مجيد 


الاسلامية 


74 
57 
53 
74 
59 
53 
66 
69 
03 
60 
75 
51 
80 
91 
50 
84 
58 
62 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


الرياضيات 
2 
71% 


890 - 4 


الدور الثاني 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
0۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


كز فحص الدراسة الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2020٤‏ 
مر ر پند الب 


891 - 4 


92 جے MN‏ این ھ ای او ای اون اه 


00 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210530002 
21221053005 
21221009 
21221053012 
21221053014 
15 6 2224 
21221056 
9 2022 
61 2 
21221053023 
04 210220 
6 4 222 
47 02 2 
212210530028 
0 0 2022 
21204 
2024-7 
212210530038 
1 2 
212004 
212260 
21204 
210005 
21266 


اسم التلميذ 


ہے 


حمد عامر حسون علوان 
حسام مهدي حمید مسلم 

حسین ابراهیم کاظم زیدان 
حسین فائز فاروق شهید 

حسین وثام عبد الأمير محمود 
رسول حيدر كريم عناد 

رسول علاء الدين عبد الحسين كاظم 
سجاد سالم جاسم محمد 

عباس أحمد سلمان بطيخ 
عباس نزار نعمة كاظم 

عبد الستار ياسر ستار جبار 
عبدالله محمد حنش محمد 
عبدالله ميثاق جلال حميد 
علي جابر اسعد عباس 

علي حسين جاسم نعمان 

علي قاسم حسين شهيد 

علي نزار اسعد عباس 

علي هيثم جلال حميد 

كاظم أحمد كاظم حسن 

محمد حسين قاسم أحمد 
مرتضى فرحان فاروق شهيد 
منتظر زين الدين عبد الحسين زيدان 
مهدي صباح محيد کاظم 

نمر فؤاد عبجل محسن 


الاسلامية 


68 
56 
84 
54 
85 
68 
67 
92 
71 
77 
71 
66 
54 
70 
58 
87 
69 
51 
63 
79 
59 
73 
57 
100 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات 
60 

50 
76 
50 
82 83 
50 50 
58 
52 77 
51 50 
75 
68 73 
50 50 50 
52 
60 50 
50 52 
50 66 
50 50 
54 
50 86 
73 68 
55 50 
51 57 
54 50 
62 75 


892 - 4 


ثزيية المقدادية 
۰ 
54 


50 
62 


92 
50 
55 
79 


51 
58 


56 
71 


50 
50 


53 


55 


82 


2022/09/0: 


1000 


النتيجه 


المعدل 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


كز فحص الدرراسة الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2007 
مر ر پند الب 
اسم المدرسة مدرسة السرور الابتدائية تربية المقدادية 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم ۷۷۷۷/۷ 
0 1 6 3 1 0 ۱ 
0% 80% 45% 80% 88% 0% 


893 - 4 


3 


ع اح اد ادن هب ای 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0531 
رقم التلميذ 
01 22 
02 202 
6 22 
07 202 
9 20222 


اسم المدرسة مدرسة الرفاه للبنات 


اسم التلميد 
احمد محمود قاسم حمد 
مصطفی عصام جدوع عیاده 
اساور وائل حسین حمد 


TSE 


82 
82 
00 
88 
77 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


894 - 4 


الدور الثاني 


//////////۷//////// 
0 
09۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


3 


۴ احا ان اص اص ای ره 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
33 اسم المدرسة مدرسة البرکات الابتدائية شات 


رقم التلمید 
24" 
212210508 
2009 
1 2" 
2122202 
6 21222053 


اسم التلمیذ 
علي لقمان طارق عبد الرحمن 
واثق قصي طارق عبد الرحمن 
يوسف علي عبدالكريم كيطان 
بنين نؤاس كيطان مبارك 
بهيه محمد زامل عرميط 
هدى سلمان وهيب حمود 


للغة العربية 
0 2 
0% 33% 


IE 


85 
67 
76 
86 
61 
85 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


33.33% 


11014117177 
0 1 3 
09۸ 67% 40% 


895 - 4 


وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
ی تا الهاينة ا ۱ ۱ 
a 5‏ 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
5 سم المدرسة مدرسة الامجاد الابتدائية المختلطة 


تربية المقدادية 


7/۱۱/۱۱۱۷ 


E‏ رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية 
1 212210535003 صادق سعد صادق حسن 53 54 
2 212220535009 حوراء شاکر فلیح رشید 50 50 


اللغة العربية 1 1 110101411 
0 0 0 1 0 0 
09۸ 09۸ 100% 09۸ 100% 09۸ 


896 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ر ا اس 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
6 اسم المدرسة مدرسة البيان الابتدائية المختلطة بعقوبة المركز 
تس 20١‏ رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم ‏ ////////////////////] النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210536001 احمد حسین علي منصور 78 67 56 ناجح ۰ 334 | 66.8 
2 212210536002 شهاب احمد زید محمد 81 50 70 ناجح ۰ 303 | 60.6 
3 212210536005 علاء اسماعیل رشید حمید 82 55 53 55 ناجح ۰ 296 59.2 
4 212210536006 ماهر راند ماهر محمد 50 50 0 0 
5 212210536007 محمد احمد خضیر احمد 79 72 50 63 ناجح | 315 63 
6 212210536008 محمد جاسم رحیم سلمان 67 52 53 ناجح | 273 54.6 
7 1 ایلاف احمد شاکر محمد 66 50 56 ناجح ۰ 277 55.4 
8 212220536013 صفا معن خوام محمد 100 67 79 82 ناجح ۰ 387 77.4 
9 212220536015 فرح احمد زيد محمد 62 55 50 72 0 0 
0 212220536016 فيان محمد خوام محمد 78 50 58 61 0 0 
1 212220536017 مروة عبد المجید حميد جاسم 80 71 50 79 ناجح ۰ 342 68.4 
2 212220536020 نورة منذر رحمان لطیف 83 50 ناجح ‏ 298 59.6 


1 7 


1 
67% 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 


0 
09۸ 


897 - 4 


3 


ع اج MN‏ ادن اج ان اه ال 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قخصن الثر له الأبتدائية 
7 سم المدرسة مدرسة الثقلین الاساسية للبنين 


رقم التلميذ 
01 20 
21221055 
212210506 
212210537008 
71 2102 
212210572 
212210537013 


اسم التلميد 


حسین حسام علي حسن 
طالب علاء نوري علوان 
عقيل خالد خلیل ابراهیم 
علي محمد عواد عبدالله 
محمد رائد فالح مر عید 


مقداد حسین هادي ملاخ 
یوسف مصطفی ستار خلیل 


7-7 


75 
66 
72 
50 
73 
94 
80 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-02 الدور الثاني :20207 
تربية المقدادية 

اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۷۷ النتیجه | المجموع | المعدل 
50 54 65 ناجح | 306 | 61.2 
50 50 52 ناجح | 279 | 55.8 
50 50 ناجح | 276 55.20 
59 ناجح | 288 57.6 
50 61 53 ناجح 2 58.4 

62 63 69 0 0 
55 70 59 ناجح | 344 68.8 

85.71% 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 0 
09۸ 100% 100% 


898 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 00و0 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 
8 اسم المدرسة مدرسة السيدة رقية الابتدائية تربية المقدادية 
3 رقم التلمیذ اسم التلمیذ اللغة الانكليزية ۱ )0/0/0000 


5 زهراء قتيبة محمد عبود 
8 غدیر سكر سلمان عبد 
53 مرام عدنان علي احمد 
6 9 مریم علي غازي زيدان 
8 نماء قتال كامل عباس 


ع اح اد اص اج اسن 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 0 1 1 1 
09۸ 100% 100% 09۸ 67% 09۸ 


899 - 4 


5 


5 جح جح این رھ O CM‏ ایب اون اه 


09 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
01 222 
212005 
07 202 
21221053913 
5 202 
202217 
239020 
2 2 
20226 
7 202 
86 202 
2222 
212210533 
25 
6 202 
7 202 
8 222 
21221053903 
4 21022 
9 2020 
3 210220 
210204 
8 202 
9 21020 


اسم المدرسة مدرسة المتوکل الابتداتية للبنین 


اسم التلميد 


تا 


ركان عدنان رمضان کنعان 
ابر اهیم محمد ابر اهیم حسین 
احمد محمد عبداللطیف محمود 
اسماعیل عیسی یوسف كريوي 
انور ابراهیم عبدالله حسین 
اوس احمد زیدان خلف 

بشير عبد السلام اسماعیل علي 
حذیفه محمود كامل محمود 
حیدر بشير جاسم ارحیم 

حیدر حسین علوان حسین 
حیدر قيس سعد احمد 

زیدون راند شامل شکر 

سالم زياد داود سالم 

سلمان وائل ظاهر ماجد 
صدیق ابو بكر خلیل بحر 

عبد الرحمن خلیل حسین ابراهیم 
عبد الستار محمد محمود صالح 
عثمان محمد مهدي احمد 

عمر راند مشحن حردان 
عیسی عثمان مهاوش مطلوب 
محمد غسان عدنان ياسين 


محمود عبدالله محمود خاطر 


الاسلامية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية SET‏ 
50 50 

50 
50 
70 54 
50 
69 
56 
87 71 
50 
50 
55 
50 
50 59 
50 
50 
50 
65 50 
50 
66 65 
50 50 67 
58 
75 52 
63 80 
58 


900 - 1644 


بعقوبة المرکز 
تم 
50 


54 
89 
50 
63 


61 


50 
67 
62 
50 
58 


63 
50 


53 
67 
77 
50 


7-2: 


7۱/۱۱/۱۷ 


النتیجه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
اسم رسة مدرسة المتوکل الابتدائية للبنین 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


7-2: 2021-2 


الدور الثاني 


15 رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
5 212210539061 مصطفی میثاق شعلان صبار 75 
6 212210539062 مصطفی حسين علي حسين 80 
7 10539063 مصطفی فارس زبن خلف 95 
8 212210539065 مصطفی محمد حمید حمود 82 
9 212210539070 منتظر عمر کریم محمد 58 
0 212210539071 مهند محمود جلیل بحر 90 
1 212210539072 نمر نزار محمود مالك 61 
2 212210539073 ولید خالد ناظم محمد 95 
3 212210539074 یحیی نزار محمود مالك 60 
78.79% 


اللغة الانكليزية 
2 
93% 


7/۱۱/۱۱۱۷ 
0 1 4 
09۸ 90% 


901 - 1644 


5 


ع( حادم ان اھ اص O‏ ایب اون اى 


0540 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210540003 
212210540006 
07 202 
212210540008 
21221054009 
21221054012 
2122105406 
2102-71 
2102 
212210546 
7 2 2 
9 2 
1 20 
21024 
6 202 
212210540038 
212210540043 
212210540044 
212210540046 
7 22 
212210540 
451 222 
9 21022 
212210540060 


اسم التلميذ 
احمد ابراهیم مهدي صالح 
اسحاق یاسین جهاد عباس 
امجد احمد جاسم حماده 
حیدر صلاح هزبر مجدي 
زين العابدین محمد اسماعیل احمد 
ساجد حامد شعبان کاظم 
عبد الرحمن سيف محارب مطلك 
عبد الله حسين عيسى اسود 
عبد الله حسن علوان كريوي 
علي عبد الله صالح احمد 
ليث عبد الحسن ابراهيم علوان 
محمد خميس حسن درويش 
محمد ساجد عبد الله رشيد 
محمد ميثاق صلاح نوري 
موسى عدوان موسى فاضل 
نايف ياسين عامر اجود 


الاسلامية 


66 
70 
84 
62 
51 
89 
76 
73 
90 
93 
62 
79 
76 
72 
55 
73 
52 
57 
56 
58 
67 
63 
73 
50 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 العربية | اللغة الانكليزية SET‏ 
54 50 
50 61 
60 55 
58 50 
50 53 

61 50 
61 50 50 
63 50 75 
74 50 52 
64 52 54 
54 50 54 
68 
57 51 
50 
60 50 
79 52 74 
67 74 66 
50 
64 
54 50 
50 
50 
53 
56 50 


902 - 4 


بعقوبة المرکز 
لسارم 
56 


57 


50 


50 
55 
54 


7-2: 


LALIT 


النتيجه 


ناجح 
ناجح 


۱ 


زارة التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی 


5 الدو ر الثاذ 0 
مركزة الدر اسة الابتدائية 2021-02 ور الثاني 200 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامیة ۱ 1 النتیج المجموع | المعدل 
5 212210540061 هشام محمد ياسين جهاد 83 311 622 
6 212210540062 همام عدنان طامي مطلك 67 329 65.8 
7 212210540064 پاسر عمار خلف ظاهر 74 328 65.6 
8 212210540065 ياسين احمد شھاب احمد 80 4 66.8 
9 212210540066 يونس عبد الحليم جاسم حماده 56 284 56.3 
0 212210540067 يونس مزهر رحيم خرنوب 76 2 62.4 
0 
86.67% 


اللغة العربية اللغة الانكليزية 7 10115011 
0 0 2 2 2 0 
09۸ 100% 87% 60% 91% 09۸ 


903 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 
1 اسم المدرسة مدرسة سور الوطن الابتدائية للبنین 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


بعقوبة المركز 


5 


۶ اه اد ادن اج إص اه الك إمه ره 


رقم التلمیذ اسم التلميذ الاسلامية 
3 احمد عامر جهاد محیمید 76 
5 ارکان فراس احمد عواد 81 
6 اکد وسام جاسم محمد 72 
9 ایاد محمود زياد محمود 80 
0 ايسر نوار جبار علي 76 
1 امن مولان علي جدوع 76 
5 ایهم احمد کاظم خلیل 86 
6 بكر عدي سعدون حسن 70 
7 بکر هادي جمعه خلف 53 
1 جنید کھلان علي جدوع 68 
5 حدر ياسين فرحان نصیف 83 
8 رافت رافد عزیز هادي 92 
2 سجاد فراس رشید عبد الحمید 61 
5 سیف صلاح نجم عبد 84 
6 صدام منذر حسن وردي 68 
9 عادل حازم عبد الله خلیل 81 
0 عادل محمد خماس مصطفی 68 
2 عبد الحق ياس خضير عباس 55 
7 عبد العزيز سفيان نعمه احمد 72 
8 عبد العزيز عبد الرحمن خليل احمد 65 
9 عبد الله اركان جمال جياد 64 
2 عبد الله صفاء حسن علي 73 
7 عنمان ریاض احمد عبد الله 86 
0 علي خالد احمد محمود 53 


904 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210541 
212210541063 
212210541069 
212210541070 
212210541072 
212210545 
212210541076 
212210547 
212210541078 
212210541083 
212210541084 
2122105416 
0 202 
2 2102 
7 2102 
8 202 
9 2102 


اسم التلمیذ 
علي عمار مظھر جاسم 
علي واثق حسين محمود 
قيس نصير عاصي حسين 
قيصر عماد حامد ابراهيم 
مازن جاسم محمد خلف 
محمد قتيبه علي ابراهيم 
محمد محمود علي محمود 
محمود جزاع عجيمي عزاوي 
محمود ساجد عبود جاسم 
مصطفی علي حمید حسین 
مصطفى محمود مرهج ماجد 
منتظر باسم ضعن حمود 
ميسر مقصود جاسم محمد 
همام طاهر يحيى صالح 
يوسف سعد نزهان حمدان 
يوسف سلام ادهام شاطي 
يوسف سلمان محمد كاظم 


الاسلامية 


76 
65 
83 
55 
96 
63 
90 
91 
72 
74 
79 
83 
53 
83 
51 
65 
81 


الریاضیات 
6 
75% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


905 - 4 


/////////////////// 
0 
09۸ 


7-2: 


63.41% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة سور الوطن الابتدائية للبنين بعقوبة المركز 


906 - 4 


5 


5 ہے N‏ ان اج اص و ایب اون اه 


042 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2122105402 
2122009 
1 2 
212210542013 
212210542014 
5 22 
16 212222 
21220 
2122025 
210227 
212210542028 
9 2 
4 2 
2122025 
2127 
2122105428 
2122-0 
72 210 
212210542043 
212210542044 
0 2 
212210542048 
9 2122 
2100052 


اسم المدرسة مدرسة الجوهري الابتدائية للبنین 


اسم التلمیذ 
آنور عطا فهد كافي 
بسام محمد ابراهیم خلیفه 
جاسم صالح سواد حمده 
حارث مثنی حسن جهاد 
حسام علي عبداللطیف عبدالجبار 
حمزه عبدالرحمن حافظ مجید 
رسول حسین عبود خزعل 
سلطان قاند عبدالمطلب کامل 
عبدالاله محمود عبدالله شده 
عبدالحکیم عماد ادهام شاطي 
عبدالخالق مدحت فارس عبود 
عبدالله نوح مزهر اجود 
عبدالله ربیع علي محمد 
عصام صلاح حامد جبار 
علي حسين علي حسین 
عمر محمد زينل رحمان 
قاسم محمد قاسم حسين 
كرار حيدر مجيد امين 
محمد أحمد عبد حمادي 
محمد مازن عطا زيدان 
مصطفى خالد إسماعيل عنجاص 
همام محمد جبار جاسم 


الاسلامية 


87 
93 
82 
76 
83 
65 
90 
70 
77 


54 
50 
74 
95 


80 
73 
72 
58 
67 
63 
65 
63 
76 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 العربية | اللغة الانكليزية EET‏ 
61 
85 90 
62 80 
53 79 
69 76 
54 78 
51 58 
60 92 50 
66 83 
60 88 
51 72 
72 
69 88 
68 82 
59 91 68 
58 82 
75 88 
54 
77 80 
50 59 
53 80 
72 82 
50 78 
65 90 


907 - 1644 


بعقوبة المرکز 
اه 


58 
68 
60 


63 


65 
55 
73 
76 


75 


74 
71 


78 


81 


2022/09/0: 


1000 


النتيجه 


ناجح 
ناجح 


۱ 


دارم اڈ 
وزارة التربد نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المديرية العامة لتربية ديالى ۱ ۲ 
7 ےت 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 


تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية المجموع | المعدل 
5 212210542053 وسام إسماعيل خليل علي 76 0 0 
6 212210542055 ياسر رعد مجید كاظم 50 260 52 


۷/۸/۱۱ 


010000 TIEN 
0 2 4 0 0 0 
0% 83% 83% 100% 100% 100% 


908 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0543 
رقم التلميذ 
212220543008 
7 22 
29 
210271 
2 2 
2 22 
21222054303 
25 
212220548 
210043040 
72 2 
2 | 212220543044 
3 | 212220543048 
4 212220543050 
5 | 212220543058 
6 212220543063 
7 212220543064 
8 212220543074 
19 212220543078 


5 


5 ہج جح ان اھ اہ O‏ ای اون اه 


اح جہ 
O‏ اح 


اسم المدرسة مدرسة الكنوز الابتدائية للبنات 


اسم التلميد 
براء عياده عبدالله سلوم 
رغد مزهر رحیم خرنوب 
رقیه ساري محمد فرحان 
رهف قصي عبدالستار حسن 
رونق سعد فرحان عبدالله 
ساره عبدالرحمن علي حسن 
سبأ ماهر حسن جهاد 
سجی محمد بدیع كباوي 
شروق علي عبدالله فاضل 
شهد قهار محمد محمود 
شیماء حسن قادر صخر 
ضحی مازن حمید ظاهر 
غزل میثاق صلاح نوري 
فرح شعلان حسن عبدالله 
مروه ماجد علي عباس 
تدام علاء حسين علوان 
ندی عباس داود خماس 
هبه سیف عبدالستار مطلك 


ياسمين عبدالکریم محمود مهدي 


الاسلامیة 


54 
73 
80 
72 
56 
74 
100 
81 
98 
87 
75 
91 
90 
85 
85 
100 
91 
95 
58 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
١١ 7 70‏ اریاضیات 
52 62 
60 50 
69 59 
62 50 

60 

59 

50 82 
83 

68 95 

50 88 

50 86 

74 

57 85 
50 65 

52 69 
75 86 
57 66 
53 72 

53 62 


909 - 1644 


بعقوبة المرکز 
0 
50 


50 


62 
50 
84 
50 
59 
60 
82 
56 


66 
50 
72 
50 


:20207 
11 النتیجه | المجموع 
ناجح 278 
ناجح 346 
ناجح 318 
ناجح 325 
ناجح 306 
ناجح 310 
ناجح 367 
ناجح 314 
ناجح 408 
ناجح 330 
ناجح 321 
ناجح 347 
ناجح 380 
0 
ناجح 344 
ناجح 397 
ناجح 334 
0 
0 


84.21% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 
مركز فحص الذؤاسة الا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الكنوز الابتدائية للبنات بعقوبة المركز 
الاسلامية اللغة العريية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم 100 
0 0 0 3 0 0 
0% 0% 100% 70% 100% 0% 


910 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0544 
رقم التلميذ 


5 


212220544003 
212220544007 
21222009 
21222054412 
21222045 
212220544018 
212220400 
2122 71 
2122225 
212225 
2122205444 
2 2 4 
212220544060 
21222054402 
21222054404 
21222054408 
212220544071 


۶ اه OMB WN‏ ای إمه ره 


اسم المدرسة مدرسة الضفاف الابتدائية للبنات 


اسم التلميد 
اساور مز هر حمید کاظم 
ایلاف خالد زیدان خلف 
بنان عدوان موسی فاضل 
تغرید یاس طه یاسین 
حوراء صدام حراز خلف 
دموع علي حسین عید 
رؤى رحمان محمود حمد 
رشا هاني عاید زهو 
ساره نبیل احمد ابر اهیم 
طیبه فلاح حسن سعید 
لمیاء عیسی عواد ابراهیم 
مروه قاسم محمد مخلف 
مريم ثامر خليل بحر 
ملك هادي شهاب احمد 


نضال محمد احمد محمد 


نور صباح احمد يونس 


الاسلامية 


63 
66 
80 
71 
80 
68 
70 
73 
85 
80 
66 
71 
71 
74 
72 
81 
69 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
بعقوبة المركز 

ESN E ON 071‏ سے 

50 56 56 
67 62 
57 50 53 

52 62 72 
54 58 
75 51 56 

56 57 55 
60 70 65 

77 70 75 

50 50 60 
51 72 73 
52 

50 56 52 
63 56 69 
61 

50 50 53 

64 51 65 


الرياضيات 
0 1 
100% 


911 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
0۸ 


20207: 

۷۷ النتیجه | المجموع | المعدل 
ناجح | 303 ۱ 60.6 
ناجح ‏ 339 | 67.8 
ناجح | 306 | 61.2 
ناجح 1 66.2 
ناجح 1 66.2 
ناجح | 318 | 63.6 
ناجح | 304 | 60.8 
ناجح | 342 ۱ 68.4 
ناجح 5 | 75 
ناجح ‏ 302 ۱ 60.4 
ناجح | 334 | 66.8 

0 0 

تلجع ۱ 287 | 574 
ناجم | 322 ۱ 64.4 
ناجح | 323 | 64.6 
ناجح | 287 | 574 
ناجح 7 61.4 
94.12% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة لكا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


912 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ولا فحص الازابنة ا اف 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 

5 اسم المدرسة مدرسة المنصورية الابتدانية للبنات بعقوبة المرکز 
تب "تع وس الاسلامية وچ چھ کچ ١‏ ريسيت العلوم  1/١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212220545001 أزل باسم علي ناصر 72 59 52 58 ناجح | 293 | 58.6 
2 | 212220545002 أزهار محمد حسين محمد 03 64 68 ناجح ۰ 345 | 69 
3 212220545005 الاء عليوي جمعه حسین 92 50 62 63 ناجح | 317 63.4 
4 212220545013 براء عجيمي عزاوي جزاع 92 60 79 73 ناجح | 381 ۱ 76.2 
5 212220545019 تماره مثنى مشل جاسم 74 50 52 50 ناجح | 293 | 58.6 
6 212220545021 حنين جواد کاظم حمكي 97 80 87 67 ناجح 
7 212220545031 رهف صبیح حسن وردي 72 62 58 51 
8 212220545043 سارة ابراهیم خلیل علي 72 52 58 70 
9 "212220545044 سارة عماد علي رحیم 86 51 66 63 ناجح 
0 212220545049 سجی جمال کوکز خلف 64 50 52 
1 212220545052 سرور نهاد عبدالله حسین 84 50 50 59 ناجح 
2 ۱212220545064 ضحی مشکور حمد محمد 74 66 71 
3 212220545079 مرام عمر صباح حاتم 81 69 50 56 ناجح 
4 | 212220545080 مروه ضياء محمد خلف 58 57 50 
5 212220545089 نبراس محمود مهدي خلف 100 61 51 96 
6 212220545091 نور جاسم خليل علي 77 50 50 63 ناجح 
7 212220545097 نور مهند محمد سعید 83 50 50 
8 212220545099 هبه خضیر علي احمد 73 53 58 60 ناجح 
9 212220545100 هدی ابراهیم ذیاب علي 80 67 50 
0 212220545105 يارا حسن هادي صالح 68 56 


913-4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


3 الدور الثان 2 
مركز فحص الذؤاسة سای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة المنصورية الابتدائية للبنات بعقوبة المركز 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم 1100010101110 
0 2 3 4 1 0 
0% 60% 73% 60% 50% 0% 


914 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائیة 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
6 اسم المدرسة مدرسة شروين الابتدائية بعقوبة المركز 

کے رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية ١‏ اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۷۷ النتیجه | المجموع | المعدل 
1 212210546001 ابراهیم خلف محمود جاسم 73 ۱ ناجم | 292 58.4 
2 | 212210546002 احمد رباح طالب حسن 73 0 0 
3 212210546005 انور حسین سمير حسين 72 

4 | 212210546006 ايسر نؤاس محمد ثابت 59 

5 212210546013 حارث مثنى جايد عبدالله 67 1 56.2 
6 212210546015 حسام طارق محمود حسين 60 0 | 54 
7 0 ,3 حسن جاسم محمد حسن 64 227 53.4 
8 212210546018 حسن مؤيد طه ویس 50 0 0 
9 212210546021 رسول فوزي حسن عيسى 52 0 0 
0 212210546028 صھیب علي محمد حسین 72 0 0 
1 212210546029 ضيف صلاح خلف زیدان 75 4 60.8 
2 212210546032 عبدالله حسين ویس عبد 72 9 57/8 
3 212210546033 عبدالله طاهر علي حسین 72 0 0 
4 212210546035 عبدالملك قائد ابراهیم حسين 69 298 59.0 
5 212210546037 عز الدين ابراهیم اسماعيل حميد 63 303 60.6 
6 212210546038 علي احمد جاسم محمد 95 5 71.۰۱ 
7 212210546041 فهد وسام ابراهیم حميد 60 312 62.4 
8 212210546044 ليث احمد علي مرعي 50 6 0 
9 212210546045 مروان يونس عمران مرعي 52 0 0 
0 212210546046 مصطفى شهاب احمد صالح 57 0 0 
1 212210546048 معن عطا الله صالح خلف 87 1 68.2 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤاسة الا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة شروين الابتدائية بعقوبة المركز 
الاسلامیة اللغة العربیة اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم /////////////////////////// 
0 1 4 2 5 0 
0% 86% 20% 67% 62% 0% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-02 الدور الثاني 29/0 
7 اسم المدرسة مدرسة ماریا الابتدائية للبنات بعقوبة المرکز 
تس رقم اتلمید ع الاسلامية N‏ | اللغه اانکلیزبه | الریاشیات العلوم   ۱/////////////////////‏ النتیجه | المجموع | المعدل 
1 | 212220547001 / أيه فوزي حسن عیسی 100 50 50 57 0 0 
2 212220547002 ابرار نهاد جاید عبدالله 66 50 0 0 
3 212220547006 جنات وضاح کریم عبدالله 80 66 65 312 62.4 
4 212220547008 دعاء عامر عطیه حمد 72 58 0" 10 ۱ 280 56 
5 212220547010 رحمه اسماعیل خلیل خلف 73 83 6O0‏ 5۵ 05 61 
6 212220547017 رواسي حارث محمد یوسف 72 50 0 0 
7 212220547018 ريام علي طه ویس 64 50 0 0 
8 212220547019 ريماس کیلان جمعه یوسف 85 50 0 0 
9 212220547020 ريماس لقمان صائل محمد 95 64 57 5 | 69 
0 212220547022 زينب حسين سمير حسین 90 62 6۵ 332 66.4 
1 212220547024 زينب طارق سليم محمد 67 60 2 58.4 
72 زینب یعقوب عباس عطیه 62 51 50 7 504 
3 | 212220547026 سارة یاسین محسن اسماعیل 82 52 54 1 64.2 
4 212220547027 ساره خلیل عبد علي 62 1 : 0 0 
5 212220547030 شهد قحطان محمود حسین 71 50 50 ۱ 0 0 
6 212220547033 عذراء محمد اسماعیل محمد 73 51 6 57.2 
7 | ۱212220547034 غصون مزهر داود عبدالله 70 0 0 
8 ۱212220547035 غصون مشتاق طالب حسن 87 68 | 5 | 63 
9 212220547037 فتحیه احمد اسماعیل حمید 79 63 ] ۱ 0 | 66 
0 212220547041 مریم ابراهیم محمد حسین 75 86 2 60.4 
1 | 212220547042 نادیه حمید محمود جاسم 60 50 0 0 
2 212220547045 نور مؤید طه ویس 90 55 0 0 
3 | 212220547047 هدی ستار محمد حسین 66 65 3 ۱ 58.6 
4 212220547050 ورود جاسم محمد خلف 54 50 50 ۱ 5 | 51 
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المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فخس التراسة الانتدانية 
اسم المدرسة مدرسة ماریا الابتدائية للبنات 


تس رقم التلمید 


212220547051 25 


وزارة التربية 


اح اللقلدية 


ورود صلاح نصر الله عبد 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


E 


85 


14 
اللغة الانكليزية 
3 
73% 


2021-2 


اللغة العريية 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 
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الریاضیات 


شارت 
ارم 


///////////۸// 


0 
م01۸ 
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1 النتیجه 


المجموع 
0 


المعدل 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائیة 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
8 اسم المدرسة مدرسة الغزالي الابتدائية المختلطة EE‏ 

تس" رقم التلمية اسم التلمی الاسلامية وي ET‏ اریاضیات العلوم ۳٠‏ ///////////////////// النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210548003 اسماعيل باسم سلمان جاسم 50 50 50 62 0 0 
2 212210548009 حسن اسماعيل خليل حمه 52 60 68 0 0 
3 212210548012 حمود داود سلمان جاسم 56 50 68 0 0 
4 212210548014 زكريا مشتاق علي مصطفى 50 50 63 0 0 
5 212210548015 زید محمد سهیل فهد 70 54 76 ناجح | 324 64.8 
6 212210548017 سیف فاروق ابراهیم علي 60 58 0 0 
7 212210548022 عبدالله عثمان سلمان جاسم 62 50 50 56 0 0 
8 212210548023 عثمان اسماعیل كريم نصيف 87 57 80 74 ناجح | 348 69.6 
9 212210548026 عمر اسماعیل کریم نصیف 70 68 59 0 0 
0 212210548028 قحطان عدنان مجید ياس 66 50 65 54 0 0 

1 212210548029 قدامه یاس خضیر قاسم 69 50 78 53 ناجح | 300 60 
2 212210548031 محارب صفاء جاسم محمد 55 50 50 0 0 
3 212210548033 محمد سعيد احمد صالح 65 50 64 66 0 0 
4 | 212210548035 محمد علي ساير حسين 50 58 50 58 0 0 
5 212210548037 محمد باسم سلمان جاسم 70 50 63 54 0 0 
6 212210548039 مصطفی زوبع داود جاسم 69 72 64 70 ناجح | 339 | 67.8 
7 212210548040 مصطفى شعبان عبدالكريم سلمان 73 66 50 50 0 0 
98 212210548044 منتظر کرار حیدر جمیل 91 56 72 83 0 0 
19 212210548048 موسی سالم خلیل مطلك 77 54 50 70 0 0 
0 | 212220548058 خديجة محمد طه ياس 80 67 51 60 0 0 
1 212220548061 رانية حذیفه شاکر حمود 70 72 50 74 ناجح | 341 68.2 
2 ۱212220548062 رسل رمضان خلیل مطلك 81 80 50 54 0 0 
3 212220548070 سولاف وسام احمد علي 78 50 50 0 0 
4 212220548071 شيماء حسين احمد محمود 94 79 51 59 ناجح | 353 70.6 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز فحص الدراسة الابتدائية 
اسم المدرسة - مدرسة الغزالي الابتدائية المختلطة 
î‏ 


رقم التلميذ 
212220548072 
212220548076 
21222009 
1 222 
2122205482 
212220548083 


عائشة احمد حميد جاسم 
مروة سلام صالح ياس 
TTT‏ 

نورس محمد خضیر قاسم 
وئام ابراهیم خلیل حمه 


TOE 
7 
36% 


الاسلامية 


78 
52 
81 
75 
86 
65 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


23.33% 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 1 1 
09۸ 50% 67% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الا 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
9 اسم المدرسة مدرسة الابتهال الابتداتية للبنات بعقوبة المرکز 
تس وس E‏ الاسلامية اللغة العريية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم .۰ 1/١‏ النتيجه | المجموع المعدل 
1 212220549001 اروی رافد رمضان حسين 71 61 50 ناجح | 294 58.8 
2 | ۱212220549002 استبرق زياد خلف محمد 73 67 67 74 0 0 
3 | 212220549003 استبرق احمد ابراهیم محمد 50 50 50 0 0 
4 212220549004 اسراء فؤاد عبد سلطان 64 50 50 0 0 
5 212220549006 اسماء اسماعیل سلطان فاضل 73 58 50 61 ناجح | 298 59.6 
6 | 212220549007 اسماء محمود زیدان خلف 82 59 59 50 0 0 
7 1 ايناس اياد عبد سلطان 97 56 65 0 0 
8 212220549012۱ ايه احمد صالح محمد 75 78 50 63 ناجح | 316 63.2 
9 ۱212220549016۱ حوراء صباح خليل اسماعيل 68 52 ناجح ‏ 273 54.6 
0 212220549017 دلال اياد خلیل حسین 94 68 66 50 0 0 
1 212220549025 رفل حسين محمود حسين 83 51 54 54 ناجح | 292 58.4 
2 212220549033 رویده احمد هادي دخيل 94 57 71 88 ناجح | 360 | 72 
3 | 212220549035 زهراء محمد خلیل حسین 74 50 57 62 0 0 
4 212220549039 سبأ سمير صبري جاسم 83 57 60 64 ناجح | 314 62.8 
5 212220549041 سرور خالد عبدالله مطلك 92 50 52 62 0 0 
6 | 212220549043 سفانة محمد حسين صالح 52 50 57 57 ناجح | 306 61.2 
7 | 212220549049 شیماء باسم عبد سلطان 81 50 50 50 ناجح 1 | 56.2 
8 | 212220549051 طيبة اياد عواد محمد 85 50 61 0 0 
9 212220549054 عائشه باسم خلف حسين 58 60 61 60 ناجح ‏ 329 65.8 
0 212220549057 فوزية ماجد حمید محمد 84 57 61 78 ناجح | 343 68.6 
1 212220549064 نور محمد هادي دخیل 78 50 52 60 ناجح | 294 58.8 
2 212220549067 ورود ایاد خلیل حسین 99 65 58 64 ناجح | 336 67.2 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 2 
مرکز قحص الذراسة الابتدائية 2021-22 ور الثاني :2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الابتهال الابتدائية للبنات بعقوبة المرکز 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱/۱/۱۱۱۷ 
0 0 8 2 0 0 ۱ 
0% 100% 58% 71% 100% 0% 
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5 


ع( > N‏ ان رھ اص O‏ ایب اون اه 


00 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
01 20 
2 202 
212210550003 
212210550004 
212210550006 
20010 
1742 202 
212210550013 
212205 
212210550018 
1 22 
21221055023 
210224 
210209 
210223 
21024 
212206005 
26 
7 202 
228 
42 2022 
212210550043 
212205 


اسم المدرسة مدرسة الوركاء الابتدائية 


اسم التلميد 
نمار ضیاء محمود محمد 


ابراهیم مظهر زیدان خلف 
احمد ضیاء احمد حسین 


ہے 


باسم محمد عبد سلطان 

حذیفة ایاد عبد سلطان 

حمزه ابراهیم علي عبد 

رمضان محمد عارف رمضان 
سعد احمد محمود حسین 

صهیب ادریس محمد سلطان 
عبدالرحمن عبدالسلام محمد زیدان 
عبدالرحمن نجیب ابراهیم خمیس 
علي راند رمضان حسین 

عمار ثامر محمد حسين 

عمار طاهر محمد سلطان 

محمد وسام سلمان محمد 
محمود جاسم قدوري حمادي 
مصطفی یحیی عبد ابراهیم 
میسر ریاض فارس عبدالله 
وسام كريم خورشید خلف 


الاسلامية 


90 
59 
84 
73 
72 
54 
68 
50 
78 
75 
76 
83 
92 
75 
72 
82 
74 
87 
84 
83 
08 
83 
69 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
EN A ON 71‏ 
50 50 

50 
51 
50 
64 
50 
50 50 
50 51 

67 
51 54 
57 
57 61 
50 
50 50 
54 52 
67 61 
61 52 
73 82 
65 
54 64 


923 - 4 


ثزيية المقدادية 
رم 
50 


53 
50 
67 
52 
69 


55 


50 


50 
56 
63 
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7۱/۱/۷ 


النتیجه 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


اسم المدرسة مدرسة الوركاء الابتدائية تربية المقدادية 


16 
اللغة الانكليزية 
3 
85% 


924 - 4 


100% 


۱/۱۱/۷۷۷۷ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 


5 ہے N‏ ان دح اص O‏ ایب اون اى 


مرکز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
1 اسم المدرسة مدرسة الشهب الابتدائية بعقوبة المرکز 

رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية النتیجه ‏ المجموع المعدل 
2 ابراهیم عبدالستار عیاش خلف 68 56 50 ناجح | 290 | 58 
4 احمد فلاح محمد خلف 73 59 56 ناجح | 339 | 67.8 
5 احمد محمد نصرالله حسين 56 : 309 61.8 
86 انس باسم لطیف جاسم 0 0 0 
7 ایمن ظاهر محمود سحاب 0 0 
8 ايوب احمد مجید عطیه 0 0 
9 بارق ابراهیم مجید عطیه 3 54.6 
0 سام ادريس اسماعیل محمد ۲ 59.4 
1 بكر رحمن عطیه جاسم 0 0 
4 حمزه محمد مهدي صالح 0 0 
7 رسول سامي عزاوي حماده 35 67 
8 سجد خالد سامي صافي 0 0 
9 سجاد منذر حسین عواد 0 62 
0 ضياء حسین علي خلف 7 63.4 
1 عامر فيصل اسماعیل حماده 6 55.2 
2 عامر منذر مطر بخیت 1 62.2 
3 عبدالحمید عادل حمید مجید 0 0 
4 عبدالرحمن عباس علي محسن 3 50.6 
6 عبدالقدوس شاکر محمود حسین 5 51 
7 عبدالله ثاتر حسین مراح 31 62.2 
8 عبدالله رشید حمید عطیه 2 60.4 
9 عبدالله صباح محمد خلف 0 0 
0 عبدالله صبحي حمدان حماده 9 53.8 
2 عنمان احمد عطیه جاسم 292 58.4 


925 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الشهب الابتدائیة بعقوبة المركز 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية النتيجه | المجموع المعدل 
5 212210551033 عثمان محمد مجيد عطيه 63 50 50 0 0 
6 212210551035 علي سعد یوسف عواد 59 59 50 6۵ ۱ ناج 30 62 
7 212210551038 فراس فلاح حسن حمد 51 50 53 ۱ ۱ ناجح | 282 56.4 
8 212210551039 قاسم خلیل محمود سحاب 69 ۳4 0 0 
9 212210551040 کامران محمد نصرالله حسین 59 ۱ 6 65.2 
0 212210551041 ليث جمعه جمیل احمد 53 ۱ 0 0 
1 212210551042 ليث لطیف عیدان حسین 89 ۱ 2 ۰ 76.4 
2 212210551043 مثنى حاتم کریم جاسم 58 52 6۵ 1 ۰ 562 
3 | 212210551045 محمد عباس حوران محمد 63 2 58.4 
4 212210551047 محمد عطا حسین محمد 62 6 67.2 
5 212210551048 محمد قتیبه علي حسین 84 080 356 71.2 
6 212210551050 مصطفی اسامه ناصر حسین 79 1 642 
7 1 مصطفی ریاض احمد فرحان 67 5 | 63 
8 ۱212210551052 مصطفی قابل حمود جاسم 72 7 | 594 
9 212210551053 همام مؤيد حمید عبدالله 63 6۵ 2 66.4 
0 212210551055 وسام ليث عطيه عبدالله 50 0 0 
1 212210551056 یعقوب احمد مجید عطیه 75 0 0 
2 212210551057 یوسف رحمن عطیه جاسم 50 ۱ 262 52.4 
3 ]| ۱212210551058 یوسف قحطان مجید عطیه 76 0 0 
4 | 212210551059 يوسف محمد مهدي صالح 51 1 ۱ 0 0 
65.91% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة الا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الشهب الابتدائية بعقوبة المركز 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱/۱۸ 
0 0 4 12 1 0 
100% 100% 69% 64% 96% 0۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0552 
رقم التلميذ 
2122206605 
2022-8 
9 2 
72 2 
5 2" 
212220552018 
209 
2 2 
4 2 
2022-6 
1 2122205652033 
2122664 
5 2" 
72 2 
212220552043 
21226645 
6 - 2022 


5 


5 ج N‏ ان رھ O CM‏ ایب اون اه 


اسم المدرسة مدرسة الفراشات الابتدائية للبنات 


اسم التلميذ 
اية صباح حسين ابراهيم 
اية عامر حمد عطية 
حوراء حسين عواد حسين 
دينا رشيد حسين علي 
زهراء ابراهيم كاظم حسين 
زينة مجيد زيدان خلف 
سهى عبد المنعم حميد مجيد 
شروق احمد صالح حمادي 
قاطية خاله فيل حض 
فرح رياض يوسف عواد 
فرح قاسم علي صالح 
نبأ هادي حوران محمد 


الاسلامية 


64 
66 
50 
64 
65 
50 
84 
70 
67 
57 
59 
66 
69 
92 
75 
58 
66 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 


الرياضيات 
1 3 
89% 


928 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
0۸ 
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LALIT 


82.35% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الفراشات الابتدائية للبنات پیت ایرکز 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


53 اسم المدرسة مدرسة نبوخذ نصرالابتدائية المختلطة 
7 رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
1 1105530011 اسحاق صدام حسين خلف 85 
2 | 212210553003/ بلال ليث علي خلف 63 
3 212210553004 رائد ليث علي خلف 88 
4 212210553005 رسل رعد زید شجاع 81 
5 212210553007 سجاد قاسم نعمان خمیس 99 
6 212210553008 سلطان عبدالله محمد سلطان 87 
7 212210553009 ضیاء صادق كريم خلف 62 
8 22210553010 طارق زياد شلال تلج 90 
9 "212210553011 عبدالباسط عبدالستار احمد سلطان 80 
0 , 212210553012 عبدالله سعد احمد علو 92 
1 212210553016 مصطفى مقداد عبدالكريم ثلج 67 
2 ۱212210553017 مصطفی هشام عزاوي جاسم 56 
3 212210553019 یعقوب مثنی حسين خلف 80 
4 212220553021 الاء علاء رشيد حمید 89 
5 2 ايه غضنفر علي خلف 72 
6 212220553023 حوراء علي حسين علوان 57 
7 212220553024 حوراء محمد احمد سلطان 57 
8 212220553026 خنساء نشيد حميد عليوي 86 
9 ۱212220553027 ریم هزبر عدنان خمیس 100 
0 212220553028 ریهام غسان ارحیم مطلوب 94 
1 ۱212220553029 زینب ارکان اسماعیل عبدالله 91 
00۱2 سهاد سالم زیدان خلف 100 
3 212220553032 ضحی عماد سبع خميس 88 
4 212220553033 طیبه مهند ساجد عبد 68 


930 - 4 


المديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز قحص الدراسة الابتدائية 


وزارة التربية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


اسم المدرسة مدرسة نبوخذ نصرالابتدائية المختلطة 


تس رقم التلميذ 
25 212220553037 


اسم التلميذ 


ت۶89“ 
0 
100% 


الاسلامية 


84 


18 
اللغة الانكليزية 
6 
67% 


2021-2 


اللغة العريية 
55 


931 - 4 


اللغة الاتكليزية 


الدور الثاني 


بعقوبة المركز 


ا 
0 
09۸ 


7-2: 


۷۷۷ النتیجه 


| المعدل 


66.2 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قخصن الذر اة الأبتدائية 
4 اسم المدرسة مدرسة الصدور الابتدائية للبنين 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
2021-2 الدور الثاني :200 


تس رفم التلمية اسم التلمية 
1 212210554002 أيمن اجود فائق نوري 

2 212210554003 ابراهیم جودت شوکت سمین 
3 ,212210554005 احمد ایاد كريم حميد 

4 212210554006 احمد حسين مهضوم حمید 

5 212210554008 احمد عدي یوسف يونس 

6 212210554009 احمد ماجد محمد خميس 

7 212210554013 بكر عدي محمد نجیب 

8 212210554014 جاسم ارکان غیدان حمید 

9 | 212210554016 حیدر شوقي مالك مجيد 

0 | ۱212210554020 خضر احمد کریم علي 

1 ۱212210554023 رسول عصام جمعه رشید 

2 212210554025 رسول احمد شاکر عبود 

3 212210554027 سجاد احمد ناظم صائب 

4 ۱212210554039 عبدالملك صالح رحمه الله خلف 
5 ۱212210554043 علي راند عادل احمد 

6 ۱212210554044 علي عامر کامل مصطفی 

7 ۱212210554049 عوف رووف عبدالرحمن حسین 
8 ۱212210554053 مؤمن نزار جهاد حمید 

9 | 212210554055 مختار ناصر محمود احمد 

0 212210554057 مصطفی امجد فوزي جاسم 
1 ۱212210554058 مصطفی عدي اسعد اسماعیل 
2 212210554067 باس صدیق محمود ابراهیم 

3 212210554072 یوسف حسام نوري حسون 


932 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
2021-2 


الدور الثاني :2022/09/0 


بعقوبة المرکز 


الریاضیات العلوم TN‏ 
2 0 0 ۱ 
87% 100% 0% 


933 - 4 


5 


N > ٦‏ ان رھ اص O‏ ایب اون اى 


055 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210555002 
212210555003 
212-206605 
212210555007 
09 212 
212210555013 
212210555016 
212210555018 
21221000 
1 2 
2 20 
21203 
21204 
212025 
7 ' 2002 
212210555032 
222۹005 
21221055507 
2129 
1 2 
212045 
212241 


اسم التلميذ 
اثير عمر غیدان خلف 
احمد شھاب احمد خمیس 
احمد عامر غیدان خلف 
امیر عمر غیدان خلف 
ایمن فاضل مدحت محمد 
حارث زياد ابراهیم مجيد 
ریاض عمر مرزا عبد 
عباس بشار محمود احمد 
عبدالرحمن وائل فخري حمد 
عبدالرحیم اكرم رحيم خميس 
عبدائرحيم عدي رحيم سحمد 
عبدالرحيم منعم رحيم حميد 
عبدالقدوس قصي مرزا عبد 
عبدالله راسم محمد سلمان 
عبدالمهيمن سامي عبدالهادي عبدالرحيم 
علي حسين صادق صالح 
عمر علي حسيب سلمان 
مرتضى محمود رشيد حسن 
مصطفى خالد قادر جاسم 
نجم عبدالله خليل ابراهيم 
يوسف حسين كنعان مصطاف 


يونس محمود احمد كريم 


الاسلامية 


51 
70 
73 
65 
81 
52 
53 
55 
53 
80 
67 
69 
68 
50 
68 
67 
77 
61 
76 
95 
65 
57 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


934 - 4 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


7 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الحارث الابتدائية للبنين تربية المقدادية 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم سسا 
0 0 1 4 1 0 ۱ 
0% 100% 75% 81% 83% 0% 


935 - 4 


5 


٦‏ ہے جح ان اج اص O‏ ایب من اه 


06 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210556003 
2120605 
7 202 
212210556008 
21221055009 
212210551 
212210556013 
212210556014 
212205 
7 2022 
212210556018 
9 222 
3 202 
21024 
8 22 
9 21022 
0 202 
3 21022 
210204 
6 202 
212210556038 
0 22 
212210556048 
9 22 


اسم المدرسة مدرسة الكميت الابتدائية للبنين 


اسم التلمیذ 
ابراهیم یعرب حسین جاید 
آرکان دريد حميد سلوم 
انس محمود محمد علي ابراهیم 
ايوب محمد علي جايد 
جاسم يانم محمد ميحمود 
حسن عمر محي حمود 
خلدون احمد علوان محمد 
سجاد ابراهيم محمد علي ابراهيم 
سجاد وليد وحيد عذبان 
شهاب احمد خلف حسين 
عبد الرحمن مزهر خلف حسون 
عبد القادر مقداد علي خليل 
عبدالله نوري سلمان حسين 
عزيز يوسف عبد الوهاب محي 
علي حسين علي عطا الله 
علي عواد وادي حمزه 
عماد محمد ظاهر سبع 
قتيبة هادي خلف سليم 
محمد حسام محمد ابراهيم 
محمد سالم محي حمود 
محمد نزار محيه عبد 
مصطفى حسين عبدالله جايد 
همام نجم شكر محمود 
ياسر ابراهيم كرجي كاظم 


الاسلامية 


74 
63 
55 
71 
83 
91 
70 
69 
73 
66 
66 
54 
67 
65 
50 
76 
83 
68 
75 
54 
53 
50 
64 
68 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
71 الانکليزید [ الریاضیات 
56 
50 50 
55 50 
50 
55 51 
50 
64 55 
54 70 
51 72 
50 
52 
52 50 
50 50 
54 
55 
50 60 
57 84 
56 60 
68 62 
54 
50 50 
50 
51 58 
79 60 


936 - 4 


بعقوبة المرکز 
تم 
50 


50 
76 
60 
50 


50 


51 
51 
50 
65 
54 


50 


7-2: 


LALIT 


النتيجه 


ناجح 
ناجح 


۱ 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
TT 7‏ 2021-2 الدور الثاني :20207 


تس 2 رقم التلمية اسم التلمية لاسلامية | اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم /1/////7/////1 التتيجه | المجموع] المعدل 
5 212210556050 يونس ر عد قمر محمود 78 67 68 78 ناجح 3 76.6 


|۱۷ 


اللغة الانكليزية 
0 1 0 0 0 0 
0% 92% 100% 100% 100% 0۸ 


937 - 4 


5 


5 ہے جح ان دج اص و ایب اون اه 


07 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210557003 
212210557004 
2122105575 
0 202 
01( 21022 
21221055712 
212210557014 
5 202 
6۴ 222 
2102-7 
212210557024 
220۰5 
209 
1 20 
2 2" 
212220557033 
212220557034 
212220665 
6 21022 
9 210222 
2122205570 
1 22 
72 2 
212220557044 


اسم التلميذ 
حسام مناف عبدالرحمان نوري 
حسین عمر نزهان فرحان 
حمد صدام إبراهيم حمد 
عباس حاتم یوسف عبد 
عباس علي هادي مدحت 
عبدالرحمن إبراهيم لطيف جاسم 
عززالدین احمد عدنان عبدالمنعم 
کرار علاء محمد مدحت 
محمد ایاد هاشم احمد 
محمد ثاير عبد جاسم 
منتظر قهار حميد لطيف 
مهند غسان لطيف جاسم 
اساور محمد احمد محمود 
ايه احمد محسن نجرس 
تاره حسين عطيه دواي 
جنان حسن تمر ساير 
رهف اثير محي حميد 
زبيده عمر رعد جاسم 
زهراء حمد احمد خلف 
ساره باسم سالم صالح 
ساره حسين بدر نوري 
ساره حميد عبد حميد 
سجى محمد جليل عبد 
ليلى اجود عبد جاسم 


الاسلامية 


56 
85 
91 
90 
88 
81 
84 
63 
68 
76 
60 
64 
87 
93 
57 
75 
90 
63 
65 
86 
82 
83 
95 
68 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


938 - 4 


7-2: 


وزارة الثربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 
اقم سوه لالم ا اط 
چس 


رقم التلمیذ 
212220557046 
9 2" 
2122200 
1 20 
52 20222 


نورالھدی عبدالرزاق عبد خضیر 


هاله حاتم يوسف عبد 


وفاء محمد عبد حميد 


7-7 


83 
77 
78 
64 
76 


54% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


7-2: 2021-2 


الدور الثاني 


10060000 


62.07% 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 0 
09۸ 100% 


939 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ےت ات SS‏ 2021-2022 الدور الثاني 200 
8 اسم المدرسة مدرسة الامهات الابتدائية للبنات بعقوبة المرکز 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۷۷ النتیجه | المجموع | المعدل 
1 212220558015 ریحانه عمار عادل حسون 89 72 56 50 ناجح ‏ 317 | 634 


ا 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 09۸ 09۸ 09۸ 100% 09۸ 


940 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


09 
رقم التلمیذ 


5 


2122202 
212220559004 
212220559007 
212220559014 
2122-5 
2122-9 
2122222 
2122 1 
2122266 3 
212220559035 0 
212220559036 1 
202 7 
212220559038 3 


5 حادم ان رھ اص O‏ ایب من اه 


فت 
N‏ 


اسم المدرسة مدرسة الربى الابتدائية للبنات 


اسم التلميذ 
استبرق كمال كامل احمد 
تماره عبدالله جليل الياس 
رحمه عقيل ناجي هاشم 
زهراء حسين كنعان مصطاف 
زهراء مصدق سامي محمود 
ساره باسم محمد بدران 
سوزان باسم محمد بدران 
ملك جاسم محمد بدران 
نجله اسعد غيدان مجيد 
نورس حسام سامي صافي 
هاجر وائل فخري حمد 
هاله عبدالله جليل الیاس 
ورود كمال كامل احمد 


الاسلامية 


85 
98 
82 
60 
76 
83 
71 
55 
56 
59 
58 
91 
87 


للغة الانكليزية 
0 
100% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العريية | 200 
77 68 
64 58 
94 84 


60 


941 - 4 


تربية المقدادية 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


۷۷۲ النتيجه | المجموع | المعدل 
ناجح ' 333 ۰ 66.6 
ناجح | 387 77.4 
ناجح | 417 ۱ 83.4 
: 5 59 

0 0 
61 5 
58.6 3 
52.6 39 
55 25 
59.6 8 
76.8 ۱ 4 
748 4 
67.6 8 
92.31% 


2022/09/0: 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


0560 اسم المدرسة مدرسة البحيرة الابتدائية تربية المقدادية 
EET ETE‏ ہس جب الق العربية | كلع اوعيرية | لريهيت العلوم 17/77177777 النتیجه | المجموع] المعدل 
1 .212210560010 مشتاق طاهر محمود علوان 82 50 78 69 ناجح 1 68.2 
2 | 212220560027 ريام هاشم جاسم محمد 59 54 56 78 ناجم ‏ 319 | 683.8 


اللغة العربية 1|110 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 100% 09۸ 09۸ 09۸ 09۸ 


942 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذر اه الات اة 
1 اسم المفرسة مدرسة الفراتض الابتدائية للبنات 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


بعقوبة المركز 


تس | رقم التلميذ اسم التلمیذ الاسلامية المعدل 
1 212220561002 اسماء صفاء طلال مالك 63 62.6 
2 | 212220561003 اطیاف احمد محمود عبد 80 61 
3 212220561004 ايه احمد منذر خلیل 92 71.6 
4 212220561009 حنان احمد محي حمود 85 57 
5 212220561012 رفل منعم محمد حسین 100 65 
6 212220561014 زینه فراس عبدالرزاق سعدون 87 68.6 
7 212220561017 عانشه نهاد صبار یاسین 95 73.4 
8 212220561018 علا حمزه محمود حسین 90 66.4 
و 212220561022 فرح مقداد خلف خلیل 73 59.8 
0 212220561023 لميس امجد حسيب مطر 90 58 
1 212220561025 ملاك محمد خلف حسین 77 61.4 
2 | 212220561030 هنادي موید منعم حسین 80 61.2 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
0% 


943 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز فحص الدراسة الابتدائية 
2 اسم المدرسة. .رة الجهاد الابتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


و رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية 
1 ۱212210562002 حسن عمر حسن جمعه 61 
2 | 212210562005 سیف علي طه علوان 75 
3 212210562008 علي حسین عبدالوهاب عبدالعزیز 50 
4 212210562010 فارس معن محمود احمد 58 
5 212220562014 حلا عبداللطیف جمهور محمود 88 
6 212220562015۱ خدیجه محمد جبار جمعه 90 
7 222206 سلوی اسماعيل مصلح جاسم 76 


//////////////////// 
0 1 0 3 2 0 
09۸ 6۸ 100% 40% 33% 09۸ 


944 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائیة 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
3 اسم المدرسة مدرسة الفداء الابتدائية بعقوبة المركز 

تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية ٠‏ الرياضيات العلوم  1111١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210563001 آبراهیم یوسف عبد الوهاب جلیل 92 59 54 58 ناجح | 339 ۱ 67.8 
2 212210563002 انس جبار عبد العزیز خليل 58 59 0 0 

3 212210563004 انس يوسف قاسم جمیل 64 64 50 ناجح ۱ 296 ۱ 59.2 
4 212210563006 حارث ولید عبد الرزاق حسن 50 53 54 ناجح ۱ 267 ۱ 53.4 
5 212210563007 حامد زياد عبد الرزاق عبد الكريم 67 60 61 50 ناجح | 311 ۱ 62.2 
6 212210563008 حسام جاسم عدنان كاطع 83 51 74 57 ناجح | 316 ۱ 63.2 
7 212210563009 رسول سلام صباح کاطع 62 50 51 62 ناجح | 295 59 
8 212210563014 مصطفی سیف بلال محمد 75 50 57 ناجح | 309 61.8 
9 212210563015 معتز ایاد عبد الرزاق عبد الکریم 90 54 50 59 0 0 

0 | 212220563017 أروى اياد حميد محمد 85 67 50 50 ناجح | 305 61 
1 212220563020 زینب قصي نوري ابراهیم 74 50 55 50 ناجح | 290 | 58 
2 212220563022 فاطمة علي يونس جمعه 79 57 ناجح ۱ 294 ۱ 58.8 
3 212220563023 فرح غفور غالي صالح 90 54 60 51 ناجح | 305 61 
4 212220563026 ملك خليل فاروق خليل 52 59 ناجح | 340 | 68 
5 212220563027 ميمونة أحمد عبد الباقي عدنان 83 65 62 ناجح ۱ 310 | 62 
6 212220563028 ندی بلال محمد احمد 79 54 50 50 ناجح | 283 | 56.6 


اللغة العربية 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 2 1 0 0 
09۸ 100% 80% 83% 100% 09۸ 


945 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة ا لاا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


946 - 1644 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


4 اسم المدرسة مدرسة فتى الاسلام الابتدائية المختلطة بعقوبة المركز 
تس | رقم التلمیة اسم التلميد الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم 1111/١/١١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210564014 ياسر حسام شاکر محمود 78 82 58 88 ناجح | 396 ۱ 79.2 
2 | 212220564020 سندس ولید هزبر عبدالله 93 86 58 96 ناجح ۱ 413 ۱ 82.6 
3 212220564023 وسن احمد حمد ياسين 88 93 75 88 ناجح 434 86.8 


۱۱/۱۱۱/۱۱۱۱ 
0 


09۸ 0/6 100% 100% 09۸ م01۸ 


947 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


065 
رقم التلمیذ 


5 


212221 
22202 
212210565003 
212210565004 
21221056005 
212210565006 
212210565007 
212210565008 
212209 
212210565012 0 
212210565013 11 
212210565015 12 
212210565016 13 
212210565017 14 
212210565019 5 
212210565020 16 
212210565021 17 
212210565022 18 
212210565024 19 
212210565026 0 
212220565027 1 
212220565029 | 2 
212220566033 3 
2122205656034 4 


ع( ہج N‏ ان اح اص و ایب مه اه 


اسم التلميذ 
ابراهيم غسان وشاع ياس 
احمد ثاير محمود بديوي 
جمال عمار صبار انعيم 
حسام وليد ناصر حسين 
حسن احمد علي طعمة 
حيدر ضياء حمادي محمود 
خطاب عمر غانم ناصر 
رامي نهاد خلف محمد 
رواد طارق احمد سبع 
صالح عماد مجيد كطيكط 
طه ضياء خليل حسين 
علي احمد جمعه صالح 
قصي محمد نوري ناصر 
محمد جمال ثاير خلف 
محية عسي كاسم حيد 
مصطفی علاء حمادي محمود 
مصعب رشید مجید کطیکط 
منتظر حسن ابراهیم محمد 
یوسف عماد مجید کطیکط 
یوسف فيصل محمد سلمان 
احلاهن طلال احمد خليفه 
اية ثاير محمود بديوي 
رسل سعد حربي تایه 
رهف صفاء عبدالستار احمد 


اسم المدرسة مدرسة ابن كثير الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 


82 
51 
51 
50 
79 
50 
50 
53 
56 
58 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 


948 - 4 


بعقوية المرکز 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مرگ فحصن الذر اند الات اة 
انم قسۃة مرها ن کر اة اط 
چو 


رقم التلمیذ 
21222006 
7 22 
212220565038 
2122205600 
21222002 
212220565043 


سبأ سعد علي عبود 


شفاء محمود علي عطيه 


عبير عمر غانم ناصر 


ورود حسن ابراهيم محمد 


TOE 


1 
83% 


2 


63 
75 
54 
50 
55 
62 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني 


بعقوبة المرکز 


NNT 
0 1 1 
09۸ 


949 - 4 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


83.33% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


5 


رقم التلمیذ 
2 202 
212210566003 
212210566004 
212210566008 
212210560 
2122105612 
212210566014 
212210565 
212210566018 
212210566019٠ 10‏ 
1 212210566021 
72 212210566022 
13 212210566023 
4 212210566024 
15 212210566025 
6 | 212210566026 
17 212210566029 
8 2122105666030 
19 21020 
0 212210566032 
1 212220566033 
2 | 212220566035 
3 212220566036 
4 2122205666037 


ع( ہے N‏ ان دح یں O‏ ایب اون اه 


6 اسم المدرسة مدرسة العريش الابتدائية المختلطة 


اسم التلميذ 
احمد عدي ربيع ابراهيم 
احمد قاسم محمد جهاد 
احمد جبار ابراهيم صالح 
ايسر شكيب زاير جالي 
ایهم علي سلطان عطيه 
حاتم كريم عبدالله حمادي 
حمزه سفيان حمزه حماده 
حمزه نجدت شاكر محمود 
صفاء يوسف سرحان علي 
طه یاسین طه خلیل 
عبدالله ایاد حسین صالح 
عبدالله ثامر فلاح حسن 
عبیده صباح حسن قادر 
لقمان رحیم حمید عبدالله 
محمد تحسین احمد محمد 
محمد هاشم مرهون محمد 
وعد ساجد صالح حیون 
یاسین زياد سحاب مطر 
یعقوب یاسین طه خلیل 
يونس رشيد عبدالستار فهد 
ابتسام محیط ردام جرف 
الهام توفیق علي احمد 
بیداء عیدان حسن حماده 
ختام محمد سرحان علي 


الاسلامية 


65 
62 
62 
55 
73 
56 
55 
69 
83 
71 
74 
76 
85 
71 
79 
90 
80 
86 
75 
65 
86 
89 
97 
69 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


950 - 4 


الدور الثاني 


7-2: 


LALIT 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة العريش الابتدائية المختلطة 


تس رقم التلميذ 

212220566040 5 
212220566041 6 
212220566042 7 
2122205666043 8 
212220566044 | 9 
212220566045 | 0 
212220566047 1 
212220566049 2 
212220566053“ 3 


اسم التلمیذ 
ريام فراس صالح ابراهیم 
زهراء طه محمود مهدي 
سحر عبدالرحمن داود حماده 
فاطمه سمير محمد جهاد 
فرح عبدالله ابراهیم صالح 
مها عمر محمود علي 
نضال صلاح حسن قادر 


یقین سلمان داود مرزوق 


E 


88 
74 
74 
75 
84 
58 
87 
86 
69 


اللغة الانكليزية 
3 
88% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
بعقوبة المركز 
لفة العربية ۲ اللفة الانکليزية ‏ الریاضیات العلوم  11/١/١١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
71 56 ۱ ناجح | 369 | 73.8 
85 ناجح ۰ 382 ۱ 76.4 
76 ناجح ۰ 328 65.6 
69 ناجح ۰ 319 | 63.8 
50 ناجح ۱ 313 | 62.6 
79 ناجح | 325 | 65 
76 ناجح ۱ 357 ۱ 714 
59 0 0 
50 ناجح ٠‏ 277 55.4 


90.91% 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 1 
09۸ 100% 95% 


951 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


5 


رقم التلمیذ 
1 20 
212210567002 
212210567003 
21221056705 
212210567006 
202207 
212210567008 
21221056709 
21221056712 
10 212210567013 
11 212210567014 
212210567016٠ 12‏ 
13 212210567018 
4 212220567021 
5 212220567024 
6 212220567026 
7 212220567028 
8 212220567029 
9 212220567030 
0 2122205667031 


N > 5‏ این اج O CM‏ ایب من اه 


اسم التلميد 
اجود منير عبدالرزاق احمد 
ادم يوسف ابراهيم اسماعيل 
اركان علي روضان صالح 
بشار ثائر سعيد علوان 
بشير كاطع هنو عليوي 
بشير موسى ابراهيم اسماعيل 
بكر ابراهيم عيدان عباس 
زبيد كهلان علي خليل 
عبد الغفور عبد الرحمن صبحي عطيه 
عبد الله طه ذياب حمد 
علي منير عبدالرزاق احمد 
مجاهد وسام عبد حمد 
نوح يوسف ابراهيم اسماعيل 
زهراء محمد علي محمد 
سرور ضياء رجب عاصي 
صبا علوان ابراهيم علوان 
علا هيلان نوري محمد 
فاطمه شعبان صالح علوان 
مريم شاكر محمد كريوي 
نيران وهاب محمد كرم 


7 اسم المدرسة مدرسة محمد بن القاسم الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 


65 
71 
85 
89 
57 
70 
80 
75 
53 
75 
57 
81 
68 
80 
59 
53 
67 
64 
50 
74 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني 


952 - 4 


2022/09/0: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱/۱۸ 
0 0 5 3 2 0 
0% 100% 64% 77% 60% 0۸ 


953 - 1644 


3 


۶ اه اد ا إى إص اه الك إمه ره 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0568 
رقم التلميذ 


22221 
20202 
2122 3 
212226 5 
212210568006 
212210568007 
212210568008 
212210568013 
212210568014 


يمن مان ساطع كريم 
احمد جاسم حماده حسن 


تھے 


حارث مثنی هاشم جاید 
سیف عماد هاشم جاید 


ضیف سعد فتاح احمد 


عارف خالد رشید حمید 
نوفل محمود احمد حمادي 


اسم المدرسة مدرسة النجاح الابتدائية المختلطة 
اسم التلميذ 


SE 


65 
71 
64 
80 
92 
76 
81 
92 
71 


اللغة الانكليزية 
1 
67% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


: 371 


954 - 4 


بعقوبة المرکز 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


88.89% 


5 


۴ آجہ اد ادن اج 


09 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
21" 
212210569008 


21222 71 
2027 2 


آسم التلمية 
راف يليان شاطي جرت 
فرح ماجد حسن علوان 


0201 


اللغة الانكليزية 
0 
100% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العريية 


للغة الانكليزية 


الدور الثاني 


50 


955 - 4 


الرياضيات 


بعقوبة المركز 


//////۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۱۱۱/ 
0 
09۸ 


7-2: 


النتيجه | المجموع | المعدل 
ناجح 322 64.4 
ناجح ۰ 299 | 59.8 
ناجح ۰ 331 ۱ 66.2 
ناجح | 324 | 64.8 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
0 اسم المدرسة مدرسة الاطلال الابتدائية المختلطة بعقوبة المرکز 
تس رقم التلميد E‏ الاسلامیة 201 +1 الانكليزية الریاضیات العلوم .۰ 1/١‏ النتيجه | المجموع المعدل 
1 212210570001 احمد حاجي عبدالله نارين 78 50 66 0 0 
2 212210570002 احمد محمد یوسف علي 85 70 55 76 ناجح | 348 69.6 
3 212210570006 امین ابراهيم محمد هلال 84 53 66 61 ناجح 4 62.8 
4 | 212210570007 ايوب جميل اسماعيل هادي 85 72 64 79 ناجح | 350 | 70 
5 212210570008 ايوب كتاب احمد طعمه 98 71 68 75 ناجح 382 76.4 
6 212210570009 بهاء هادي رحيم ضعين 83 56 ناجح 1 62.2 
77 رسول عدنان عبداللطيف جاسم 100 50 85 69 ناجح 4 70.8 
8 212210570012 زکریا علي يونس علي 100 83 98 82 ناجح 449 89.8 
9 212210570014 سیف الدین ياسين عباس ياسين 72 72 68 0 0 
0 6 طعمه محمد خلف عبداللطیف 88 77 85 72 ناجح 395 79 
1 212210570017 عبدالاله حاجي عبدالله نارين 88 50 82 79 0 0 
2 212210570018 عبدالرحيم غازي رحیم ضعين 79 64 54 84 ناجح 1 | 68.2 
3 212210570019 عبدالستار یاسر محمود مهيدي 65 67 57 67 0 0 
4 | 212210570021 علي خير الله نوري محمد 66 68 52 80 ناجح | 322 64.4 
5 212210570022 علي سکران عبدالله عبد 73 50 94 87 0 0 
6 علي عيدان علي صالح 85 69 72 90 ناجح 9 708 
7 4 عمر محمد عواد جاسم 50 76 57 86 0 0 
8 212210570027 فراس ابراهیم مبارك احمد 66 56 80 0 0 
9 212210570028 محمد حمید احمد كمر 74 67 66 50 ناجح 310 62 
0 212210570031 معین عمر هادي حسین 50 50 63 61 0 0 
1 212210570032 مهند معد علوان حمید 65 64 66 ناجح 335 67 
2 212220570037 سميه ابراهیم محمد هلال 66 61 54 62 0 0 
3 212220570045 ندی احمد عبدالکریم علي 95 63 60 71 ناجح 339 67.8 


956 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


اسم المدرسة مدرسة الاطلال الابتدائية المختلطة 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
2021-2 


الدور الثاني :2022/09/0 


بعقوبة المرکز 


الریاضیات العلوم ( ۸ِ(۷۷۷/۷۸۷۷۱۷/۷/۷۱۷ 
1 0 0 ۱ 
50% 100% 0% 


957 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
1 ام المدرسة مدرسة غزة الابتدائية المختلطة تربية المقدادية 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم .۰ 1/١‏ النتيجه ١‏ المجموع المعدل 
1 212210571001 احمد خضير سلیم حسن 50 50 50 50 ناجح | 250 50 
2 212210571003 انس حارث سلیم حسن 62 50 50 0 0 
3 212210571004 برزان خالد خليل ابراهيم 50 50 57 50 ناجح | 266 ۱ 53.2 
4 212210571007 حسين هلال خليفة جاسم 77 70 77 59 ناجح | 350 | 70 
5 212210571012 سجاد اياد احمد فرج 50 50 75 69 0 0 
6 212210571013 سلوان مضر یوسف مهدي 50 50 55 ناجح | 267 | 53.4 
7 212210571014 ضمير علي حسين محمد 85 62 53 56 0 0 
8 212210571015 عبد الخالق مشحن محمود عفج 55 58 50 0 0 
9 212210571021 علي عمر عزيز علي 65 50 68 75 ناجح | 337 ۱ 67.4 
0 212210571023 عمر نزار داود سلمان 71 63 62 71 ناجح | 333 66.6 
1 212210571026 محمد زياد محمود عفج 73 82 0 0 
2 یوسف اياد عدنان عبد الستار 52 50 0 0 
3 212220571045 تبارك ادريس خليل ابراهیم 90 77 64 92 ناجح | 375 | 75 
4 212220571055 زينة مهند خالد احمد 75 54 0 0 
5 212220571059 غزل ضیاء قيس حسن 79 50 50 ناجح | 317 ۱ 63.4 
6 | 2122205671062 مریم زاهد فاضل عبد الجلیل 77 50 0 0 


958 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


كز فحص الدراسة الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2020٤‏ 
مر ر پند الب 
اسم المدرسة. مدرسة غزة الابتدائية المختلطة تربية المقدادية 


959 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
2 اس الندرسة مدرسة الشهید نعمة الابتدائية المختلطلة 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


جح رقم التلمیذ اسم التلميذ [ک ۳ اللغة العربية | الْغة الانكليزية 
1 212210572001 ايسر ولید رشید نصیف 96 57 

2 212210572002 حذیفه اسماعیل سالم ياسين 79 56 

3 212210572003 عبدالله سعید ذیاب عنبر 91 50 

4 212210572006 نوري موفق نوري محمود 83 57 

5 212220572007 اسراء عامر نوري محمود 63 50 

6 222220710 ضحی مازن ابراهیم صالح 100 67 

7 0572013 مریم لؤي خالد ابراهیم 85 76 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 1 1 3 0 0 
09۸ 75% 0/6 40% 09۸ 0% 


960 - 1644 


3 


۶ اه اد ادن اج إص اه الك إمه ره 


0573 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2122002 
212210573003 
21221057304 
6 202 
21221057308 
012 2 
2122105733 
6 202 
21222000 
2122200 
1 202 
2 202 


اسم التلميذ 
احمد حسين وهيب لفته 
احمد عبدالستار ظاهر عزيز 
ادهم فائق ثائر عبود 
جاسم محمد جاسم محمد 
سيف حيدر حميد عبود 
محمد عبدالستار ظاهر عزيز 
مرتضى وليد خالد عبد 
هيثم ستار احمد سلوم 
رفل على هاشم طه 
نور نهاد محارب احمد 


وردة باسم ظاهر عزيز 
يقين خميس ظاهر عزيز 


1 0 
67% 


0 


الاسلامية 


59 
50 
82 
64 
73 
64 
65 
74 
84 
71 
82 
95 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


هب 


51 


50 
50 
50 
60 
90 
56 
71 
74 


الدور الثاني 
تربية المقدادية 
اللغة الانكليزية 272 العلوم 
56 50 
50 
63 
52 52 50 
59 50 
64 76 
51 59 
61 62 
69 50 
59 57 
78 78 
88 75 
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7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


۷۷ النتیجه 


ناجح 


ناجح 


المجمو ع 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 29/0 
4 اسم المدرسة مدرسة نهج البلاغة الابتدائية للبنين تربية بلدروز 

تس رقم التلميذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات النتيجه ١‏ المجموع| المعدل 
1 212210574006 آحمد حسن مهدي یاسین 90 64 51 ناجح ‏ 313 ۱ 62.6 
2 212210574007 أحمد صباح درب کاظم 79 58 54 ناجح ۱ 306 61.2 
3 212210574011 أحمد قادر یعقوب یوسف 95 53 80 ناجح | 351 ۱ 70.2 
4 212210574013 انور مكي اسماعیل لفتة 81 63 ناجح | 303 ۱ 60.6 
5 212210574014 احمد عرفان عادل آسماعیل 92 50 5 | 67 
6 212210574016 برهان محمد حسیب ابراهیم 93 58 0 0 
7 212210574021 حاتم قصي حاتم مبارك 82 50 349 69.8 
8 212210574024۱ حسن عبدالله مخلف مسلم 65 0 0 
9 212210574025 حسن فلاح هادي صالح 80 0 0 
0 212210574027 حسین زید خلفية عبدالله 72 0 0 
1 ۱212210574028 حسین سعد عیسی احمد 66 0 0 
2 212210574044 شهاب احمد حمید زبون 52 0 0 
3 212210574046 عامر محمد سلمان احمد 56 0 0 
4 212210574049 عباس احمد حسین کاظم 87 6 63.2 
5 | 212210574050 عباس سعد هادي سعید 80 0 0 
6 212210574053 عبدالرحمن مشتاق داود سلمان 61 3 |56.6 
7 212210574054 عبدالرحيم قحطان هادي جواد 69 0 0 
8 212210574059 عبدالله علاء كريم داود 69 0 0 
9 212210574060 عبدالله فاضل عباس علي 78 3 | 60.6 
0 4063 علي بلاسم عبداللطیف حسن 65 3 ۱ 58.6 
1 212210574066 علي وسام خالد طه 85 2 ۰ 64.4 
2 212210574069 علي قاسم نجم عبد 64 0 0 
3 | 212210574071 عیسی یاسین طه شهاب 55 0 0 
4 12210574072 فجر صخر انتصار بكر 96 9 |¡ 65.8 


962 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


اسم المدرسة مدرسة نهج البلاغة الابتدائية للبنين 


تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية 
5 212210574074 کرار جلیل جامل محمود 56 
6 707 محمد حسان عبود جواد 50 
7 212210574082 محمد رائد عيفان شكر 62 727 ۱ ۱ 
8 212210574083 محمد سعد مهدي علي 71 
9 212210574084 محمد کریم جاسم بکتاش 68 ۱ ۱ 
0 212210574086 محمدالامین سمیر اسماعیل لفتة 70 
1 212210574087 مرتضی جبار هلال حمود 54 ۱ ۱ 
2 212210574089 مرتضی عمر محمود شکیر 50 
3 212210574090 مصطفى حمید ابراهیم احمد 75 5 ©6 | 
4 212210574091 مصطفی سعد عباس حسين 71 جا 
5 ۱212210574092 مصطفى كاظم هادي سعيد 62 ۰ ۱ ۱ 
6 ۱212210574093 مصطفى يوسف حسين علي 64 
7 212210574095 منار انور علي جواد 89 
068 يوسف عامر علي حسن 69 
9 212210574101 يوسف عباس حمید علي 75 
0 212210574102 یوسف قاسم بدر مجيد 85 

اللغة العربية 1 

0 9 5 12 3 0 
0% 61% 58% 52% 81% 0% 


963 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


9 الدور الثان 4 
مركز فحص الذؤابنة تدای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة نهج البلاغة الابتدائية للبنين تربية بلدروز 


964 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
5 اسم المدرسة مدرسة العقد الفريد الابتدائية للبنين تربية بلدروز 
تس رقم تلم اسم التلمیة الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم .۰ 1/١‏ االنتيجه ١‏ المجموع | المعدل 
1 ۱21221056756001۱ حسین فلاح حسن عباس 86 63 50 69 ناجح 08 63.6 
2 212210575004 احمد فراس حمید رشید 72 50 0 0 
3 ,212210575005 احمد غازي عليوي ذرب 61 50 0 0 
4 212210575006 احمد بشير جدوع حسين 86 52 50 ناجح 35 63 
5 ۱ 212210575007 احمد راند محمود عباس 52 50 0 0 
6 212210575009 حسن عبدالله سلمان كاظم 58 50 52 0 0 
7 212210575013 حسین حمید صیهود عبعوب 75 52 0 0 
8 212210575014 حسین سعد سليمان منصور 80 52 0 0 
9 212210575015 حسين علاء مصلح حميد 67 50 0 0 
0 212210575016 حسین علي موحان غدیر 77 57 63 0 0 
1 حسین قيس ابراهیم کاظم 66 50 55 0 0 
2 212210575019 حیدر طارق صیهود عبعوب 51 50 50 0 0 
3 212210575020 رسول عبدالحسین علي وهاب 60 50 ناجح 1 60.2 
4 212210575023 سجاد بشار سليمان منصور 73 52 0 0 
5 212210575026 سیف صفاء حسين مهدي 73 78 50 50 ناجح 1 60.2 
6 212210575029 طه عبدالحسين علي و هاب 55 74 ناجح 36 63.2 
7 212210575030 عباس ردام زامل ثامر 79 93 62 0 0 
8 212210575032 عباس احمد حميد جاسم 67 55 50 62 0 0 
9 212210575033 عباس احمد ياسر عبيد 70 54 50 ناجح 297 59.4 
0 2122105750394 عباس صباح عليوي ذرب 54 50 0 0 
1 212210675037 عباس هادي كريم عويد 63 50 52 0 0 
2 212210575038 عباس فرج موحان غدیر 75 50 50 0 0 
3 212210575039 عبدالله سلیم احمد احسوك 77 55 50 0 0 
4 212210575040 عبدالله صالح حسن كريم 60 59 50 0 0 


965 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
ركز کمن اط ال ا 
اسم اة مدرسة العقد الفرید الابتدائية للبنین 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية 
3 علي ثامر احمد موسى 50 
4 علي رعد ماجد عداي 59 
5 علي فراس احمد حمدان 65 
7 علي وائل حسین متعب 79 
9 غیث عباس خليفة شکر 71 
1 فدد نايف يونس علي 50 
2 قیصر حسين متعب احمد 52 
3 کرار نصر مجيد حميد 76 
4 ليث عباس علي جامل 58 
6 محمد علي حسین شناوه 78 
8 محمدالجواد عمار ستار رحيم 61 
9 مرتضی احمد علي حسین 58 
0 مصطفی ولید فالح حسن 66 
2 مظفر نبهان لطیف جاسم 81 
3 مقتدی علي حواس محمد 74 
6 منتظر محمد صيهود عبعوب 68 
7 منتظر احمد فياض جاسم 56 
9 منتظر عادل حواس محمد 67 
0 منتظر قاسم حسين عبيد 85 
1 منتظر ماهر ستار رحيم 67 
2 مهدي فیحان هامل محمود 76 
4 نذیر عزیز مالح عبعوب 74 
5 نهاد عماد صفاء طه 65 
7 هام جمال صبر ناصر 77 


966 - 4 


49 
50 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدائیة 


اسم المدرسة مدرسة العقد الفريد الابتدائية للبنین 


رقم التلمیذ 
212210575078 
22209 


اسم التلميذ 


ياسر عامر حسین علي 
یاسر حسين یوسف رمیض 


اللغة العربية 
4 
75% 


TSE 
89 
52 


16 
اللغة الانكليزية 
24 
35% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
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2021-2 الدور الثاني 
تربية بلدروز 
7 0 ۲ الریاضیات لعلوم 
68 54 50 
50 


34 

مم إ إ 1010101 
0 

09۸ 
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7/۱۱/۱۱۱۱ 


المعدل 


65 
04.8 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركن فحصن لاه ا ل ها 


6 اسم المدرسة مدرسة الشهید بلال 
تس رقم التلمیة اسم التلميد 
1 | 212210576001 احمد خير الله فرمان هاشم 
2 212210576004 الحارث ستار بدر رمح 
3 | 212210576005 امجد یوسف حسن علي 
4 212210576006 انس عباس محمد اسماعیل 
5 212210576007 ايمن فرحان احمد خلف 
6 212210576010 جعفر حیدر مهدي حسن 
7 2210576011 حديفه سلام محمود مرهون 
8 ۱212210576014 حسن قیصر احمد فرحان 
9 212210576016 حسین احمد نصیف جاسم 
0 ۱212210576018 حسین حمزه جدوع محمد 
1 9 حسین علي ابراهیم شيره 
2 ۱ 212210576020 حسین علي حسین خلف 
3 212210576021 حسین علي شنيف خیون 
4 212210576022 حسین علي عاصي عطیه 
5 212210576025 حسین لؤي حسن محمد 
6 212210576026 حمد فرمان هاشم درویش 
7 212210576027 حمزه بدر تركي وسمي 
۵8 2122105676028 حمزه عبد الله نجم رحمان 
9 212210576034 ذو الفقار صدام معروف سامي 
0 212210576035 رامي احمد هادي عبد 
1 212210576038 زین العابدین قاسم محمد عبد الله 
2 212210576040 سجاد لؤي مطلك نصیف 
3 212210576042 شهاب احمد سامي طه 
4 212210576044 عباس حسین علي آهميلي 


الصالحي للبنین 


الاسلامية 


95 
95 
64 
64 
85 
84 
62 
82 
100 
70 
60 
76 
65 
73 
50 
77 
85 
79 
50 
78 
68 
73 
54 
86 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العربية 


77 
82 
50 
53 
66 
50 


64 
91 
57 
50 
69 
60 
68 
50 
50 
52 
69 
50 


82 
03 


66 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


50 


50 


50 


50 
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EET 


77 
52 


50 
50 
50 
50 
86 
50 
50 
57 
50 
55 


50 


79 
73 
72 
58 


تربية بلدروز 
العلوم 
92 
94 
50 
53 
62 
51 


50 
83 


81 
57 


67 


50 
50 


54 
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ناجح 
ناجح 
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ناجح 


ناجح 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
اس التدرسة سیک نید بان الائ نوج 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


تین رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
5 212210576048 عباس يوسف علي موال 66 
6 212210576049 عبد الحي صلاح نوري صكب 67 
7 212210576052 عبد الله فرمان هاشم درویش 73 
8 212210576055 علي شهاب سي قاسم 80 
9 212210576060 عمرو ولید محمد عبد اللطیف 77 
0 212210576063 كرار حیدر هادي عبد الوهاب 51 
1 064 كرار ستار عباس رحمن 90 
2 212210576071 محمد ماجد خليل ابراهيم 62 
3 212210576077 مصطفی محمد حكمان صالح 68 
4 212210576085 مهند يحيى محمد ابراهيم 67 
5 | 212210576087 یاسر عمار احمد محیسن 80 
6 212210576090 یوسف لطیف جاسم محمد 66 
7 1 وسف مؤید محمد محمود 63 


////////////////۷//// 
0 5 8 23 2 0 
09۸ 71% 33% 21% 60% 09۸ 
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5 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
71 21022 
212220577002 
2122205775 
12 02 2 
5 212222 
212220577018 
2102271 
7 2122 
7 2122 
0 212222 
1 22 
3 210226 
212220605 
7 212222 
2122205778 
212220577060 
212220577063 
212220577069 
6 21222 
212220577078 


اسم المدرسة مدرسة العزة الابتداية للبنات 


7س 
اثمار احمد فهد جهاد 
اية حسین محمود وسکه 
بنین حسین محمود وسکه 
حوراء ناظم حسین فلیح 
رؤیا عمار عبدالجبار جمعة 
رسل کاظم حایف عیسی 
رقية ناظم عبد شلفون 
زهراء عبد عباس محمد 
زینب صدام فرمان هاشم 
ساره جلال جمعة حسن 
ساره حمید عبدالله سلمان 
ترج سا و و 
لقاء حسین مظلوم حبیب 
مریم احمد جعفر عبد 
مریم احمد فهد جهاد 
مریم علاء صبري حمید 
ملاك کریم هادي حسین 
نرجس شهاب احمد جواد 
هدی مهند عبدالستار طه 
وألاء مثنی مهدي عبدالله 


الاسلامية 


80 
91 
89 
90 
86 
77 
65 
95 
80 
83 
95 
79 
96 
89 
75 
98 
94 
85 
85 
98 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العربية 


50 
66 
77 
54 
70 
50 
50 
56 
50 
61 
91 
85 
50 
73 
82 
80 
62 
51 
75 
84 
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الدور الثاني 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


3 الدور الثاذ 4 
مركز فحص الذؤاسة سای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة العزة الابتداية للبنات تربية بلدروز 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم /////////////////////////// 
0 0 6 5 2 0 
0% 0% 54% 58% 60% 0۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائیة 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
8 اسم المدرسة مدرسة الثقافة الابتدائیة للبنین تربية بلدروز 

تس" رقم التلمية اسم التلمی الاسلامیة ۶۷۰۳۷ 00 الریاضیات العلوم ‏ ///////////////////// النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210578003 ابراهیم مصطفی ناصر جاسم 95 62 50 50 ناجح ۰ 339 67.8 
2 212210578005 احمد عبد الله محمد درويش 69 51 0 0 
3 212210578006 احمد مازن هاشم عبد 81 50 0 0 
4 212210578007۰ احمد مجید ابراهیم کرحوت 95 62 66 50 ناجح | 336 67.2 
5 212210578010 باسل علي حميد محمود 63 50 50 50 ناجح ۰ 263 52.6 
6 212210578011 حسان تركي حسن عليوي 68 50 64 58 ناجح ۰ 299 | 59.8 
7 212210578013 حسن عماد حميد رشيد 67 56 52 0 0 
8 212210578015 حسين احمد تركي ابراهيم 67 52 ناجح | 326 65.2 
9 212210578016 حسين حيدر علي منصور 85 68 63 50 ناجح | 356 71.2 
0 212210578020 حيدر محمود عجيل مجيد 67 69 59 65 0 0 
1 212210578023 سجاد علي حسين دوشان 59 50 0 0 
2 212210578024 سجاد محمد راشد مجید 81 52 0 0 
3 212210578027 سمير اطلال حسبن علوان 81 52 0 0 
4 212210578029 صادق محمد کمر منصور 80 50 71 ناجح | 326 65.2 
5 212210578033 طه محمد طه حسین 74 50 ناجح ۰ 304 60.8 
6 212210578034 طه محمد عباس یاسین 97 80 50 80 ناجح | 405 81 
7 212210578035 عباس احمد مجید اسماعیل 89 55 0 0 
8 ۱212210578036 عباس ماجد هاشم عبد 50 50 50 0 0 
9 212210578038 عبد الباري علاء حبيب صالح 59 50 0 0 
2122105780410 عبد الرحمن محمد عبد الحميد رشيد 62 50 50 0 0 
1 212210578044 عبد الله رجاء هادي علي 75 50 50 61 0 0 
2 212210578045 عبد الله عادل عبود منصور 85 54 50 74 0 0 
3 212210578048 علي حازم ثعبان کاظم 74 61 54 78 ناجح ۰ 317 63.4 
4 212210578050 علي زياد حسن سلمان 77 54 50 59 0 0 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ا سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الثقافة الابتدائية للبنين تربية بلدروز 
جح رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية النتيجه | المجموع | المعدل 
5 212210578054 فرزدق عیسی توفيق كايم 63 51 54 ناجح | 301 60.2 
6 212210578055 کاظم ماجد خضیر بربوتي 89 58 3 | 66.6 
7 212210578056 کرار زیدان خلف هزاع 74 0 0 
8 212210578059 كريم فرج ماجد رحيم 64 0 0 
9 212210578062 محمد حسين جاسم عبد 75 7 55.4 
0 | 212210578063 محمد حمید کاظم محمد 78 349 69.8 
1 212210578067 محمد عدنان ناصر خضير 62 0 0 
2 212210578068 محمد قحطان عدنان ناصر 93 0 0 
3 212210578069 محمد نصر مجبل حسن 72 7 ۰ 65.4 
4 محمد باسم حسین حسن 71 0 0 
5 212210578075 مصطفی حسین علي احمد 97 91 78.2 
6 212210578076 مصطفی عباس صالح مهدي 65 0 0 
7 1 مصطفی عباس حسین نصیف 84 0 0 
8 | 212210578082 معتز بلال رحمن عبود 66 299 59.8 
9 | ۱212210578083 مهدي حسن جاسم محمد 84 5 71 
0 212210578085 مهند عدنان حاتم جاسم 61 0 0 
1 212210578089 يحيى اركان مهدي حسن 65 25 55 
2 212210578094 يوسف وميض صالح مهدي 69 0 0 


70800 
4 0 
71% 0% 


4% 


الرياضيات 
13 
46% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 4 
مركز فحص الذؤابنة ا لاا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الثقافة الابتدائية للبنين تربية بلدروز 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212220579003 
21222057906 
212220579008 
21222057912 
6 2 2 
7 2 2 
2 2 2 
3 212206 
8 2 2 
0 2 2 
21222057903 
212220579038 
2122205792 
212220579044 
21222057906 
7 202 
99 2 2 
7 2 
8 2 2 2 
9 2 2 
21222057902 
21222057903 
21222057904 
21222057906 


اسم التلميذ 
افياء علاء مجبل حسن 
ايلاف علاء نجم عبد 
ايمان ماجد کاظم عبدالله 
بنین رائد طعان وادي 
تارة جواد کاظم حیدر 
تبارك حسن احمد درب 
حوراء عباس جدعان نصار 
دنیا صلاح حسن عبود 
رنین علي طارق حسین 
رهف عدنان محمود حتیت 
ريماس ابراهیم ناموس عبدالکریم 
زهراء عقيل صادق محمد 
زهراء ماجد خاوي علي 
زهراء علي قاسم محمد 
زهراء نمير کاظم سایب 
زینب حسین احمد عوید 
زینب محمد قاسم عبدعلي 
سهی ایاد عبدالمحسن نجم 
شروق رعد ضیاء شعیب 
شفاء صلاح حسن مطر 
ضحی علي صالح حمید 
طیبة عمار نجم عبد 
عذراء سعد رحمان مخلف 
غسق باسم عدنان خمیس 


الاسلامية 


76 
88 
83 
64 
73 
80 
85 
72 
81 
90 
79 
77 
68 
68 
61 
69 
75 
59 
66 
59 


58 
76 
66 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 العربية | اللغة الانكليزية SET‏ 
73 67 
97 66 

52 70 

57 

62 66 70 
59 77 
55 

59 67 
63 72 67 
60 71 
53 50 71 
72 

55 56 

50 56 
54 

50 60 
55 60 
70 73 

70 52 

67 50 

50 90 61 
70 100 81 
50 100 78 
100 69 
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تربية بلدروز 
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52 
61 
50 


53 
56 


55 
51 
50 
53 


50 
50 


54 


53 
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7ح 


67.6 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ا 2021-2 الدور الثاني 2 
اسم المدرسة مدرسة البشرى الابتداية للبنات تربية بلدروز 
تس | رقم التلمیذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العريية ‏ اللغة الانكليزية المجموع | المعدل 
5 212220579067 غفران قصي زكي عبدالغفور 61 54 73 0 0 
6 212220579068 فاطمة حسین شهاب حمود 56 82 0 0 
7 212220579069 فاطمة حیدر کاظم جدعان 78 0 0 
8 212220579071 فاطمة علي مهدي صالح 54 8 ۰ 55.6 
9 212220579074 فاطمة حسین شاغي احمد 50 0 0 
0 212220579076 فاطمة عبدالحق علي محمد 66 0 0 
1 | 1220579077 فاطمة مصطفی عزالدين مصطفی 74 1 ۱ 72.2 
2 212220579078 فرح احمد حسین صباح 86 7 75.4 
3 212220579079 فرح وسام سعدون درويش 68 342 68.4 
4 212220579089 نبا حسن حسين محمود 57 9 62.6 
5 212220579090 نبا حسین محمد حسین 52 4 60.8 
6 212220579092 نوره عباس فاضل علي 60 305 61 
7 212220579093 هاجر عمار نجم عبد 62 0 0 
8 212220579094 هجران عقيل عادل حسن 55 287 | 57.4 
9 212220579099 ياسمين احمد عبد احمد 68 7 ۰ 63.4 
0 212220579100 یاسمین نهاد يوسف محمد 70 366 73.2 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مگ تحصن الاااط ابش اف 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 


اسم المدرسة مدرسة البشرى الابتداية للبنات تربية بلدروز 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212220580002 
212220580004 
212220580008 
771 222 
21222058012 
212220580013 
15 2 2 
6 2 
9 2 2 
0 2 
2 2 2 
21222058023 
21222058024 
212225 
2020227 
212220580028 
1 2 
35 2 2 
6 2 2 2 
212220580038 
2122269 
2122205800 
212206645 
212220580046 


اسم المدرسة مدرسة بلدروز الابتدائية للبنات 


اسم التلمیذ 
اریج محسن نصيف جاسم 
اسراء حسین مطشر عناد 
اسینات زياد سلام رشید 
ايناس احمد حسن حمد 
ايه ثامر عبد الكريم حسین 
ايه سعد جامل منصور 
ايه علي حوم غدير 
بتول سعد علي حسين 
براء عبد تحسين علي 
براء محمد عباس محمود 
بنين سلطان جلوي خنجر 
بنين علي رياض محمد 
بنين ماهر ياسر عبيد 
بنين محمد نافع حسن 
تبارك فليح حسن حمد 
تبارك كاظم مطر كريم 
جمانه حسين اسد اسماعيل 
ختام ماجد حسين عبيد 
دموع الورد علي لطيف جاسم 
رغد صفاء حسين حسن 
رقية مصلح حميد بندر 
رقيه سالم عداي خلف 
زبيدة خالد خليل ابراهيم 
زهراء باسم محسن ابراهيم 


الاسلامية 


93 
66 
88 
81 
87 
98 
73 
87 
73 
67 
64 
88 
93 
83 
86 
81 
78 
85 
78 
73 
100 
89 
81 
93 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
071 1+ اللغة الانكليزية 2227 
69 50 
65 58 

70 

63 57 

60 59 

51 

52 66 

65 59 
70 

84 82 

53 67 

50 68 
70 

50 73 

60 71 

50 59 

59 62 

50 

50 72 

54 52 

50 64 

50 51 
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60 
50 
80 
70 
50 
70 
50 
62 
51 
54 


90 
51 


50 
69 
62 
52 
50 


82 
50 
67 
50 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز فحص الدراسة الابتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


اسم المدرسة مدرسة بلدروز الابتدائية للبنات 


رقم التلميذ 
212220580048 
212220580 
212271 
2122205802 
2122205804 
212220580057 
9 2 2 
21222058002 
2122205805 
212220580066 
21222058070 
212220580072 
5 2 2 
212220580076 
212220580077 
90 2 2 
4 2 
212220580088 
2120 
95 2 2 
6 2 2 
2122205800909 
220 
212220580102 


اسم التلميذ 
زهراء ماهر ستار رحیم 
زهراء نهاد ذیار حسین 
زهراء يونس اسماعیل ماهود 
زینب جاسم محمد جواد 
زینب سلمان اسماعیل ماهود 
زینب فاضل حواس محمد 
زیتب محمد علوان ناصر 
ساره صباح عليوي زبار 
سجی حومان حیاز شباط 
سام محمد عبد الهادي یاسین 
شروق باسم ياس عليوي 
شهد نزار عبید عبعوب 
ضحی بلال محمود عناد 
ضحی رعد جامل منصور 
ضحی محمد عبدالهادي ياسين 
عذر اء عادل خماس ولي 
فاطمة حسين علي بعر 
فرح فالح حسن حسين 
ماريا حسين جامل سعيد 
مرام مجید احمد احسوك 


مریم حیدر منهل مهيهي 


اللغة الانكليزية 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة بلدروز الابتدائية للبنات 


رقم التلميذ 
9 20 
21222058111 


212220580117 
2122271 


اسم التلميذ 
ملاك صلاح هادي احمد 
میاده نهاد فخري علوان 


نور علي یوسف سعید 
هجران جاسم محمد حمد 


اللّغة العربية 
2 
85% 


2001 


50 


38% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


۶ +0 
50 


للغة الانكليزية 


50 
50 


980 - 4 


الدور الثاني 


00/000000 ///0/// 
0 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


01 
رقم التلمیذ 


21222 71 
212220581004 
212220581007 
212220581008 
212220581014 
212220581018 
21222 6 9 
2122-6 2 
2122206 4 
21222 6 6 
21222 1 
2222-6 2 
212226 6 
2022 7 
212220582 
21222058108 
212220582 
212220584 
21222665 
21222 6 6 
2122-6 7 
21222 9 
21222 71 
212222 3 


آسم التلمية 
آیات غسان شهاب احمة 
أيه عمر سلمان طه 
آسماء سعد إبراهيم حسین 
أمل هادي عیسی ثامر 
ایمان محمد سلمان طراد 
بنين فرج حسین ثامر 
ينين مالك سویلم مسلم 
جنات بشير حسین عباس 
حوراء رائد هادي فيصل 
حوراء موسى حسن حسين 
رتاج خضير عبود هادي 
رسل علي محمد حسن 
رقية راضي داود سلمان 
رقية علي طه شهاب 
رهف منذر حسين محمود 
زهراء رعد نجم عبدالله 
زهراء قيس إبراهيم جارالله 
زيان سهيل اياد عبدالكريم 
زينب اسد عبدالعزيز توفيق 
زينب محمد قاسم محمد 
زينب هادي كامل موسى 
زينب ماجد حميد كامل 
سبأ عامر حسين محمود 
سجى عمر سعيد علوان 


اسم المدرسة مدرسة الشيمة العربية الابتدائية للبنات 


الاسلامية 


70 
65 
90 
72 
67 
86 
60 
74 
92 
89 
93 
57 
50 
71 
85 
76 
67 
58 
68 
66 
54 
68 
79 
68 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 العربية | اللغة الانكليزية SET‏ 
62 
50 63 
65 
50 50 
57 50 
52 
50 50 
50 52 
50 50 
54 50 
81 50 69 
62 
50 50 62 
50 
50 50 58 
51 
50 67 
51 52 
50 
56 50 
72 55 
50 51 
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78 
52 


78 


84 


50 


56 


51 


62 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


اسم المدرسة مدرسة الشيمة العربية الابتدائية للبنات 


رقم التلمیذ EE‏ الاسلامية 
7 شهد حسن جریان علي 62 
2 صبریه حسن احمد هاشم 56 
4 صفا محمد عبدالمجید کمر 59 
76 ضحى محمد عبدالله حسن 58 
77 طبه حامد زعيل ساجت 62 
8ظ طیبه مجید حمید محمود 71 
1 عذراء احمد خلف کریم 99 
5 غنی صدام جليل ابراهیم 82 
6 فاطمة باسم محمد مطلك 84 
8 فاطمه حيدر إبراهيم حسين 69 
9 فاطمه زياد توفيق عبد 58 
0 فاطمه صدام حسين خضير 75 
4 لمیس عقيل فالح کمر 77 
2 منتهی صباح محمد حسين 79 
3 مہا رويد حمید ميرزه 81 
224 ناديه عقيل خليل إبراهيم 50 
8 نور عبدالله احمد مساعد 66 
0 هجر فاضل عباس حسين 71 
1 هله تحسين نصيف جاسم 65 
4 ورده نبهان نوري جمیل 80 
5 يقين حسن جریان علي 56 
6 یقین سعد احمد حمید 70 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


اسم المدرسة مدرسة الشيمة العربية الابتدائية للبنات 


201.0 
3 
87% 


29 
اللغة الانكليزية 
11 
56% 
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نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


91% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2122105802 
21221002 
212206 
200 
2 2 
9 20 
212210583 
2102024 
2102045 
210247 
3 210220 
26 
08 2022 
29 
212210582 
2027 
2122105868 
212210589 
212210582 
212210586 
2102-77 
و9 202 
22" 


اسم التلمیذ 
احمد خالد عکاش عبد 
حسن فرات حمید قاسم 
حسین احمد عبد ابراهیم 
حسین ولید خالد جمیل 
حمزه خالد عکاش عبد 
زين العابدین عبد الله عبد الحسن عبد الحسي 
عياس ام محي.عاي 
عباس عبد الکریم داود سلمان 
علي احمد رحیم محمد 
عماد محمد عبد الحسن عبد الکریم 
ليث عمار سلمان جمیل 
محمد احمد ابراهیم رشید 
محبة بیع على جبار 
بحبة جام محمد ومني 
محمد سعد محمود فالح 
محمد محمود حنتو سلمان 
محمود رياض محمود جواد 
مرتضى ابراهيم عبد هادي 
مصطفى احمد رعد احمد 
نور يوسف عدنان خميس 
همام محمد حسين جواد 
وليد خالد جبار محمود 
يوسف خالد عبد الحليم اسماعيل 


الاسلامية 


52 
50 
78 
79 
62 
80 
54 
62 
60 
08 
80 
67 
65 
60 
51 
62 
62 
76 
81 
51 
62 
74 
86 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدو ر الثاذ 4 
مرکز : الدراسة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 0 20 


10 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱/۱/۱۱۱۷ 
0 1 9 3 0 0 ۱ 
0% 80% 40% 82% 100% 0% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
23010 
6 2 
20267 
1 6 2222 
2 202 
2027 
8 202 
9 6 202 
2102264 
69 210222 
9 20222 


اسم التلميذ 


ايمان محمد عبود هادي 
دعاء احمد ابراهيم علي 
تیاه نجم عيذ سبتي 

رقيه عقيل ياس شوكت 
رنا علي عيدان كاظم 

شهد رعد ابراهيم عبد 
ضحى احمد مجيد طه 
مريم ماجد مصلح سعيد 
منى قيس توفيق رشيد 
نهى مهند محمد فالح 

ورود سعد فليح حسن 


الاسلامية 


78 
73 
70 
76 
65 
65 
83 
73 
89 
96 
82 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 


45.45% 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 1 
09۸ 100% 67% 


986 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


04 
رقم التلمیذ 


5 


212220584003 
212226 0 
2122771 
212220584014 
212220584018 
21226 0 
21222625 
21222 8 
2122220-4 
212220584043 0 
212220584049 1 
212220584055 2 
212220584061 13 
212220584064 14 
212220584068 15 
212220584071 16 
212220584076 17 
212220584080 18 
212220584084 19 
212220584085 20 
212220584088 21 
212220584089 22 
212220584090 23 


ع( => N‏ ان اج اص O‏ ایب مه اه 


اسم المدرسة مدرسة الصالحات الابتدائية للبنات 


اسم التلميذ 


أم البنين علي نور الدين محمد 


بنبن عمار محمد شهاب 
بنين عدي كامل منصور 
تبارك تحسين محسن محمد 
جنات احمد شهاب عباس 
رانيا حامد محي علي 
رقيه بلاسم عيال محيسن 
رهف حسن هادي ابراهيم 
زهراء احمد كاظم صالح 
زهراء محمد هادي عبد 
زينب علي أحمد كمبش 
ساره بشار غيدان سليمان 
غدير جاسم محمد جمعه 
فاطمه علي ابراهيم احمد 
فاطمه محمد عباس رحمن 
ليلى عباس غضبان احمد 
ملك عمار حامد عبود 
نبأ عبدالله فاضل داود 
نرجس عيسى عزيز ناصر 
نور خزعل محمد احمد 
نورا ناصر حسن مطر 
هبه حمزه خميس سلمان 
هديل قيس حسن غضيب 


الاسلامية 


82 
79 
88 
78 
98 
90 
90 
85 
92 
85 
96 
79 
80 
82 
63 
85 
72 
98 
90 
95 
93 
82 
89 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 اللغة الانكليزية 22771 
67 50 
70 50 50 
70 50 
50 50 
50 50 
50 72 55 
51 52 
67 72 
66 50 
80 57 
88 50 
50 50 
62 50 
56 
50 52 57 
77 50 
83 54 
66 50 
61 66 
50 56 
54 
65 
83 64 


987 - 4 


تربية بلدروز 
لعلوم 


80 


65 


50 


56 
70 


68 
55 


53 


50 
62 
66 
80 
50 
58 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


ناجح 
ناجح 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


اسم المدرسة مدرسة الصالحات الابتدائية للبنات 


988 - 4 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


78% 


تربية بلدروز 


۱۱۱/۷۷۷۷۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


82.61% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0585 
رقم التلميذ 


5 


2122201 
2271 
212210585013 
212210585014 
212210586 
212210585018 
21219 
221 
2123 
212210585028 0 
212210585029 11 
212210585030 12 
212210585036 13 
212210585039 4 
212210585042 5 
212210585047 16 
212210585048 17 
212210585049 18 
212210585054 19 
212210585055 20 
212210585056 1 
212210585059 22 
212210585063 23 
212210585064 24 


5 ہج N‏ این اج اص O‏ ایب اون اه 


انيم المدرسة «مدرسة الضاد الابتدائية للبنین 


اسم التلميذ 
ابراهيم معن زروك كريم 
جواد علي كاظم مولود 
حسن اسماعيل سلطان عوفي 
حسن المجتبى رعد داري رضا 
حسين عبد الرحمن ناجي شهاب 
حسين علي ابراهيم احمد 
حسين علي عبد الكريم حسن 
حسين احمد حيدر عباس 
حيدر جسام عبد الجبار محمود 
زين العابدين حسن حميد عذب 
سجاد سرمد ستار لطيف 
سجاد عباس احمد شهاب 
صفاء علاء سعيد نوري 
عباس جاسم محمد فرحان 
عبد الله احمد علي حمود 
علي حيدر احمد عبدي 
علي سهيل اياد عبد الكريم 
كرار قاسم هاشم ابراهيم 
كرار محمد جاسم محمد 
كرار قاسم محمد فليح 
محمد عباس حسين ولي 
محمد ماجد جاسم حميد 


الاسلامية 


70 
56 
74 
50 
52 
57 
84 
80 
53 
56 
93 
80 
74 
62 
74 
50 
62 
08 
70 
70 
82 
62 
58 
54 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
0 العربية | اللغة الانكليزية اك 
50 50 

56 
55 
50 50 
50 58 
50 
50 50 
50 
52 62 
50 68 
72 
50 52 
50 50 
50 
50 
50 76 50 
50 
50 50 
53 
58 52 50 
50 
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تربية بلدروز 
۳ 


56 
52 


65 
50 
66 


53 
57 
50 
62 


54 


50 


51 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


ناجح 
ناجح 


المجموع 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
انم التفرسة درم الغا الابقدائية لین 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
2021-2 الدور الثاني :200 


تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
5 212210585068 مرتضى هیثم سعيد ابراهیم 68 
6 212210585069 مصطفی طه حسین نعمت 58 
7 212210585081 مهدي سعد عبد الکریم هاشم 79 
8 212210585082 مهدي قحطان علي حسین 83 
29 212210585084 مهدي نبیل عبد الکریم کسی 60 
0 212210585085 يحيى كريم احمد شهاب 65 
1 212210585087 يوسف عباس حيدر عباس 50 


//////////////۱/۷/۱/۱/// 
0 1 8 6 1 0 
09۸ 94% 58% 60% 91% 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
6 اسم المدرسة مدرسة الأردن الابتدائية للبنين تربية بلدروز 

تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات العلوحم ‏ 1 النتيجه ١‏ المجموع المعدل 
1 212210586001 ابراهیم علي عبد المحسن علي 95 86 61 84 ناجح | 376 | 75.2 
2 212210586006 انس صدام علي صالح 90 67 72 96 ناجح | 423 | 84.6 
3 212210586012 حسن رائد راجح خلباص 75 62 65 84 0 0 
4 212210586015 حسون میعاد حسون علي 78 52 66 0 0 
5 | ۱212210586022 حسین صادق صالح ازرك 73 64 73 63 ناجح | 323 64.6 
6 212210586023 حسین محمد قاسم محمد 79 51 60 54 ناجح | 294 58.8 
7 | 212210586027 حیدر حسین حمود ثامر 59 53 60 73 ناجح | 295 59 
8 212210586028 حيدر حسين خليل جلال 67 50 57 ناجح | 276 55.2 
9 212210586031 رضا صباح فارس عباس 75 50 57 ناجح | 315 | 63 
0 212210586035 سجاد عقيل خلیل مهدي 84 50 57 50 ناجح | 291 | 58.2 
1 212210586036 سیف فراس غضبان غلام 85 58 76 70 ناجح | 339 ۱ 67.8 
2 212210586037 عباس حسن علي صالح 72 50 50 ناجح | 302 ۱ 60.4 
3 212210586039 عدالله قصي عمران موسی 77 69 69 66 ناجح | 357 | 71.4 
4 212210586044 علي سالم طالب وهاب 50 50 0 0 
5 212210586050 علي عیسی فتاح ولي 62 50 0 0 
6 212210586057 کرار حسین طه ياخي 66 54 87 75 ناجح | 350 ۱ 70 
7 212210586062 کرار فاضل عباس مجید 85 52 72 87 ناجح | 348 ۱ 69.6 
8 212210586070 محمد قحطان عدنان مشهل 81 50 56 50 ناجح | 291 58.2 
9 212210586073 مرتضی ز هیر ظاهر شهاب 89 50 50 79 ناجح | 340 | 68 
0 212210586086 منتظر جواد عبد ولي 73 76 73 75 ناجح | 347 ۱ 69.4 
1 212210586094 یوسف حسين حميد عبد 64 65 54 0 0 


991 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


3 الدور الثاذ 4 
مركز فحص الذؤاسة الا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الأردن الابتدائية للبنين تربية بلدروز 
الاسلامیة اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم /////////////// 
0 0 5 1 0 0 
0% 100% 69% 83% 100% 0% 


992 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


برق ت 2021-2 الدور الثاني 20207 
7 اسم المدرسة مدرسة شجرة الدر الابتدائية تربية بلدروز 

تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 0 | اللغة الانكليزية | الریاضیات النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212220587009 اية حسین ابراهیم عطیة 87 54 50 ناجح | 306 61.2 
2 212220587010 اية محمد رحمن نامدار 94 52 50 ناجح | 363 ۱ 72.6 
3 212220587015 بنین علي سالم موسی 79 65 64 ناجح ۰ 361 ۱ 72.2 
4 212220587017 تبارك احمد فهد نعمة 65 62 84 64.8 
5 212220587027 رشا احمد کیطان یوسف 73 7 | 59.4 
6 212220587037 زهراء ظاهر علي شريف 64 8 55.6 
7 212220587042 زينب درید عبدالواحد عبدالجبار 74 334 66.8 
8 212220587043 زینب محسن رحمن صالح 87 334 66.8 
9 212220587045 زینب وليد عبدالحمید عباس 73 5 | 59 
0 212220587046 زینب یحیی کاظم حسین 83 7 77.4 
1 212220587052 سجى حسن حسين علي مراد 69 0 0 
2 | 212220587053 سجی محمد یوسف عبدالمجید 72 5 67 
3 212220587054 شهد خلیل خلف علي 91 0 0 
4 ۱212220587055 شهد محمد حامد عواد 77 0 60 
5 212220587058 غزل احمد کامل غفوري 88 333 66.6 
6 212220587066 فاطمة محمد نجم جاسم 83 0 0 
7 212220587073 فدك ظاهر علي شریف 84 5 | 65 
8 ۱212220587077 کوثر ستار هادي علي 81 0 0 
9 212220587079 لجين احمد عبدالجبار سعيد 81 0 0 
0 212220587086 مریم عمار ابراهیم جار الله 79 1 ۱ 64.2 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


3 الدور الثاذ 4 
مركز فحص الذؤاسة الا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة شجرة الدر الابتدائية تربية بلدروز 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم /////////////////////////// 
0 1 3 3 1 0 
0% 88% 50% 67% 92% 0% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 200 
8 اسم المدرسة مدرسة نهاوند الابتدائية للبنين تربية بلدروز 

تس رقم التلمية اسم التلمیة الاسلامية للغة العربية ۱ اللغة الانکليزية ‏ الریاضیات العلوم  11١/١١١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210588002 ابراهيم ایاد ابراهیم عبدالقادر 85 68 77 78 ناجح | 376 ۱ 75.2 
2 212210588004 احمد بلال حامد هادي 63 50 50 0 0 
3 212210588005 احمد زیدان خلف فهد 69 53 63 75 0 0 
4 212210588007 امجد رائد اسماعیل حسن 90 69 79 80 ناجح ۰ 378 ۱ 75.6 
5 212210588008 باسم محمد نوري وحید 57 50 0 0 
6 | 212210588009 بدر عباس مبدر عبد 90 77 76 84 ناجح ‏ 377 ۱ 75.4 
7 0588011 جواد احمد عبدالمحسن جاسم 80 80 69 69 ناجح | 362 ۰ 72.4 
8 212210588013 حسن علي احمد علي 68 68 51 63 ناجح | 300 60 
9 "212210588014 حسن علي عباس كاظم 59 51 0 0 
0 | 212210588017 حسین اياد رحمان تامر 56 50 50 0 0 
1 212210588023 حيدر جعفر احمد غاوي 100 56 50 50 0 0 
2 212210588025 رضا حیدر فاضل عطیه 83 82 71 ناجح | 369 73.8 
3 212210588026 زین العابدین عقيل مهدي حسن 73 50 53 54 ناجح ‏ 280 56 
4 212210588027 سجاد حسین علي حسین 80 50 72 50 ناجح | 320 64 
5 212210588028 سجاد رائد عبدالکریم حسین 85 71 50 ناجح | 316 63.2 
6 2220 سلام محمد سعيد ابراهیم 83 92 74 96 ناجح | 407 ۱ 81.4 
7 ۱212210588031 سیف مهند محمد قاسم 80 50 50 57 0 0 
8 212210588033 عباس حیدر عبد جاسم 82 94 50 88 0 0 
9 212210588036 عبدالقادر نجم عبدالله عیسی 68 72 66 0 0 
0 212210588037 عبدالله حسين اكوك حكمان 72 58 57 0 0 
1 212210588039 عبدالله مازن عبدالله حسن 86 51 0 0 
2 212210588042 علي اياد عادل منصور 71 52 56 ناجح | 365 | 73 
3 212210588043 علي حسين عبد حسن 87 79 81 90 ناجح | 417 ۱ 83.4 
4 212210588045 علي عبد الكريم خليل ابراهیم 87 556 50 0 0 


995 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


اسم المدرسة مدرسة نهاوند الابتدائية للبنين 


رقم التلمیذ اسم التلميد الاسلامية 
6 علي عقيل عبدالمحسن جاسم 88 
9 علي مقداد حسين كاظم 65 
3 کرار حیدر داود جبار 50 
4 عرار حيدر عباس محمد 80 
7 کرار يحيى علي شهاب 86 
0 محمد عبدالامیر محمود حسين 76 
1 محمد کاظم حمد جاسم 77 
62 ا محمد ضياء علي احمد 56 
1 مرتضی صالح نامر کاظم 52 
3 مصطفى ماهر صلاح عبد الستار 80 
5 منتظر حسین رحيم سلمان 63 
7 منتظر قيس جبار حنو 58 
78 مهند حمید عدنان اسماعیل 74 
3 'یوسف رياض رحمن حسب الله 75 
4ظ بوسف مازن عبدالله حسن 72 


43% 


996 - 1644 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان ۲ 
موكق فحص الذؤابنة تدای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة نهاوند الابتدائية للبنين تربية بلدروز 


997 - 4 


2" جح N‏ این ھ ای او ای یہ اه 


09 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
1 ً02 2 
21203 
212210589004 
2122105805 
21221058906 
212210589008 
21221050 
21221۹0905 
212210589018 
222۹09019 
2122100 
1 2 
4 21020 
6 2 2 
1 2 
35 2 2 
7 2 2 2 
1 2 
212220589043 
212220589044 
7 2 2 2 
9 2 2 2 
0 2 
2 2 2 


اسم المدرسة مدرسة الكرم الابتدائية المختلطة 


اسم التلميذ 
ابراهيم حسين محمد هامل 
حبيب هادر رشيد خلف 

حسن حيدر صكبان عبد الوهاب 
حسن مجتبى فلاح حسن حسين 
حسين فالح داود سلمان 

حيدر علي حسين مطر 

صادق مجيد محمود شكير 

علي حسن ياور علي 

فهد حسن عوده هامل 

كاظم ناصر داود سلمان 
مرتضى زهير ماهود سلمان 
مصطفى عباس سلمان مجبل 
يوسف قيس محمد خلف 

آيه محمد عبد سلمان 

دالي قصي حسين مطر 

روان باسم عزيز كاظم 

زهراء حسين هامل خلف 
زينب محمد سلمان مجبل 
رور مجيد حمید حسين 
عذراء وليد راشد فرحان 
فاطمه حسن سليمان حمدان 
فاطمه كريم عبد الستار عبد المحسن 
ليلى قيس جامل عاكول 

نبأ جهاد عدنان احمد 


الاسلامية 


65 
71 
63 
64 
67 
86 
63 
83 
82 
98 
57 
75 
79 
96 
96 
95 
80 
81 
64 
61 
67 
79 
82 
50 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
00 اللغة الانكليزية 2277 
64 50 

50 
62 79 
50 50 57 
50 78 
64 
50 50 
83 
68 
50 80 
50 
59 64 
56 
73 
50 72 
55 67 
60 
54 85 
50 
53 
50 52 
68 
55 56 
50 


998 - 1644 


تربية بلدروز 
لعلوم 


50 


60 


50 
64 
55 
63 
63 
80 
66 
50 
79 
61 
62 
69 


50 
64 
50 
65 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


2 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدائية 


اسم المدرسة مدرسة الكرم الابتدائية المختلطة 


اللغة الانكليزية 
8 
62% 


999 - 1644 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


83% 


تربية بلدروز 


۱۱۱/۷۷۷۷۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 
060 اسم المدرسة مدرسة الفدائي الابتدائية المختلطة 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية 
1 212210590001 احمد سامي جاسم محمد 53 
2 212210590003 حمزة حازم حامد احمد 56 
3 212210590006 عبد الله اركان ابراهیم علي 63 
4 | 212220590009 تبارك کنعان هاشم محمد علي 86 
5 212220590011 رسل باسم تحسين عبد الغفور 74 
6 "212220590015 فرح ساعد ماهود عبد الغفور 50 
7 |07 ملاك سالم ضمد شطب 89 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 1 5 3 0 0 
09۸ 80% 17% 50% 100% 09۸ 


1000-4 


3 


پآ اد اد ادن الى ای اه الك امه إى خ ات 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


091 
رقم التلمیذ 
212210591004 
212210591006 
7 21 
21021 
3 2020 
212210591024 
7 ,212 
21221059103 
2122205916 
212220591048 
2122202 


اسم المدرسة مدرسة المعرفة الابتدائية المختلطة 


اسم التلميد 


احمد محمد جليل ابراهيم 
جعفر طالب كريم كحيط 


علي الهادي مثنى مهدي علي 


كرار رعد علي هادي 


مرتضى خليل ابراهيم عبد 


يوسف لفته محمد درويش 
عائشة غليس ابراهيم عبد 
فاطمه طاهر حامد بريس 
هناء احمد غازي كحيط 


الاسلامية 


50 
62 
78 
81 


85 
74 
83 
90 
80 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


THEN 


50 
50 
59 
50 


60 
76 
78 
74 
85 
68 


الدور الثاني :2022/09/0 
تربية بلدروز 
اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۷۷ النتیجه | المجموع | المعدل 
50 57 ناجح 4 56.8 
50 76 ناجح 9 | 61.8 
55 67 0 0 
7 7 ناجح ۱ 312 624 
0 0 
50 0 0 
60 57 ناجح 8 65.66 
50 55 ناجح 3 64.6 
68 50 ناجح 4 72.8 
56 61 تاج | 370 74 
56 0 0 
09 


1001-4 


/گ||۵۷/۷م۸۸////// 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


7-2: 2021-2 


الدور الثاني 


2 سم المدرسة مدرسة حضرموت الابتدائية المختلطة 
TTT‏ اسم التلميذ الاسلامیة اللغة الانكليزية 07 
1 212210592002 ايمن ولید ابراهیم حمید 77 

2 212210592008 نهاد ضیاء ياسين نجم 89 
3 212220592012 تبارك محمد خلیل ابراهیم 72 
4 212220592013 دلال صباح محمود عباس 90 
5 212220592015 زهراء احمد محمود ابراهيم 89 
6 212220592017 فاطمه خالد محمود ابراهيم 65 
7 212220592018 مي امير مطشر رشيد 97 
8 212220592019 هبه حسين عبد الله حسن 69 


7 
1 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
0/6 


09۸ 09۸ 


1002 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
95 اسم المدرسة مدرسة الجداول الابتدائية المختلطة تربیة بلدروز 

رقم التلمیذ اسم التلميذ الاسلامية 70- 0000+ ETE‏ النتيجه | المجموع| المعدل 
1 212210595003 احمد حبيب عبد الله نمر 68 58 54 0 0 
2 | 212210595004 اسامه حبیب عبدالله نمر 69 58 7 55.4۱ 
3 ۱212210595011 حسین مضر عبد الخالق عباس 59 8 61.6 
4 212210595015 عباس هیثم کاظم ابراهیم 83 0 0 
5 212210595016 عباس حسن محمود حسن 84 6 63.2 
6 212210595023 علي طه حسين محمود 69 0 64 
7 212210595024 علي عباس محمد علوان 61 344 68.8 
8 212210595026 عیسی احمد جاسم علوان 75 9 ۱ 67.8 
9 212210595026 كرار عمار صالح عبد 64 0 0 
0 212210595027 محمد نهاد سلمان کاظم 90 2 ۱ 68.4 
1 212210595029 مراد محمد عبد کاظم 58 7 65.4 
2 | 212210595030] مرتضی حسین جاسم محمد 0 0 
3 212210595038 يوسف محمد حسین وهیب 51 0 0 
4 212220595044 ذكاء محمد حسین وهیب 79 0 0 
5 212220595049 زینب محمد توفيق علي 69 0 0 
6 212220595050 سجى محمد حسین وهیب 79 340 68 
7 212220595051 سرور محمد تركي خزعل 100 2 72.4 
8 212220595053 علا علي جاسم علوان 76 0 0 
9 | 212220595057 ملاك عدنان ابراهیم سبع 83 0 0 
0 212220595058 ملك قاسم محمد مطلك 67 0 0 
1 212220595060 نور ضیاء عبد الاله جواد 87 0 0 
2 212220595063 هدی ربیع عبد الخالق عباس 86 50 70 


1003 - 4 


وزارة التربية 


المديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز قخضن الذر اسة الانثدائية 


اسم المدرسة مدرسة الجداول الابتدائية المختلطة 


11 
اللغة الانكليزية 
0 
100% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


1004 - 4 


الدور الثاني 


73% 


تربية بلدروز 


۱۱۱۷/۷۷۷۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


6 اسم المدرسة مدرسة الشهباء الابتدائية المختلطة 

تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية 
1 212210596003 احمد عقيل كامل عبد 50 
2 212210596004 احمد محسن عبد الله فاضل 56 
3 212210596005 احمد وسام عباس عبد 62 
4 | ۱212210596008 حسین أيوب عبد محمد 52 
5 | 212210596010 حمزة حامد عبدالرضا فاضل 63 
6 212210596018۰ غیث طارق عبود یوسف 85 
17 کرار حیدر علوان حميد 69 
8 ۱212210596023 مصطفی محمد عبد محمد 73 
9 212210596025 نور وسام عبد خليفه 100 
0 212210596026 یحیی مالك صالح منصور 70 
1 212220596030 ایمان ابراهیم عزت حسین 80 
2 212220596032 براء ابراهیم خلف مهدي 53 
3 212220596035 رغد اسامة تحسین عبدالله 82 
4 | 212220596036 رنا سلمان عبدالله کاظم 50 
5 | 212220596037 زمن حبيب ابراهيم حسن 62 
6 | 212220596039 زينب حسين داود حميد 68 
7 212220596041 زينب علي عبدالرضا فاضل 89 
8 | 212220596044 شمس بلال محمد علي 69 
9 | 212220596045 شيماء ضياء علي دانوك 50 
0 212220596048 طیبه ابراهیم صالح منصور 51 
1 | 212220596049 عبیر حاتم سلطان عبدالله 68 
2 212220596052 فاطمة عبدالله خلیف محمود 50 
3 212220596053 فاطمه وسام عباس عبد 78 
4 | 212220596054 نور اسامة تحسین عبدالله 84 


1005 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


اسم المدرسة مدرسة الشهباء الابتدائية المختلطة 


اللغة الانكليزية 
5 
38% 


1006 - 1644 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


78% 


تربية بلدروز 


۱۱/۷/۷۷۷۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


5 


5 کل 0 O‏ اک اون اه 


097 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
1 20 
02 2220 
212210597004 
2122105975 
212210597006 
212210597008 
09 21020 
۵0۵ 22 
2122105712 
212210597013 
7 2 2 
9 زج 20 
0 2" 
1 2 
2 2 
2122205728 
2102269 
0 20226 
2102263 
5 2" 
6 2" 
7 2" 
9 2" 
0 6 2 


اسم التلمیذ 
ابراهیم رشید ججان كاظم 
احمد حمزہ عباس غلیس 
احمد شهاب احمد وهيب 
جعفر رائد عباس هامل 
حسن عبد النبي حسین محمود 
حسین عبد المهدي حسین محمود 
حمزه محمد حسن محمود 
سالم کریم حافظ حساني 
صفاء مهند سعید علوان 
عباس مسلم عباس داود 
کرار حیدر ابراهیم غلیس 
محمد رضا محمد عباس 
محمد عدنان سویلم مسلم 
مرتضی باسم مصطفی عبد الله 
نهاد کاظم خلیفه عبد 
رقيه حمید محمد مغير 
رقیه حیدر سامي ججان 
زینب عبد الحق زید کاظم 
ساره علي عبد وهيب 
طيبه محمد حسن عبد علي 
غدير شهاب احمد وهيب 
فاطمه اسعد تعبان محمد 
فاطمه جدوع عادل عبد الامير 


اسم المدرسة مدرسة الانتفاضة الشعبانية الابتدائية 


الاسلامية 


54 


54 


63 
73 
68 
72 
59 
56 
75 
83 
82 
68 
57 
86 
50 
59 
97 
83 
85 
83 
91 
78 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية 2010277 
55 
50 50 
50 
50 50 
61 59 
63 52 
55 52 
50 
58 
53 51 
50 
72 84 
50 
64 50 
70 50 
50 
50 50 
50 
73 55 
53 59 
72 55 
65 50 
50 54 


1007 - 4 


تربية بلدروز 
لعلوم 


50 
67 
67 


64 
50 
63 
60 
66 


50 
60 
56 


50 
51 
76 
50 
72 
68 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


ناجح 
ناجح 


۱ 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية ديالى ۱ ۲ 
7 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


نا رقم التلمبة آسم التلمية الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الریاضیات العلوم - ۷///۲/////////////// النتيجه 
5 212220597045 مریم کاظم زید کاظم 80 66 50 70 


المجمو 2 المعدل 
0 0 


////////////// 


اللغة الانكليزية 
0 1 4 4 1 0 
100% 75% 79% 6% 86% 0۸ 


1008 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
8 اسم المدرسة مدرسة الشرق الابتدائية المختلطة تربیة بلدروز 

تس | رقم اللمیة اسم القلمیة الاسلامیة للغة العريية ۲ اللغة الاتکليزية | الریاضیات العلوم ‏ /////////////////۱ النتیجه | المجموع| المعدل 
1 212210598003 احمد حمید علي حسین 83 63 50 50 ناجح | 310 | 62 
2 212210598004 احمد كريم سعدون احمد 86 55 0 0 
3 212210598006 حسين حسن علي خليفه 81 50 70 ناجح ‏ 318 ۱ 63.6 
4 212210598009 حيدر قاسم داود سلمان 57 50 0 0 
5 "212210598011 سجاد وسام كامل كاظم 94 51 64 60 ناجح ۰ 334 ۱ 66.8 
6 212210598013 عباس حسین فارس کل 91 51 72 ناجح ‏ 328 | 65.6 
7 212210598014 عبدالله حسین إبراهيم یدام 86 56 0 0 
8 212210598015 علي ثاثر خليل حسن 57 54 50 0 0 
9 212210598018 علي سهيل نجم عبدالله 82 67 52 ناجح ۱ 322 | 64.4 
0 212210598019 علي ضياء عباس غلیس 86 53 ناجح ۱ 297 ۱ 59.4 
1 212210598020 علي عدنان حسین حسن 55 50 50 0 0 
2 212210598023 علي باسم جبار خلباص 74 56 50 55 ناجح | 290 | 58 
3 212210598024 مرتضی محمد عبد منصور 82 64 50 50 ناجح | 321 | 64.2 
4 212210598025 مصطفی باسم حامد احمد 66 68 50 50 ناجح ۱ 287 57.4 
5 212210598026 مصطفى عباس حسين وريج 75 52 50 0 0 
6 212210598028 مهدي قاسم حامد احمد 61 53 ناجح | 301 60.2 
7 212210598029 ولید مهدي صالح خمیس 56 50 0 0 
8 212210598030 یوسف رافد عبدالرسول حسین 76 56 50 50 ناجح 282 ۱ 56.4 
9 212210598031 يوسف سلام حمید رشيد 61 50 0 0 
0 212220598033 بنین احمد حسین محمود 7 50 53 ناجح | 280 56 
1 212220598034 بنين نجم عبد محمد 59 65 0 0 
2 212220598035 بنين نزار ناظم خلباص 84 62 50 ناجح ۱ 307 61.4 
3 212220598036 حوراء علي عبد عنبر 91 90 86 ناجح ۱ 398 | 79.6 
4 212220598038 ختام عبد عباس محمد 50 50 0 0 


1009 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
اسم المدوسة مدرسة الشرق الابتدائية المختلطلة 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية ۱ 1/1/0 | 10/00/0000 
5 | 212220598039 دعاء علي حسن عباس 80 50 
6 2122205698041 رقيه باسم حسين حسن 82 69 
7 212220598048 فاطمه ماجد عبدالله عبد 94 73 
8 ۱212220598050 نرجس حسن عباس دوشان 68 63 
9 212220598054 نورس عقيل تحسين جاسم 73 59 
0 2122205698065 هاجر ميثم حامد احمد 83 54 
1 ,212220598056 هدی سعد عبدالله خمیس 82 59 


11111111۷ 
0 
09۸ 73% 65% 64% 100% 09۸ 


1010 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0599 

تس رقم التلمیذ 
1 212210599001 
2 212210599002 
3 212210599003 
4 212210599004 
5 212210599008 
6 212210599011 
7 212210599013 
8 212210599014 
9 212210599017 
0 212210599023 
1 212210599026 
2 212220599037 
13 212220599043 
4 212220599046 


اسم التلمیذ 
حسین باقر عبد الله محمد 
حسين حامد عطية حسين 
حسين علي جاسم محمد 
حسين كامل عطية حسين 
حيدر غازي محمود عطية 
سجاد مسلم خليفة محمد 
عباس مقداد رشيد سعود 
عبد الله مؤيد خليفة محمد 
علي رائد احمد حسين 
محمد صلاح احمد سعود 
مصطفى فراس حامد ابراهيم 
زهراء سعد رشيد محمد 


سكنة رائد احمد حسين 


نبا بديع محمود حسين 


للك ريه 
0 0 
0% 100% 


الاسلامية 


68 
54 
75 
56 
76 
81 
61 
69 
69 
92 
73 
81 
67 
68 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 


1011- 4 


الدور الثاني 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


3 الدور الثاذ 4 
مركز فحص الذؤابنة ا لاا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الافلاذ الابتدائية تربية بلدروز 


1012 - 4 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


0 اسم المدرسة مدرسة الاقتحام الابتدائية تربية بلدروز 
تس | رقم التلمید اسم التلميد الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم  11/١١١١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210600002 حمزه مجید علي عبد 86 84 70 68 ناجح | 372 ۱ 74.4 
2 212210600005 علي دارم سلمان وادي 73 65 85 50 ناجح ۰ 338 ۱ 67.6 
3 "2122206000144 انعام مجید محسن رشيد 65 58 88 57 ناجح | 339 ۱ 67.8 


111111111 
0 


09۸ 0% 0% 100% 100% م01۸ 


1013 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 29/0 
1 اسم المدرسة مدرسة المبرد الابتدائية المختلطة تربية بلدروز 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
1 212210601001 جعفر احمد عبد الرضا موسى 64 
2 212210601008 كرار خالد هادي علي 60 
3 | 212220601015 رقيه جابر عبد المحسن موسى 85 
4 212220601019 زینب عمار جاسم محمد 83 
5 212220601025 کوثر مهدي اسکندر حسن 95 
6 212220601026 لبنی علي ضاري جاسم 100 
7 .0028 نبأ رسول عباس منهل 100 
8 212220601029 نرجس نبیل شغیب موسی 79 


اللغة العربية 7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 3 1 2 0 
09۸ 100% 25% 80% 33% 09۸ 


1014 - 4 


3 


۶ حہ اد اص اص ای اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0602 
رقم التلمیذ 
071 226 
212210602004 
7 202 
212210602008 
21022771 
0212 2 


اسم التلميذ 


انور لؤي سلام حسين 


عبد الرحمن احمد عويد ناصر 


عبد الكريم قاسم محمد 


كيطان 


داليا جاسم محمد كيطان 
دعاء قحطان محمد كيطان 


اللعة آلعربية 
0 
0% 


اسم المدرسة مدرسة الرميلة الابتدائية المختلطة 


SE 


76 
82 
63 
86 
81 
68 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


TIEN 


73 
59 
52 
63 
61 
67 


للغة الانكليزية 


62 
50 
70 
50 
76 
60 


1015 - 4 


الدور الثاني 


11011031017 
0 
09۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


33.33% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدافية 


0603 
رقم التلميذ 
1 ز 22 
2122106002 
2122106004 
2122106005 
2122106006 
07 202 
212210603008 
2122106009 
2220۰0 
21221061 
212210603013 
212210603014٠ 2‏ 
13 212220603017 
4 212220603019 
5 212220603021 
16 212220603022 


5 


جہ جہ 
۴ اه اد ادن ھ ای اه الك امه فص اق ات 


اسم المدرسة مدرسة جدة الابتدائية المختلطة 


اسم التلمیذ 
اثير احمد خلف کاظم 
حارث بشار صالح عباس 
طه رعد حسین کاظم 
عبد الحمید كمال محمد عبد 
عبد الحي سامي شكير محمود 
عبد الملك حسن هادي حسن 
عبدالله سليم شبيب عبدالله 
عقيل محمد علي خلیل 
قتادة محمد علي خليل 
محمد حسن هادي داود 
منتظر حامد محسن جوامير 
موسى كريم فريح محمود 
سارة يوسف حمد خلف 
طيبة سمير عبدالله درويش 


نبأ رعد جدعان حسين 
هاجر سليمان غالب بلاسم 


2.0000 
3 0 
80% 0% 


الاسلامية 


67 
85 
69 
72 
63 
70 
50 
70 
95 
86 
74 
74 
80 
90 
67 
79 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


1016 - 4 


الدور الثاني 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


3 الدور الثاذ 4 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة جدة الابتدائية المختلطة تربية بلدروز 


1017 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


کے ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
4 اسم المدرسة مدرسة کربلاء الابتدائية المختلطة تربية بلدروز 
کت رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
1 212210604001 أكرم عبدالله ذياب سلمان 52 
2 212210604002 اسحاق عادل محمد سبع 67 
3 212210604008 عبدالله علي صالح صباح 65 
4 212210604010 عبدالله عمر فرحان محمد 93 
5 212210604011 عبدالله هادي صالح صباح 70 
6 212210604012 عثمان ماجد عبدالجلیل ذیاب 50 
7 5 آمنية علي فيصل عبدالهادي 82 
8 212220604016 دعاء علي عبدالجلیل ذیاب 50 


اللغة العربية 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 2 5 0 3 0 
0۸ 71% 17% 09۸ 09۸ 09۸ 


1018 - 4 


3 


۴ چک اد ادن اج 


0005 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
05 20 
212220605008 


2122206001 
2122206012 


اسم التلميذ 
عیسی ریاض مهدي هزاع 
اثار صدام محمد خماس 
رشا مثنى جاسم محمد 
زهراء صدام محمد خماس 


اللغة العربية 
0 0 
0% 


اسم المدرسة مدرسة التأهيل الابتدائية المختلطة 


SI 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


۳۹ 


50 
53 
84 
81 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


1019 - 4 


الرياضيات 


تربية بلدروز 


۱۱/۷۱۷/۷۷۷ 
0 
0/6 


7۱/۱/۱۷ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدافية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


6 اسم المدرسة مدرسة الاشعاع الابتدائية المختلطة 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية 
1 212210606001 حسن قاسم محمد حسین 78 
2 212210606002 زياد طالب رومي یاس 85 
3 212210606005 عمران نجم محمد حسین 53 
4 212210606006 مصطفی عادل رومي یاس 74 
5 "212210606007 يوسف رائد جدي رضا 65 
6 212210606008 يوسف عبد الوهاب نوري راضي 82 
7 212220606009 اسیا احسان رومي یاس 82 
8 212220606010 طبه عادل ستار آحمد 73 


ETRE 
0 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
0/6 


09۸ 09۸ 


1020 - 4 


زارة التريية 
وزارة لتربی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی 


ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
7 اسم المدرسة مدرسة الطبري الابتدائیة تربية بلدروز 
تن رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
1 212210607001 احمد ماهر ضاري مال الله 88 
2 ]212210607002 سیف وسام سلام عیسی 71 
3 212210607005 قحطان خیر الله موسی مطلك 92 
4 212210607007 محمد معتز جهاد عبد الکریم 89 
5 222200 تبارك محمود عبود سعدون 92 
6 212220607013 سارة محمود مزهر عبعوب 80 
7 212220607015 هدیل بشار محمود فالح 87 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 0 5 0 0 
09۸ 100% 100% 17% 100% 09۸ 


1021-4 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
TT‏ 2021-2 الدور الثاني :20207 


8 اسم المدرسة مدرسة الكرار الابتدائية المختلطة تربية بلدروز 
ETA ITE‏ 7ےس الاسلامية اللغة العربية ۱ ۱۷۷۷۷۱۱۷۷۷۱۱ 
1 212210608001 عبد السلام حسن سعدون احمد 72 59 
2 | 212210608002 محمود خلیل علي محمود 73 58 
3 212220608005 عذراء محمود حکیم سندال 86 53 


66.67% 


7N 
0 


09 09۸ 09۸ 100% 0/6 09۸ 


1022 - 4 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


9 اسم المدرسة مدرسة العهد الابتدائية تربية بلدروز 

تس رقم التلميذ آسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الریاضیات العلوم ‏ ////////////////| النتیجه | المجموع | المعدل 
1 212210609001 عبدالواحد مالك نجم عبد 81 66 91 58 ناجح | 363 | 726 
2 212210609002۱ غسان حسین نجم عبد 100 84 86 62 ناجح | 406 81.2 


اللغة العربية 1|110 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 09۸ 100% 09۸ 09۸ 09۸ 


1023 - 4 


وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المديرية العامة لتربية ديا 
يرية العامة لتربية دیالی 2021-2 الدور الثاني 


0 اسم المدرسة مدرسة الاعلام الابتدائیة المختلطة تربية بلدروز 
تس رقم التلمیة اسم القلمية الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم ‏ )۷/۸۸۷۸۱ 
1 212210610003 رسول عبد الرحیم فالح حرج 93 72 50 67 
2 212210610005 عبد الله عبد الرحیم فالح حرج 93 87 62 82 


اللغة العربية 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 2 0 0 0 
09۸ 09۸ 09۸ 09۸ 09۸ 09۸ 


1024 - 4 


3 


ع( ہے ای این اج اس O‏ ایب من اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الات اة 
1 اسم المدرسة مدرسة الکفل الابتدائية المختلطة 


رقم التلمید 
2122106109 
0 212222 
1 2102222 
2122106112 
212210611013 
212210611014 
5 212222 
6 21022 
212210611018 
21221060 
21221061 
21221062 
6 212222 
21027 
212221 
212220612 
6 20 
2122206118 
212220015 
7 21222061 
9 2 
0 21222061 


اسم التلميذ 
سیف سعد صکبان مزعل 
عبد الله طارق طه صنكر 
عبد الله علاء محمود علي 
عبد الله محمود کاظم مهدي 
علي رعد کاظم مهدي 
قاسم هامل جمیل سادر 
کرار حمید ابراهیم عبد 
کرار محمد سلمان علي 
مجتبی نوح محمود بریسم 
مرتضی ثامر حمزة شناوة 
مرتضی حسین عبد علي 
مرتضی علي کاظم حایط 
مهدي خوام حاتم سلمان 
وسام فاضل داود بریسم 
تبارك حسین هاشم عبد الحسن 
حوراء علي هادي ابراهیم 
زهراء زهیر صادق عبد 
زهراء فلاح حسن شهاب 
فاطمة ناظم تركي کرز 
ملاك حسین هاشم عبد الحسن 
نبأ احمد ابراهیم عبد 


نرجس کریم حسین حسن 


الاسلامية 


91 
77 
88 
50 
66 
74 
61 
85 
62 
87 
85 
51 
59 
83 
88 
90 
63 
88 
89 
57 
76 
78 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


30 | اه الانکلیزية 


68 
50 
58 
55 
50 
61 
55 
76 
50 
74 
61 
78 
56 
69 
74 
65 
71 
67 
80 
54 
61 
60 


1025 - 4 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


اسم المدرسة مدرسة الكفل الابتدائية المختلطة 


اللغة الانكليزية 
4 
76% 


1026 - 1644 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


50% 


تربية بلدروز 


۱۱۱/۷۷۷۷۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


5 


5 جح N‏ ان رھ اص O‏ ایب اون اه 


0612 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210612003 
5 2120 
2122106126 
212210609 
21221061212 
212210612013 
212210612014 
21221066 
222۹0007 
212210612018 
99 2020 
21220 
2 2020 
3 2120 
+4 210220 
5 2120 
6 222 
207 2 2 
8 2 2 
2 2 
3 2 2 
4 ھ2122 
5 2 2 
6 2 


اسم التلميذ 
حسين حيدر خلف كاظم 
حيدر قاسم ابراهيم مربط 
حيدر صدام حسين خميس 
زين العابدين قاسم ابراهيم مربط 
عباس صلاح عبدالرحمن محمود 
عباس عمار أحمد عباس 
عباس فاضل علي خميس 
علي عباس ناجي محمود 
علي عمر رحمن جاري 
علي حامد محمود حسن 
علي الهادي حسين ستار عبدالامير 
كرار وسام عبدالرحمن محمود 
محمد حيدر محمد عباس 
محمود عبدالحسن عبدالهادي محمود 
منتظر أحمد صالح عناد 
منتظر سعد ابراهيم مربط 
21 كاظم علي عبد 
آية ماجد عبد الرحمن محمود 
بنين ابراهيم خضير عباس 
دعاء أحمد ابراهيم مربط 
زهراء جمال يونس ابراهيم 
زهراء عبد الاله هادي ابراهيم 
زینب سعد ستار عبد الامیر 
طيبة قيصر خلف كاظم 


اسم المدرسة مدرسة المعطيات الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 


63 
62 
54 
51 
50 
75 
50 
63 
58 


51 
85 
50 
50 
62 
59 
63 
59 
58 
58 
69 
62 
74 
73 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
01 العربية | اللغة الانكليزية SET‏ 
55 57 
63 50 
56 50 
65 50 50 

50 
84 76 
66 
80 70 
73 50 
54 53 
62 50 
69 63 
72 50 58 
57 
73 50 
71 59 
60 50 
51 50 
50 53 
50 73 
53 
58 60 
51 72 
64 57 


1027 - 4 


تربية بلدروز 
لعلوم 


69 


62 


50 


76 


50 


67 


50 
50 
55 
82 


2022/09/0: 


1000000 


النتيجه 


المعدل 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
اد التدرسة. رة لیات الد اه 


رقم التلمید 
7 2 
8 2" 


212222 9 
2222 71 


اسم التلميذ 
عذراء عماد خضير عباس 


فاطمة ابراهيم كاظم ردام 
فاطمه هادي أحمد عباس 


اللغة العربية 
0 
100% 


0201 


63 
60 
65 
68 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


۶ +0 


50 
58 
54 
75 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


50 


1028 - 4 


///۶ۂ/۱۱أ۷۷۷۷۷۷۱۷/////// 
0 
09۸ 


7-2: 


النتيجه | المجموع | المعدل 
3 | 52.6 

0 0 

0 | 6 

62 10 


60.71% 


5 


5 ہے N‏ این اج اص O‏ ایب من اه 


0613 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
01 20 
212210602 
2122106133 
2122106108 
0 202 
771٦‏ 2102 
2122106134 
5 21020 
6 2022 
717 22 
212220613018 
9 2022 


اسم المدرسة مدرسة النظام الابتدائية 


اسم التلمیذ 
آمجد ناظم رشید ابراهیم 
آنس کریم صالح محمد 
ایمن خالد عجمي محمود 
عبدالله آحمد شیخان کحیط 
علي صلاح حسن نصیف 
مصطفی عبد الباسط صالح ابراهیم 
وليد خالد رشید ابراهيم 
يونس عبدالقادر خضير محمد 
رقیه ثاير خلیل سلومي 
زینب ثاير خلیل سلومي 
عذراء عادل صالح ابراهیم 
عذراء عامر عجمي محمود 


اللغة العربية 
0 5 
0% 44% 


الاسلامية 


51 
62 
81 
03 
54 
56 
78 
71 
68 
59 
73 
67 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 


1029 - 4 


الدور الثاني 


1/0/0000) | | ||| | 
0 
09۸ 


1 


ارگ 
بت O‏ < یں ۵۱ O VU O OO OO‏ 
1-5 


ارگ 
حا 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 


4 اسم المدرسة مدرسة الاخلاق الابتدائية المختلطة 
کت رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
1 212210614001 ابراهیم حمدان خلیفة ربيع 80 

2 212210614008 مازن مالك عزيز عواد 60 
3 | 212210614009 منتظر جهاد طه ابراهیم 64 
4 212220614010 اية ایاد لطیف عباس 74 
5 212220614011 تبارك احمد هادي سلمان 75 
6 212220614012 زینب عدنان احمد عبد 57 
7 | 212220614013 سباً عبد القادر قاسم محمد 70 
8 212220614014 طیبة ایاد سعد حسن 83 
9 212220614015 کوثر اياد سعد حسن 66 
0 212220614017 هبه خليفة جراد عباس 50 


/////////////////////// 
0 
0% 


2022/09/0: 


1030 - 1644 


5 جے N‏ این اجب ای NO‏ اون اه 


015 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدائیة 


رقم التلمیذ 
1 022 2 
212210615002 
212210615004 
212210615006 
212210615007 
212210609 
0 212 
01 2 
212210615013 
212210615018 
21221060 
212210622 
21221061524 
21221065 
2122106526 
212210627 
212220615028 
21222060 
21222061502 
212220615033 
6 2 2 
9 2 2 
1 2 


اسم التلميذ 


حمد خليفة درويش شاطي 


هم 


حسين محمد حميد حمود 
رسول عدي حسين علي 
صادق نهاد نافع عباس 
علي رياض محمود موسى 
علي حسين محمد منصور 
كرار هاشم سليمان منصور 
محمد سعد محمود عبد الله 
مقتدى سعد ابراهيم حسن 
مقتدى محمد حسن دليان 
مهدي طالب نافع عباس 
بنين عباس حسن دليان 
زينب رياض ابراهيم حسن 
زينب قحطان عدنان عباس 
شهد سعد ابراهيم حسر 
فاطمة ثائر عبد الحسين درويش 
فرح علاء حسين علي 


الاسلامية 


100 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


1031 - 4 


الدور الثاني 


9 


5 


تربية بلدروز 


7-2: 


3 


O1 
O» 


ہ اه اه اه اه اه اه OO FF‏ جم کی 
O0‏ 


0 


بر 
O‏ 6 
م 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


اللغة الانكليزية 
15 
25% 


1032 - 4 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


80% 


تربية بلدروز 


12 
۱۱۱/۷۷۷۷۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


المديرية العامة لتربية دیالی 
0“ و" , 
اسم المدرسة مدرسة العوادل الابتدائية المختلطة 


0616 
تس رقم التلميذ 


212210616002 


وزارة التربية 


اسم التلميذ 


منتظر عماد عبود هزاع 


0201 


50 


اللغة الانكليزية 
0 
09۸ 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


الدور الثاني 


تربية بلدروز 
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کے کے اخت. اک 
زكر ادن اج ي 


16 


0617 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2102201 
212210617003 
212210617004 
2122106175 
212210617006 
7۶ 222۹0 
212210617008 
2122106709 
0 21222 
1 210222 
201012 
212210617013 
212220617014 
6 21222 
0 2 
212220617024 


اسم المدرسة مدرسة العبور الابتدائية المختلطة 


اسم التلميذ 
احمد نصیر فاضل احمد 
انمار علي صالح سعد 
حسین عدنان صالح حبیب 
سجاد محمود ابراهیم ضاحي 
عبدالله حسین علي جمعة 
ماهر محمود مجید حسین 
محمد عبدالسمیع بسالة صفوك 
محمد محسن محمد غایب 
محمود اسعد عبود شلال 
مصطفی رحمن صالح حبیب 
مصطفی عماد صالح کاظم 
يونس عبدالامیر متعب حسن 
آلاء عبدالرسول متعب حسن 
تبارك صکبان احمد کیطان 
غفران حسین ابراهیم ضاحي 
نب عماد صالح کاظم 


الاسلامية 


83 
72 
63 
64 
61 
56 
62 
82 
56 
94 
81 
73 
80 
85 
64 
94 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


3 الدور الثاذ 4 
مركز فصن الذؤابة ا لكا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة العبور الابتدائية المختلطة تربية بلدروز 


1035 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
58 اسم المدرسة مدرسة الانوار الابتدائية المختلطة تربیة بلدروز 
کت رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
1 212210618002 اسحاق باسم عبود هدلوش 73 54 
2 212210618003 عبد الرحمن زاهر علي حسين 85 
3 212210618004 عبد المنعم مجيد عبد الله بریسم 84 
4 212210618005 علي عمر شمر ولي 90 
5 212210618007 قتيبة خالد ثاير ولي 97 
6 212210618008 قيس ثائر فالح غریب 84 
7 180091 ماجد صلاح مهدي صالح 7 
8 212210618010 موسی قيس مجید نواف 83 
9 212210618011۱ موسی یوسف علي حسن 82 
0 212220618013 تبارك مجید عبد الله بریسم 98 
1 8014 حوراء محمود شمر ولي 88 
2 212220618016 دیانه احمد صحو عیال 78 
3 212220618022 عانشه ابراهیم علي ياس 70 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
0% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحصن الذواسة الاکارا 2021-22 الدور الثاني 2007 
9 اسم المدرسة مدرسة الاحرار الابتدائية المختلطة تربية بلدروز 
EEE EE‏ اسم التلمية [شسلامیة ۱۰ الق لعربية [ امه آزنگلبزیه | اریاضیات العلوم 10/77707071 النتيجه | المجموع | المعدل 
1 ۱ 212220619002 سجی قيس خلیل ابراهیم 71 80 53 50 ناجح 323 64.6 


ا 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 09۸ 09۸ 100% 09۸ 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركن كحصن لاه ا ل ها 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


2 اسم المدرسة مدرسة الشهيد ابو مهدي المهندس الابتدائية المختلطة 


تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية المجموع المعدل 
1 | 212210622001 ابراهیم صدام یوسف محسن 63 78 0 0 
2 212210622002 حسن تركي ضاري رحیم 88 84 4 72.8 
3 212210622003 حسن عمر صباح صالح 90 75 345 69 
4 212210622004 حسین تركي ضاري رحیم 65 80 0 0 
5 212210622005 حسين ثائر محمود هزاع 52 50 0 0 
6 212210622006 حسین خمیس ضاري رحیم 57 59 0 0 
7 2210622007 حسين علي مزهر جار الله 63 61 0 0 
8 | 212210622008 حسین ماجد عاصي طراد 50 50 0 0 
9 "212210622010 رسول علاء جعفر ناصر 80 76 346 69.2 
0 212210622012 عبد الله ثایر جعفر ناصر 50 0 0 
1 212210622015 علي حبيب اسعد ضمد 79 51 0 0 
2 212210622016 علي حسين فهد رشید 70 57 3 62.6 
3 212210622018 علي نصر حاتم ماهود 96 61 0 0 
4 212210622020 کرار سعد حسین محمد 62 55 0 0 
5 212210622022 محمد حبیب اسعد ضمد 70 53 0 0 
6 212210622024 محمد ظاهر محسن جاسم 82 50 0 0 
7 212210622025 مرتضی ماجد حسين محمود 57 50 0 0 
8 212210622026 مصطفی حسن مزهر جار الله 50 50 0 0 
9 212220622028 انتظار حمید حسن خنجر 81 64 1 62.2 
0 212220622030 جواهر علي حسین خنجر 76 66 292 58.4 
1 212220622031 زهراء علاء عبد الحسین کیطان 71 57 0 0 
2 212220622033 زهراء علي شطب حویل 50 58 0 0 
3 212220622034 شهد رشید هارون رشید 91 75 7 ۰ 65.4 
4 212220622036 فاطمه سيف كاظم محمود 82 59 0 0 


1038 - 4 


المديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز قحص الدر اسة الابتدائية 


وزارة التربية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اسم المدرسة مدرسة الشهيد ابو مهدي المهندس الابتدائية المختلطة 


تس رقم التلميذ 


212220622039 | 6 


اسم التلميذ 


نرجس ماجد حسين محمود 


۳ 


50 


اللغة الانكليزية 
15 
32% 


TEN 
50 
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اللغة الانكليزية 


الدور الثاني 


الرياضيات 


تربية بلدروز 


14 


////////////// 


0 
م01۸ 
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المعدل 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0623 
رقم التلميذ 


22201 
22771 
21223 
21222 6 
21222 002 
212222 - 3 


اسم التلميذ 


حسن خالد خليفه عذاب 


يوسف حيدر احمد جار الله 


بنين حميد ياسين كاظم 


زینب حسين زيدان خليفة 


اللعة آلعربية 
0 
100% 


001 


83 
68 
61 
87 
93 
95 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني 


تربية بلدروز 


11014117177 
0 0 1 
09۸ 
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7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


33.33% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
4 اسم المدرسة مدرسة مندلي الابتدانية للبنین تربية بلدروز 

تس FT‏ 3 الاسلامية 0 7 ۳ | 7۳۳۰۳۳ العلوم .۰ /////////////////////۱_النتیجه | المجموع | المعدل 
1 212210624003 ثمين عماد علي مراد 73 53 50 0 0 
2 212210624006 حسن علي هاشم عجيل 70 60 50 50 ناجح | 288 57.6 
3 | 212210624007 حسن نهاد فاضل شهاب 74 60 50 0 0 
4 | ۱212210624008 حسین ارکان شاغي مخیبر 82 63 56 0 0 
5 212210624010 حسین خليل عناد بوري 65 76 63 0 0 
6 ۱212210624011 حسین علي محمود نعمة 72 60 50 ناجح | 292 ۱ 58.4 
7 خير الله برهان رحیم زيدان 80 71 50 0 0 
8 212210624017 ساهر محمد طه دایس 50 50 0 0 
و 212210624020 صفاء احمد حسن علي 76 75 54 64 ناجح | 324 64.8 
0 212210624021 طلال كمال فریج محمد 66 60 0 0 

1 212210624026 عبد الله وليد ناظم خلیفه 56 50 0 0 
2 212210624028 علي حسن حسين سعيد 89 74 66 63 ناجح ‏ 361 722 
3 ۱212210624030 علي صدام محمد جاسم 83 50 ناجح | 283 ۱ 56.6 
4 212210624031 علي عمار علي حسین 52 50 0 0 
5 22 علي كامل حميد خليفه 69 62 51 50 ناجح | 297 ۱ 59.4 
6 212210624033 كرار سجاد نعمان حسين 54 50 60 56 ناجح ۰ 275 | 55 
7٤‏ 212210624036 محمد حسین فاضل علي 70 52 50 ناجح | 308 ۱ 61.6 
8 7 محمد یوسف حسن علي 78 71 56 75 ناجح | 376 75.2 
9 212210624039 محمود عباس محمد خلف قادر 78 69 55 55 ناجح ‏ 353 | 70.6 
0 0624043 مصطفی حسين رحمان عارف 91 79 60 66 ناجح ‏ 390 | 78 
1 212210624044 معتز لؤي مصطاف جامل 72 51 64 ناجح | 337 ۱ 67.4 
2 | 212210624047 منتظر محمد حمد منصور 65 64 50 53 ناجح | 318 | 63.6 
3 212210624049 همام يوسف رشيد عبد المجيد 56 ا 34 | 50 62 0 0 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


اسم المدرسة مدرسة مندلي الابتدائية للبنين 


اللغة الانكليزية 
6 
40% 
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نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
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پآ اه N‏ ادن ھا اه الك إمه فص خ ات 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0625 
رقم التلميذ 


21221001 
21222062002 
212220625004 
2122206005 
212220625007 
21222 6 
21222 0 
21222 1 
21222 5 
2122204 
20222 7 


اسم المدرسة مدرسة مندلي الابتدائية للبنات 


اسم التلميد 
رقية ضیاء الدين عبد الرحمن عباس 
أسيل سلام رشيد عبدالمجيد 
ايه محسن ولي محمد 
بنين باسم جاسم علي 
تبارك حسن رشيد علي 
زهراء زهير عبد الستار عبد الكريم 
زينب انور وهيب ازرك 
زينب صادق جعفر علي 
ضحى علي عدنان موسى 
ملاك فلاح حسن علي 
هديل فاضل عباس حسين 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
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تربية بلدروز 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
6 اسم المدرسة مدرسة السجاد الابتدائية للبنین تربية بلدروز 

تس رقم التلمية اسم التلمیة الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم ‏ ///////////////////// النتیجه | المجموع | المعدل 
1 212210626001 ابراهيم خليل ابراهيم كداح 56 62 50 ناجح | 301 60.2 
2 | 212210626002 احمد طارق سلمان داود 70 81 50 50 ناجح | 301 60.2 
3 212210626003 احمد غدیر كاظم عباس 83 65 50 74 0 0 
4 212210626005 احمد وسام احمد فزع 71 76 50 60 ناجح ‏ 319 63.8 
5 212210626008 ايمن رعد سلمان حسين 78 50 ناجح | 299 59.8 
6 212210626011 حسین علي بكة مالح 78 70 51 53 0 0 
7 212210626012 حسين مهدي جميل سادر 73 66 50 0 0 
8 212210626013۰ حمزة حسن سعدون عبد المحسن 53 55 0 0 
9 212210626014 خالد سالم شلکام جاسم 84 67 50 78 0 0 
0 212210626015 ذوالفقار هادي محمد عليوي 72 61 57 0 0 
1 6 رسول علي صکبان رشيد 76 60 63 74 ناجح | 323 64.6 
72 زید محمد سلطان غيفر 69 53 50 52 ناجح | 293 58.6 
3 212210626018 سامر علي ابراهیم خلیل 73 75 50 78 ناجح ۰ 338 ۱ 67.6 
4 212210626019 سجاد امیر مسرهد تركي 58 63 50 0 0 
5 212210626020 سیف ستار كمر كيطان 79 66 72 ناجح ۰ 327 65.4 
6 212210626022 صفاء كريم جامل موحي 80 27 50 76 ناجح | 344 68.8 
7 212210626025 طه مهند نجم عیدان 72 61 72 64 ناجح ۰ 333 ۱ 66.6 
8 212210626026 عباس مهدي جمیل سادر 75 80 64 69 ناجح | 358 ۱ 71.6 
9 212210626028 عبد الله صدام حسین جدوع 7 77 50 96 ناجح | 371 742 
0 | 212210626029 عبد الله شاکر حسين حمد 67 50 0 0 
1 212210626031 عبد الله علي صکبان رشيد 74 74 51 53 0 0 
2 212210626032 عبيدة رعد ازرك علي 88 67 50 57 ناجح | 312 ۱۰ 62.4 
3 | 212210626033 عدي وسام علي جمیل 81 89 69 79 ناجح | 395 | 79 
4 0626034 عزام كريم حسین کاظم 86 50 0 0 


1044 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


as‏ 2021-02 الدور الثاني 
اسم المدرسة مدرسة السجاد الابتدائية للبنين تربية بلدروز 

E‏ رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامیة 0 1 اللغة الانكليزية 272 العلوم 
5 212210626037 علي حسین مسلم حالوب 70 81 74 83 
6 212210626038 علي سالم جمعة علي 70 69 51 57 
7 212210626039 علي ستار جبار خورشيد 79 60 

8 ۱212210626040 علي عباس عادل سبع 84 59 50 51 
9 212210626041 علي ياسر عبد الامیر سعید 71 73 79 
0 212210626042 عمر رحیم زهیر زلعف 75 57 81 
1 212210626044 مآمون اسعد محمد وسمي 90 56 64 
2 212210626045 مازن ولي شاكر محمد 68 71 50 
3 ۱212210626047 محمد منذر صلاح سلمان 65 65 

4 212210626049 محمد باسم محمد جاسم 68 62 65 
5 212210626051 مرتضی اياد احمد عبد الرحيم 7 76 51 65 
6 2122406026052 مصطفی احمد حسين جاري 83 71 74 
7 626054 مصطفی طارق عبد الكريم اسماعیل 75 72 50 62 
8 212210626055 مصطفی راشد عباس عفر 80 55 50 55 
9 ۱212210626056 مصعب هشام رافع عباس 71 67 51 83 
0 212210626057 منتظر عدنان جواد کاظم 80 71 53 88 
1 212210626059 مهند سعيد جامل سعيد 79 65 50 63 
2 212210626062 ولید خالد سلیمان داود 83 و5 56 54 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 4 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة السجاد الابتدائية للبنین تربية بلاروز 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212220627006 
۵(0 2 
21022271 
2 2102 
2 21022 
3 21222206 
212220627028 
2102221 
4 212222 
8 20222 
۵ 212222 
42 2 
5 212222 
212220627048 
9 22 
21222271 
210223 
6 20222 
212220627060 


اسم المدرسة مدرسة المناذره الابتدائية للبنات 


اسم التلميذ 
امامه سالم عباس جمعه 
حوراء حيدر عبد الستار عبد الجبار 
حوراء صلاح ناشي حميد 
دعاء فاضل ولي نادر 
زهراء رعد نافع سلمان 
زهراء سالم نافع سلمان 
زهراء مریوان عطوان روضان 
زهراء وعد عليوي مریوش 
زینب رائد سلمان علاي 
ساره علي عبد الله ستار 
سكينه علي فرحان موسى 
طبيه نجم كاظم نجم 
فاطمة خالد اياد يوسف 
مريم خليل شعبان رمضان 
نبأ سلمان عيدان حسن 


نور عمران روضان حسين 


الاسلامية 


80 
90 
78 
69 
90 
95 
72 
82 
82 
76 
97 
71 
91 
83 
70 
72 
56 
84 
77 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 
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63 
69 
50 
52 
59 
91 
81 
60 
91 
55 
50 
53 
81 
59 
55 
50 
59 
71 
77 
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الدور الثاني 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 
مركزة الدراسة الابتدائية 2021-2 ور الثاني :2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة المناذره الابتدائية للبنات تربية بلدروز 
الاسلامیة اللغة العربية اللغة الانکلیزیة الریاضیات العلوم ///////////// 
0 0 4 3 0 0 
0% 0% 69% 7% 100% 0% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
21222062803 
2122206805 
2122206009 
21222062814 
21222000 
2 21222 
 - 9‏ 2 
0 21222 
2122204 
6 21222 
0 2 
2122204 
7 ز 2 
212220688 
9 2 
1 21222 
3 21222 
2122205 
6 212222 
98 21222 
2 20222 
03 212222 
2122204 
5 0ه 2 


اسم التلميذ 
أيات ساجي فيصل ايدام 
استبرق فجر بختيار نامدار 
بنين مناضل سعدون عبد المحسن 
خولة غسان عدنان عبد الله 
ذكرى عباس فاضل خزعل 
رؤى محمود جدوع زوبع 
رقية احمد مراد خلف 
رقية محمد نوري عبد 
رنده محمد تركي عليوي 
رهف عدنان محمد وسمي 
زهراء طه اياد الدين حميد 
زينب نجاح جبار عجيل 
سمية كامل علي مراد 
سهيلة سالم احمد فزع 
شيرين خالد حسين محمد 
طيبة عدنان حميد راشد 
عذراء حميد علي حسين 
عذراء محمد رحيم علي 
فاطمة جاسم ناظم فالح 
لميعه معتز يوسف غايب 
مريم سعد حرية كاظم 
مريم عثمان امير عبد الجبار 
مريم محمد عزيز كريم 
مريم مهدي صالح كرمش 


الاسلامية 


100 


67 
55 
86 
98 
79 
76 
75 
79 
51 
97 
76 
95 
90 
79 
83 
77 
50 
74 
79 
56 
50 
80 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية SET‏ 
68 56 
58 50 
59 50 50 
50 54 
57 52 
61 50 
59 50 
70 50 
59 50 

63 

51 50 
50 66 
53 53 50 
62 66 74 
50 54 53 
50 
56 61 
50 

50 54 
66 54 
50 67 50 
52 50 
50 50 
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تربية بلدروز 
دارم 
50 


55 


52 


77 


64 


52 


50 
64 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


2 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدو ر الثاذ 0 
مرگ فحصن الذر اند الات اة 2021-242 ور الثاني 2022/09/0 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة الانكليزية ۱ 110100010111 
5 212220628068 ملاك فراس ابراهیم جمعه 70 
6 212220628069 ملاك مجید صادق خورشید 60 
7 212220628071 نبا قاسم ساجي فيصل 79 
8 212220628073 نور جلیل قاسم مري 50 
9 212220628079 هدیل علي شريف نايل 78 
0 212220628080 وردة عماد علي مراد 75 
1 212220628081 ياسمين بشير عبد الباسط حوم 78 
2 | 212220628082 یاسمین یوسف شریف نايل 100 
59.38% 


اللغة العربية 7۱/۱/۱۱۱۷ 
1 3 9 7 2 0 
09۸ 50% 40% 53% 89% 09۸ 


1050 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذر اه الاك اة 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
2021-2 الدور الثاني :200 


9 اسم المدرسة مدرسه النبراس الابتدايه 


5 رقم التلمیذ اسم التلمیذ اللغة الانكليزية 
2222961 حسين علي حسين داود 

2 | 212210629009 خليل رسول غضبان ضعيف 

3 212210629018 علي صدام تركي كردي 

4 212210629019 علي فهد تركي كردي 

5 |212210629020] علي مجيد حميد راشد 

6 212210629021 عمار ياسر حسين نصيف 

7 | 212210629022 کرار ابراهیم عاصي موسی 

8 | 212210629023 منتظر ریاض جانيم احمد 

9 212210629024 منتظر موسی عاصي موسی 


212210629025 10 
212210629028 1 
212220629031 12 
212220629033 3 
212220629035 4 
212220629036 5 
212220629038 6 
212220629040 17 
212220629041 18 
212220629043 19 


منير رشید حمید راشد 
يونس صدام تركي كردي 
رشا طه محمود عبجل 
زهره هيثم علي حسين 
سجى علي كامل عيدان 
صابرين عامر مهدي حسن 
فاطمة عدنان خليفة درویش 


منار جاسم نصيف جاسم 


1051 - 4 


73.68% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


3 الدور الثاذ ۱ 
مرکز فحص الدراسة الابتدائیة 2021-022 ور الثاني :2022/09/0 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم | | | | | | | | 1000000000 
1 1 1 2 1 0 
0% 67% 86% 60% 91% 0% 
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5 


¢ ہج N‏ این اج اص O‏ ایب اون اه 


0630 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210604 
05 2120 
21221063006 
07 202 
21221063008 
212210609 
0 202 
21221063013 
5 2102 
0 22200 
1 226 
21205 
7 202 
069 2020 
210630030 
01 22 
2122106303 
21220605 
26 
7 202 
21221068 
9 210220 
212210630048 
21221066 


اسم التلميذ 
القاسم مفلح هادي جامل 
باقر زهير منصور باوه مير 
حسام یعقوب یوسف ادعیم 
حسن شاکر هاشم محمد 
حسن صباح جمعه عیدان 
حسن علاء محمود مزعل 
حسن فلاح جمیل رحمان 
حسین رحمان علي حمد 
حمزة طاهر باشا جمشیر 
رسول یعقوب یوسف ادعیم 
رضا سالم سلمان حسین 
سوران مهند عیسی علي 
عباس خالد سلمان علاي 
عباس رائد سعید محمد 
عباس قاسم فرمان جاسم 
عباس كريم شمخي بوري 
عبد الله حاتم امويل خلباص 
علي اسامة فهد فليح 
علي ثائر مهدي صالح 
علي حسين علي باوه مير 
علي عدنان سلطان باشي 
علي قاسم مسرهد سلمان 
محمد عباس عبد المحسن مطر 
مصطفى محمد رضا احمد 


اسم المدرسة مدرسة الازهري الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 


92 
81 
53 
72 
71 
95 
79 
82 
62 
90 
69 
69 
79 
67 
66 
64 
82 
73 
50 
80 
70 
86 
77 
70 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


1053 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
انم اة سویڈ ار هري ااا اعد 


رقم التلميذ 
21221068 
2009 
212210630060 
1 222 
2122106302 


اسم التلميذ 


منتظر راسم محمد صالح 
منتظر شكير عباس جمعه 
منتظر صلاح عدنان ماضي 
منتظر عمار محسن سعود 
مهدي رعد منصور كاكي 


0201 


88 
87 
60 
74 
74 


60% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


TEEN 


53 
50 


50 
50 


الدور الثاني 
تربية بلدروز 

اللغة الانكليزية ‏ الریاضیات العلوم 
50 83 

50 

50 
50 50 
51 


1054 - 4 


11 

//////////۷////////// 
0 

09۸ 


2022/09/02 

n ٠4٠1١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
ناجح | 324 ۱ 64.8 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

62.07% 


3 


ع اح اد ادن ھ ای 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0631 
رقم التلميذ 

2246 1 

21020 5 

202 9 

212220631013 

21222066 


اسم المدرسة مدرسة الزهيرية الابتدائية المختلطة 


اسم التلميذ 


ایاد صالح سلمان جباره 
محمد حسین تعبان اهميلي 
نذیر بشير کاظم عباس 
سارة سالم معارج سویف 


TIE 


79 
51 
73 
85 
90 


TAET 


50 


1055 - 4 


للغة الانكليزية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 


الدور الثاني 


الرياضيات 


تربية بلدروز 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


9 جے N‏ ان Bb‏ ای او ای اون اه 


0632 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


رقم التلميذ 
222۹0001 
212210632 
212210632004 
2122105 
21221007 
212-09 
0 - 22 
152 0 2 
21221064 
5 22 
616 2222 
7 ٗ22 
212210632018 
9 222 
2120-5 
2224-6 
20267 
2224-0 
1 ' 2 
212210632038 
1 2 
21221062 
212210632043 
2122106324 


اسم المدرسة مدرسة الفوز الابتدائية المختلطة 


اسم التلميذ 


ہے 


حمد عادل محسن جرمط 

حمد عبد السلام مجول عليوي 
یمن حازم محسن جرمط 
ابراهیم داود سلیمان مولود 
احمد محمد کریم توفیق 

بهاء فاضل عباس جاسم 

حسام سعد شلکام جاسم 


سے كد 


خطاب عمر مولی حسین 
سالم عدنان علي جاسم 
سجاد محمد عثمان مولود 
صدیق احمد عبد السلام حوم 
طارق حازم لفتة حسین 
عباس وسام عمران عباس 
عبد الخالق علي داخل جاري 
عبد الله فيصل خنجر حسین 
علي اسعد احمد عبد الحسن 
علي عدنان محسن رحيم 
قاسم احمد محمد بندر 

قيس زيد محمد محيسن 
مرتضى حسين هادي فرحان 
مصطفى سعد عادل دايخ 
مصطفى صدام مطر جاسم 
مصطفى ضياء طالب عبد الكريم 
مصطفى عبد مجيد حميد 


الاسلامية 


56 
54 
50 
75 


53 
68 
56 
75 
56 
63 
50 
50 
55 
68 
54 
55 
72 
72 
89 
50 
51 
65 
52 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
0 العربية | اللغة الانكليزية 00277 

62 
50 55 
50 57 
50 50 
51 
63 50 50 
50 50 57 
59 62 65 
50 50 
72 50 50 
61 55 
53 50 
50 
50 
61 
50 
50 55 
50 
50 50 
50 
50 

50 
50 
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تربية بلدروز 
7چ 


50 
66 


66 


50 


50 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


ناجح 


341 


0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


e 


6۱ ۵۱ OO نین ۵۱ فا‎ O O O O O 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز فحص الدراسة الابتدانية 


اسم المدرسة مدرسة الفوز الابتدائية المختلطة 


رقم التلمید 
196 222 
7 ' +22 
02 2 
03 2 
4 2 
6 2 
212220632058 
1 2 
212220632 
212220634 
5 2 2 
6 2 2 
212220632068 
2122200 
2122206322 
76 2 2 
77 2 20 
212220632078 
0 2 22 
1 2 
2 2 |2 
212220632083 


اسم التلمیذ 
منتظر بدران فيصل عبعوب 
مهند عدنان حامد ناموس 
اسيل سعد مهدي عبعوب 
براء عامر عبد الحسن علي 
بشرى كاظم خليفه سلمان 
بنين سعد عادل دايخ 
زهراء محسن توفيق علي 
زينب خالد فهد عبد الكريم 
ساره كاظم خليفه سلمان 
سبأ ستار توفيق علي 
سجى ستار توفيق علي 
سماره سعد خالد يونس 
صابرين ياسر محمود سلمان 
عبير عماد حمدي مطرود 
فاطمة خالص إبراهيم محمد 
لمياء باسم ستار شباط 
لمياء صباح هادي بريبر 
مارية كهلان غازي حوم 
منى محمد شباط معيزيل 
نور ضياء حمد مالح 
نور الهدى عماد علي حسين 
نورة عدنان حامد ناموس 


الاسلامية 


80 
71 
83 
96 
93 
85 
65 
88 
85 
84 
70 
95 
66 
82 
69 
56 
68 
69 
77 
55 
50 
59 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية SET‏ 
57 50 
50 51 
77 61 

51 
60 50 
50 50 
50 50 
58 61 
50 
50 50 
50 53 
50 55 
50 
50 52 
64 
50 
58 61 
50 56 
53 
50 56 
52 54 
50 


1057 - 4 


تربية بلدروز 
العلوم 
59 


76 
50 
71 


57 
50 


57 


67 
52 
51 


79 
55 
50 
50 
69 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


> 2 


7ح 


ناجح 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدائية 
اب السدوسة ,رة لیر الانتدافية: اا 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


تربية بلدروز 


32.61% 


19 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱/۱/۱۱۱۷ 
0 9 24 6 15 0 ۱ 
100% 47% 25% 57% 42% 0% 


1058 - 1644 


5 


5 ہے جح این اج یں O‏ ایب اون اه 


0633 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
02 202 
4 210220 
05 2120 
7 2022 
8 2022 
9 210222 
90 20222 
1 222 
2122202 
212220633 
212220614 
5 2 


انيم المدرسة مدرسة الصواب الابتدائية 


ETE 
ضاری ماد عاشوں ها‎ 
عبد الهادي عبد الرحمن هادي ازرك‎ 
نجم حميد احمد نجم‎ 
الاء عاصي كاي ازرك‎ 
طيبه محمد عبد عايز‎ 


فرح حسن حسين مراد 


OTE 
0 0 
0% 


الاسلامية 


89 
82 
84 
82 
97 
86 
71 
84 
79 
77 
86 
81 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


TIEN 


66 
50 
77 
61 
66 
50 
69 
59 
58 
52 
63 
60 


الدور الثاني 
تربية بلدروز 

0۳ 2-1 
53 57 

73 50 
70 88 
63 86 
71 57 

51 
63 50 
50 70 
50 
50 69 
70 64 
50 73 


1059 - 1644 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
0۸ 


7-2: 


۱/۱ النتیجه 


ناجح 
ناجح 


المجمو ع 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدو ر الثاذ 0 
موكز فحصن الذر اة الات اة 2021-242 ور الثاني 2022/09/0 
4 اسم المدرسة مدرسة الظلال الابتدائية المختلطة تربية بلدروز 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامیة اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الریاضیات العلوم  1/١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210634001 أزهر قاسم محمد مهدي 66 63 69 64 ناجح | 317 63.4 
2 212210634002 أيمن احمد حمد مهدي 74 86 57 88 ناجح 1 74.2 
3 212210634003 احمد موفق مطشر كريم 79 64 50 56 ناجح 9 59.8 
4 ,212210634007 یاسین هیثم احمد علي 78 57 50 54 ناجح 292 58.4 
5 212220634009 آيات عبد خلف احمد 80 64 53 57 ناجح 308 61.6 
6 212220634010 آیه وسام سلمان حمد 59 60 57 59 ناجح 285 57 
7 4 فاطمه متعب حسن جامل 87 60 52 76 ناجح 330 66 
8 212220634015 کفاء وائل رسم محمود 74 57 79 0 0 
9 212220634017 مریم حميد منصور ملحاك 100 65 64 80 ناجح 370 74 
0 212220634018 هاجر عماد هادي مجیس 81 70 56 79 ناجح 6 67.2 


217-7 


0 
09۸ 


/////////////////////// 


0 
09۸ 


1060-4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
5 اسم المدرسة مدرسة الاهداف الابتدائية المختلطة تربية بلدروز 

تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية المعدل 
1 | 212210635001 أحمد کمر عبد نطاح 82 0 
2 212210635002 ثامر عمر تامر حسن 74 0 
3 212210635009 منتظر مثنى سهیل عبد 51 0 
4 | 212210635010 نجم عبد عاصي عبعوب 53 0 
5 11 وسیم ماجد منصور جواد 70 0 
6 212220635015 بتول غزوان عسل دلول 78 0 
7 7 شهد نصر حمید حسن 87 0 
8 212220635018 علیاء عاصي کردي نزاري 100 86.2 


1/00 
0 4 4 2 1 0 
0% 33% 33% 0% 0% 0% 
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وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المديرية العامة لتربية ديا 
يرية العامة لتربية دیالی 2021-2 الدور الثاني 


6 اسم المدرسة مدرسه ساوه الابتدائيه تربية بلدروز 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية الرياضيات العلوم ‏ )//11111111111111111/ 
1 212210636001 علي عماد عبدالله مزید 66 60 55 
2 212220636003 حوراء احمد ابراهیم خضير 88 54 76 


اللغة العربية 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 1 1 0 0 0 
09۸ 09۸ 09۸ 09۸ 09۸ 09۸ 


1062-4 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المدیریة العامة لتربیة دیالی ۱ ۲ 
ê‏ 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 


۳ رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية AEE O EN‏ 
1 212210637006 عبدالله حسین علي حمید 74 70 50 

2 212210637007 فتحي عبدالرحمن علي حميد 64 68 50 

3 212220637011۰ دانيه صاحب باقر جلوب 50 54 


33.33% 


1111111111 
0 


100% 0% 0% 33% 100% م01۸ 


1063 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة المصباح الابتدائية المختلطة 


0638 

.مسر EET‏ 
1 212210638004 حسین صدام حسين عزيز 
2 ,212210638005 حسین فلاح صباح حمد 

3 212210638007 حیدر سلام حاتم رحمان 

4 212210638009 غسان عدنان سلمان داود 

5 212210638011 كرار ریاض حسن علي 

6 212210638012 محمد جاسم محمد مال الله 
7 212210638013 محمد علاء حسين عزيز 
8 212210638014 مرتضى حسين عيسى صبر 
9 212210638015 مصطفی حسين عيسى صبر 
0 212210638016 مصطفى عدي منهل تجیل 
1 موسی مرشد صالح رحمان 
2 212220638020 تقی قاسم عدنان دیاب 

3 212220638024 زهراء تحسین مظلوم حبیب 
4 212220638026 شهد محمد صالح رحمان 
5 212220638028 فاطمة حسین محسن دنبوس 
6 | 212220638029 ندی خالد فالح کیطان 

7 212220638030 نسوم صلاح صباح حمد 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


الدور الثاني 


الرياضيات 
4 0 
64% 


1064 - 1644 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
0۸ 


7-2: 


64.71% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


3 الدور الثاذ 4 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة المصباح الابتدائية المختلطة تربية بلدروز 


1065 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2007 
9 اس المدرسة ‏ مدرسة عمورية الابتدائية المختاطه تربية بلدروز 

تس E TET‏ الاسلامية اللغة الانكليزية 

1 | 212210639001 ايمن سعید اسماعیل شاوي 50 

2 212210639004 حسن قاسم احمد كريم 50 

22653 رسول غانم مروح دبیس 

4 212210639007 طارق غانم مروح دبيس 

5 212210639008 عبد القادر صالح عبد الجبار ابراهیم 

6 212210639009 علي اثیر محمد ابراهیم 

77 لیث تركي صکبان کیطان 

8 212210639011 محمد عدنان محمد حسین 

9 |212210639012] محمد عمار صکبان کیطان 

0 212210639014 یوسف علي حسین جاري 

1 212220639019 افراح ناظم طالب منصور 

2 212220639020 ايه صلاح مهدي کرحوت 

3 212220639021 حنين اسماعیل عبید علي 

4 212220639027 فاطمة فالح صالح خلیفه 

5 212220639029 مریم احمد جنعان عامود 

6 212220639030 نبا قصي جواد کیطان 


1066 - 4 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


7 الدور لٹا ۱ 
رت ل ده 2021-2 ور الثاني 729 
اسم المدرسة مدرسة عمورية الابتدائية المختلطه تربية بلدروز 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0640 
رقم التلميذ 


5 


2222 71 
2122 4 
21222 5 
212210640006 
212210640007 
212210640008 
2122106409 
2271 
212210640013 
212210640014 10 
212210640016 11 
212210640017 12 
212210640018 13 
212210640021 14 
212220640023 5 
212220640024 16 
212220640027 17 
212220640028 18 


N > (9‏ این دح اص O‏ ایب اون اه 


اسم التلميذ 
ابراهيم صالح مجيد خلف 
حسن ماجد عبد احمد 
حسين ثائر سلمان خليفه 
رسول حبيب كريم مغامس 
سامال صالح مجيد خلف 
سجاد هاشم هادي عبد 
عباس باسم محمد عليوي 
كرار زيد سلمان خليفه 
ليث طارق فخر عطيه 
رقيه تعبان خضير عبوسي 
زمن حيدر خليل ابراهيم 
فاطمه هلال عطيه محمد 
هدى باسم محمد عليوي 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
تربية بلدروز 
الاسلامیة اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الریاضیات 
62 50 58 63 


الرياضيات 

9 2 

18% 09۸ 
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71 


7۱/۱۱۱/۱۱۷ 
0 
09۸ 
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9 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


3 الدور الثاذ 4 
مركز فصن الذؤابة تدای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسه زید بن علي الابتدائيه تربية بلدروز 


1069 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 
1 اسم المدرسة مدرسة این طفيل الابتدائية المختلعلة 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


تربية بلدروز 


15 رقم التلمیذ اسم التلميذ الاسلامية 
1 | ۱212210641006 حسن يعقوب يوسف عيسى 87 
2 ۱212210641008 حسین فاضل حسین کامل 77 
3 212210641011 حسین عباس حسن مطشر 56 
4 212210641012 حيدر جلال كاظم حميد 90 
5 2122215 سجاد سعد مطر علي 89 
6 2122404118 صفاء رعد شلكام جاسم 69 
7 212210641019 ضرغام هادي علي حسین 71 
8 212210641022۱ عباس حسین علي محمد 82 
9 212210641024 عباس صخر محمود علي 91 
0 212210641025 علي حمزه علي سرحان 69 
1 212210641026 علي عمار صادق کیطان 95 
2 8 كرار حيدر يوسف عيسى 69 
3 212210641031 محمد جاسم محمد دويج 68 
4 ۱212210641034 مرتضی علي کیطان عوید 80 
5 212210641035 مصطفی عباس حسن مطشر 57 
6 212220641041 آیه یوب یوسف عیسی 100 
7 | 212220641042 اسراء تحسین علي سرحان 81 
8 212220641044 بنين ستار زامل موسی 93 
19 212220641047 روان غازي حاتم فواز 69 
0 212220641048 ریم حيدر جبيني عوید 98 
1 212220641050 زهراء فاضل حسن مطشر 79 
2 20641051 زینب مثنى محمد دويج 63 
3 212220641055 طیبه سلمان علي كيطان 76 
4 212220641058 فرح سعد محمد عوید 84 


1070 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


اسم المدرسة مدرسة ابن طفيل الابتدائية المختلطة 


س5ت 
4 
50% 


اللغة الانكليزية 
12 
37% 


1071 - 4 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


60% 


تربية بلدروز 


10 
۱۱/۷۷۷۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


1 الدور الثان 
مركز فحصن الذر اة الات اة 2021-242 ور الثاني 2022/09/0 
2 اسم المدرسة مدرسة الأرض الطيبة الابتدائية المختلطة تربية بلدروز 
تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية ۷۷ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210642001 باسم حسن غازي فيصل 50 0 0 
2 | 212210642002 بكر صالح عبد الله طعمة 69 5 | 63 
3 212210642003 بهاء حبیب حمدي مسرهد 50 0 0 
4 212210642006 زید فيصل غازي غبين 55 260 52 
5 212210642010 كمال علي حامد بريبر 75 5 | 71 
6 212220642013 تبارك علي محمد سيد 70 281 56.2 
7 212220642018 فرح طالب حمدي مسرهد 0 0 
8 212220642021 ورقاء احمد محمد شغيني 1 502 


1072 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
0/6 


ز ار ة التربية 
وزارة لتربی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی 


. الدور الثان 4 
مركز فحصن الذر اة الات اة 2021-242 ور الثاني 2022/09/0 
3 اسم المدرسة مدرسة الهناء الابتدائية المختلطة تربية بلدروز 
E‏ رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية ٠‏ الرياضيات العلوم ]111111111111111 
1 212210643002 آنور زياد حامد عبد الکریم 52 52 52 50 
2 212210643005 علوان قحطان عدنان عبد الله 68 56 50 54 
3 212210643006 عمار رائد ابراهیم حبیب 84 68 71 79 
4 212210643007 محمد حمید کامل کاظم 74 60 50 57 
5 212210643011 شام جار الله ابراهیم جلوب 85 56 52 58 
6 212220643014 منار صاحب جحیل عیسی 83 76 78 67 


اللغة العربية 101121010000 
0 0 3 0 0 0 
09۸ 09۸ 50% 09۸ 09۸ 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


0644 
رقم التلميذ 
212210644002 
212210644003 
212210644004 
21221064405 
212210644007 
212210644008 
1 2102 
212210644012 
212210644013 
0 212210644014 
1 212210644015 
72 212210644017 
3 212210644018 
4 212210644019 
5 212220644020 
6 212220644021 
17 212220644023 


5 


ع( ہج N‏ این رھ اص O‏ ایب اون اه 


اسم المدرسة مدرسة الوحده الابتدائية المختلطة 


اسم التلميذ 
امير قاسم نادي نصيف 
انس صدام حمد كريم 
انور نزار خضر خليل 
ايمن تحسين محمد برغوث 
سعد مثنى جدعان ذياب 
عبدالرحمن خالد فلیح طوي 
عثمان خزعل فلیح حمد 
عثمان ضیاء حاتم حسین 
علي حسین محمد خلف 
کرار علي مراد سلطان 
مصطفی تركي غیدان عیدان 
نذیر عبدالرحمان احمد نجم 
واثق محمد هاشم محمد 
وليد خالد طالب خليفة 
اسماء مالك اسماعيك عحیل 
ضحى حافظ جاسم محمد 
نبأ عدنان حمد كريم 


الاسلامية 


65 
75 
84 
90 
93 
69 
82 
90 
79 
87 
74 
58 
71 
50 
85 
67 
50 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 


الرياضيات 
8 3 
0% 50% 


1074 - 1644 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 
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23.93% 


ص ص 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


7 الدور لٹا ۱ 
رت ل ده 2021-2 ور الثاني 729 
اسم المدرسة مدرسة الوحده الابتدائية المختلطة تربية بلدروز 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


1 الدور الٹاۃ : 
ر ا اھت 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
5 اسم المدرسة مدرسة ابن العميد الابتدائية المختلطة تربية بلدروز 

تس | رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الریاضیات العلوم ///////////////////۱ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210645001 احمد ماجد داود حسین 80 66 59 64 ناجح 310 63.8 
2 212210645003 حارث وسمي صحو هيه 64 52 55 0 0 
3 ۱212210645006 علاء سعد علي محمد 91 57 54 50 ناجح 302 60.4 
4 | 212210645007 محمد ثامر حسین حبیب 70 54 0 0 
5 212210645008 مهدي وسمي کامل علي 58 50 50 0 0 
6 212210645010 يوسف ضیاء كريم مجید 55 50 50 0 0 
7 212220645011 آطوار محمود سویف مطرود 80 50 50 0 0 
8 212220645013 بشری مجید رحیم سعد 61 56 61 50 0 0 
و 212220645016 ختام رعد علي محمد 71 57 71 70 0 0 
0 212220645019 شهد یوسف محمد غشیم 96 62 75 60 ناجح ۰ 343 ۱ 68.6 


ET 


0 
09۸ 


////////////۷///////۷/// 


0 
09۸ 
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وزارة التربية 


المديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز قحص الدر اسة الابتدائية 


0646 
تس رقم التلميذ 


1 212220646004 نبأ بشار نجم عبد 


اسم التلميذ 


۳ 


64 


اللغة الانكليزية 
0 
09۸ 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العريية 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 
62 


1077 - 1644 


الرياضيات 


/////////۸/1/ 
0 
09۸ 


111 النتیجھ 


7-2: 


المجموع 
0 


المعدل 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0647 

تس رقم التلميذ 
71 2102 
212220647002 


اسم التلميذ 


سارة ضياء محمد سلطان 


TIEN 
2 
0% 


اسم المدرسة مدرسة الهندية الابتدائية المختلطة 


ب7 


50 
55 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 


1078 - 4 


الدور الثاني 


تربية بلدروز 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدو ر الثاذ 0 
مركز فحصن الذر اة الاك اة 2021-242 ور الثاني 2022/09/0 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامیة اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الریاضیات العلوم  1/١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210648001 خالد عماد أحمد منصور 63 68 60 50 ناجح 7 61.4 
2 | 212210648002 صالح شهاب أحمد سلمان 62 50 50 ناجح | 268 ۱ 53.6 
3 | 212210648006 كمال عامر شمران خليفه 83 54 50 ناجح 1 60.2 
4 | ۱212210648007 مصعب عبدالرزاق جمیل مهدي 77 68 54 0 0 
5 212210648010 نزار یاسر نوري أسعد 87 76 51 81 ناجح 345 69 
6 212220648013 شهد يونس صخي کریم 99 77 50 0 0 
7 212220648014 نبأ یاس صلال جوامیر 100 80 50 75 ناجح 355 71 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 2 2 0 0 
09۸ 100% 33% 71% 09۸ 09۸ 
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زارة التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


المديرية العامة لتربية دیالی ۱ 
2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 


9 اسم المدرسة مدرسة البیادر الابتدائية المختلطة 


5 رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
1 | 212210649005 حسين مجید مهيدي صالح 72 
2 | 212210649006 حیدر كاظم جاسم محمود 55 
3 ۱2122106249008 سجاد حسن جاسم محمود 50 
4 212210649011 كريم حسن داود سلمان 75 
5 212210649015 منتظر صدام مطر عبوس 78 
6 212220649017 بسمه محمد احمد مطر 82 
21222064490197 رقية عمار احمد موسی 50 
8 212220649021 رنا عقيل رحمان سلمان 65 
9 212220649023 زهراء عباس احمد موسی 60 
21222064490240 زهراء عمار ریاض مطر 100 
1 | 212220649025 زينب مجید داود سلمان 77 
2 | 212220649026 سارة غالب طالب داود 91 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 3 5 5 2 0 
09۸ 5۸ 44% 29% 60% 09۸ 


1080-4 


زارة التريية 
وزارة لتربی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
0 اسم المدرسة مدرسة سنحاريب للبنين تربية بلدروز 

تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية النتيجه | المجموع المعدل 
1 212210650001 ایمن حامد کریم فيصل 95 68 55 ناجح | 361 ۱ 72.2 
2 | 212210650006 حسین ریاض خلیل فرمان 83 56 1 742 
3 212210650010 رسول ستار محسن سعود 54 0 . 58 
4 212210650015 عباس مناف فالح نجم 63 8 ۰ 67.6 
5 212210650019 عبدالله عصام ناظم ولي 82 4 62.8 
6 212210650021 علي عمار عبد الهادي حسن 80 379 75.8 
7 212210650023 علي مهند عبد القادر قاسم 65 0 0 
8 212210650024 علي زهیر كمال طاهر 91 8 73.6 
9 | ۱212210650032 مرتضی محمود سلمان اغا 83 0 0 
0 212210650034 مصطفی خلیل ابراهیم هواس 78 5 69 


اللغة العربية /////////////// 
0 0 1 1 0 0 
09۸ 100% 86% 67% 100% 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
1 اسم المدرسة مدرسة السعدون الابتدانية تربية بلدروز 

تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم .۰ 1/١‏ النتيجه ١‏ المجموع المعدل 
1 212210651001 احمد خلیل نجم حسن 70 67 62 56 ناجح | 332 ۱ 66.4 
2 212210651002 احمد ریاض شکر محمود 92 71 60 63 ناجح | 338 | 67.6 
3 212210651005 تیسیر كمال رعد رفعت 83 53 50 ناجح | 286 ۱ 57.2 
4 212210651006 حسن احمد نعمان توفيق 64 52 52 0 0 
5 | ۱212210651008 حسین سجاد عبدسعید مهدي 79 80 50 69 ناجح | 340 | 68 
6 ,212210651009 حسين علي طالب محمد 67 60 52 68 ناجح | 317 | 63.4 
7 6 زید مهدي عبد الرضا محسن 69 67 52 80 ناجح | 328 65.6 
8 222617 سجاد مصطفی سعيد شیحان 89 83 70 0 0 
9 | 212210651018 سيف عباس فاضل مسعود 83 72 51 50 ناجح ‏ 306 ۱ 61.2 
0 212210651023 فاضل عباس صالح مهدي 70 50 61 0 0 
1 4 کرار غسان ولي طاهر 66 71 69 ناجح | 331 ۱ 66.2 
2 , 212210651026 مرتضى حسن عزيز رحيم 65 62 0 0 
3 212210651027 مصطفی صدام نعمان توفیق 76 63 ناجح | 313 | 62.6 
4 212210651028 مصطفی ضیاء احمد صیهود 51 50 0 0 
5 | 212210651034 ياسر عمار موسى منصور 63 50 52 0 0 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 5 4 0 1 
09۸ 100% 50% 69% 09۸ 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


3 الدور الثاذ 4 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة السعدون الابتدائية تربية بلدروز 
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زار ة التربية 
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۲ 
7 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 


E‏ رقم التلمیذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العريية 
212220652019٠ 1‏ فاطمة جميل عارف حسين 87 59 
2 212220652022 هدی عماد محمد فرمان 75 56 


اللغة العربية اللغة الانكليزية 11011201117 
0 0 0 2 0 0 
09۸ 09۸ 100% 09۸ 100% 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 


7-2: 


553 اسم المدرسة مدرسة قطرالندی الابتدائية 
ETE ATT‏ الاسلامية اللغة الانكليزية ۱۱/۱۷۸۱ 
1 212220653001 اسراء عمران صبیح عوده 87 68 

2 | 212220653007 بسمه حازم محمد يحيى 89 
3 212220653019 رقية ضیاء مسعود حسن 87 
4 212220653023 رقية جاسم كريم فليح 87 
5 212220653026 رواء ناظم فتاح احمد 90 
6 212220653026 روی كمال رعد رفعت 88 
7 سارة مهند عبد سعيد مهدي 66 
8 212220653042 عذراء قحطان موسی منصور 92 
9 212220653050۱ لانه عزیز علي اکبر حسین 95 
0 212220653057 نجلاء عیسی ولي شطب 96 


اللغة العربية 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 2 1 0 0 
0/6 100% 60% 83% 100% 09۸ 
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المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
اسم المدرسة مدرسة عين بغدادي الابتدائية المختلطة 


0654 
تس رقم التلميذ 
1 ۰ 212210654001 


وزارة التربية 


اسم التلميذ 


001 


73 


اللغة الانكليزية 
0 
100% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العريية 
58 


1086 - 4 


اللغة الاتكليزية 


الدور الثاني 


ETE‏ آلعلوم 


تربية بلدروز 


ا 
0 
09۸ 


7-2: 


111 النتیجه 


المعدل 
58.2 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
6 اسم المدرسة مدرسة الفراهيدي الابتدائیة المختلطة تربية بلدروز 

تس | رقم اللمیة اسم التلمية آلاسلامية اللغة العربية | اللغة الانکليزية ‏ الریاضیات العلوم  ١/11)‏ النتیجه | المجموع| المعدل 
1 212210656002 احمد عزیز محسن عبد 91 50 64 0 0 
2 212210656005 جعفر ياسين یوسف عیسی 99 74 65 81 ناجح | 377 75.4 
3 212210656006 حسن حسین مریوش فرحان 76 56 50 0 0 
4 212210656008 حسن ضياء حمد کریم 71 50 54 50 ناجح 285 57 
5 212210656009 حسن عاصي رشید نصيف 55 50 0 0 
6 212210656010 حسن محمد حبیب هادي 82 68 0 0 
7 | 212210656012 حسین عباس دليل خلباص 64 57 0 0 
8 2122666015 حسين محسن رحمان هاني 88 80 50 83 ناجح ۱ 397 794 
9 212210656016 حسين مسلم محسن صالح 76 64 52 ناجح ۰ 298 59.6 
0 | 212210656017 حسين يوسف هادي بوري 68 61 50 ناجح ۱ 322 64.4 
1 8 حیدر جاسم محسن عبد 87 87 50 50 ناجح ۰ 324 | 64.8 
2 حدر حمید داري بنیان 82 78 50 ناجح | 310 | 62 
3 212210656020 حيدر عباس جابر معلة 80 50 60 50 ناجح ۰ 291 58.2 
4 | 212210656022 سجاد احمد محیسن شناوة 70 72 61 70 ناجح | 341 | 68.2 
5 | 212210656023 سجاد حسین عاصي محمود 75 61 ناجح ۰ 334 | 66.8 
6 212210666024 سجاد عادل دلیل خلباص 83 60 64 0 0 
7 5 سجد علي سادر كريم 100 59 56 50 0 0 
8 212210656026 سجاد وسام سهيل صبر 57 50 0 0 
9 | 212210656027 سیف سالم رحمان سعيد 85 87 70 81 ناجح | 392 | 78.4 
0 212210656028 طاهر محمد مالح دواي 56 50 50 0 0 
1 212210656033 عباس حسن حسين حزيم 87 89 66 72 ناجح | 392 78.4 
2 212210656034 عباس رضا زاير عسکر 50 50 0 0 
3 212210656038 عباس فاضل علوان حسین 83 62 54 0 0 
4 212210656041 علي صفاء تحسین عبد 91 66 60 52 ناجح 322 64.4 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز فحص الدراسة الابتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


اسم المدرسة مدرسة الفراهيدي الابتدائية المختلطة 


رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
2 علي صلاح حامد علي 76 
4 علي فايق مهدي صالح 83 
6 عمار علي تحسين عبد 72 
8 کاظم محمد علوان صالح 76 
9 کاظم محمود حمد هبش 88 
0 کرار حاتم علي حسین 54 
1 کرار رياح حامد علي 95 
3 كميل رياض حمزة خلف 57 
5 مومل جمال خيون دعدوش 66 
8 محمد حسن ياسين دليل 52 
9 محمد ضياء تحسين عبد 72 
0 محمد عبد شناوة عبعوب 69 
1 مصطفی جمال محسن عبد 62 
3 مقتدی عباس عجمي خریر 81 
4 منتظر حسن سالم هاني 68 
5 مهدي حسين رحمان سعيد 85 
6 مهدي صالح ظاهر خریر 56 
8 نور علي رحمان سعید 83 
9 یوسف فاضل مریوش فرحان 80 
0 آسماء احمد محسن صالح 72 
72 اسینات عباس محسن دوسر 87 
6073 سسینة خيون دعدوش فرحان 75 
6 بنین واثق حبیب هادي 88 
7 جنان فاضل هادي بوري 81 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة الفراهيدي الابتدائية المختلطة 


تس رقم التلميذ 

212220656078 9 
212220656079 0 
212220656081 1 
212220656083 | 52 
212220656084 3 
212220656085 | 4 
212220656087 5 
212220656089 | 6 
212220656092 7 
212220656093 | 8 
212220656095 | 9 
212220656097 0 
212220656098 1 
212220656100 2 
212220656101 3 
212220656102 4 
212220656104 65 


اسم التلمية 
حوراء احمد حسن عبد 
رغد کاظم جبار حسن 
زهراء احمد ابراهیم سعید 
زهراء ریاض سلمان حسین 
زینب باسم جدوع سعید 
سفانة نجم سادر کریم 


نازك منصور عودة حنون 
نبراس قیصر خلف حزیم 
نرجس احمد لفتة هادي 
نرجس فلاح حامد علي 


الاسلامية 


86 
79 
58 
81 
87 
71 
63 
66 
82 
76 
71 
90 
77 
71 
85 
62 
54 


52% 


اللغة العربية 


61 
50 
69 
51 
70 
79 
50 
63 
89 
50 
68 
70 
89 
59 
68 


الرياضيات 
11 
42% 


1089 - 1644 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


1000000000) || | | | | | | //// 
0 
09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


3 الدور الثاذ 4 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الفراهيدي الابتدائية المختلطة تربية بلدروز 
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دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 
7 اسم المدرسة مدرسة السبط الابتدائية المختلطة 


تربية بلدروز 


7/۱۱۱/۱۸۷ 


۳ رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية 
1 ۰ 212210657001 حسین احمد حسین دنبوس 74 
2 212210657002 مقتدى ستار ابراهيم نزال 69 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 


TIEN 
0 1 1 0 0 0 
0% 0% 0% 0% 100% 0% 
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وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدائیة 


رقم التلمیذ 
21221065802 
212210658004 
605 212210 
21221065806 
2122۹007 
212210658008 
222۰0 
21221061 
212210658013 
212210658014 
65 21022 
21222066 
212220658017 
71 222 
2 202 
210223 
2122225 


اسم المدرسة مدرسة لبید الابتدائية المختلطة 


اسم التلمیذ 
حسین حسن حمید محیسن 
عبد الله علي كامل یاذوع 
علاء حسين غلام بجاي 
علي ساجد حسن حنش 
علي عدنان عمران موسى 
قاسم محمد تايه جواد 
مصطفى ضياء مريوش فرحان 
منتظر حسين احمد كريم 
موسى ابراهيم عجيد صيهود 
نعيم ابراهيم عجيد صيهود 
بنين خليل غلام بجاي 
حوراء علي كامل ياذوع 
رهف وسام مريوش فرحان 
زينة قحطان وائل حسين 
شهد ماجد حسن حنش 
عبير عباس ايدام داود 
فرح محمد تايه جواد 


الاسلامية 


70 


55 
50 
55 
73 
86 
57 
79 
64 
77 
91 
63 
66 
98 
87 
76 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
تربية بلدروز 
2( ,00 کت 
64 67 74 
51 74 71 
50 50 
50 
53 50 51 
50 
50 
62 67 
59 50 
59 54 
64 50 
71 50 
58 50 
50 
69 56 50 
66 
53 50 


الرياضيات 
8 
0% 
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7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


2022/09/0 

۷۷ النتيجه | المجموع | المعدل 
ناجح ۰ 329 65.8 
0 0 
0 0 
0 0 
ناجح ‏ 300 | 60 
0 0 
0 0 
0 0 
ناجح | 289 | 57.8 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

17.65% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


7 الدور لٹا ۱ 
رت ل اده 2021-2 ور الثاني 729 
اسم المدرسة مدرسة لبيد الابتدائية المختلطة تربية بلدروز 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


1 الدور الثان 
مركزة الدراسة الابتدائية 2021-2 ور الثاني :2022/09/0 
9) اسم المدرسة مدرسة الخندق الابتدائية المختلطة تربية بلدروز 
تس رقم التلمیذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم ۷/۱۸۸۱۸ 
1 212210659001 عباس علوان جاسم شطب 100 58 68 76 
2 212210659002 مهدي صباح فجير جلوب 50 55 50 
3 | 212220659003 اية حسن ظاهر هامل 85 68 73 59 
4 | 212220659004 زهراء مرتضی احمد مزیعل 89 53 71 50 
5 212220659006 فاطمة نهاد جواد کاظم 100 50 86 68 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 0 1 0 1 
09۸ 09۸ 09۸ 75% 100% 09۸ 
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زارة التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


المديرية العامة لتربية ديا 
المديرية eS‏ 0 لی 2021-2022 الدور الثاني 0٤‏ 20 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 


0 اسم المدرسة مدرسة التكامل الابتدائية المختلطة 


تس | رقم التلمیذ اسم التلميذ الاسلامية المعدل 
1 212210660001 ابراهیم نبیل خلف علوان 76 0 
2 ,212210660002 احمد کاظم عادل زرکوش 60 0 
3 212210660008 علي باسم صکبان سعید 58 0 
4 212210660009۱ محمد ارشد خلف علوان 64 0 
5 212210660010 محمد کاظم عادل زرکوش 64 0 
6 212220660012 سمیه مجید شعلان محمود 93 0 


اللغة العربية 1011000 
0 2 4 5 1 0 
09۸ 50% 09۸ 09۸ 50% 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
1 اسم المدرسة مدرسة النباهة الابتدائية المختلطة تربیة بلدروز 

275 رقم التلميذ اسم التلمیذ الاسلامیة 7-8020 

1 212210661002 حیدر مجید حمد علي 51 54 

2 212210661003" عبدالله سعدون كامل خلف 51 50 

3 212210661004] علي محسن حامد منهل 75 54 

4 212210661005 علي موسی محمد بردي 72 50 

5 212210661007 کاظم سعدون كامل خلف 67 50 

6 212210661008 مصطفى موسى محمد بردي 56 52 

7 212220661009 زهراء علي خزعل عبدالرضا 67 56 

8 212220661013۱ نرجس جاسم زريجي حمد 93 63 


7/۱۱/۱۱۱۷ 
0 2 5 4 0 0 
09۸ 33% 29% 33% 09۸ 09۸ 
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3 


جے 
0 


۶ اه اد ادن اج إص اه الك من ره 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0662 
رقم التلميذ 


2122209 
21221066213 
212210662014 
21221066217 
21221 
21221060 
2122-5 
222 0 
21222 1 


2222 61 


اسم التلمیذ 


حسن جواد درویش علي 
حسین ارکان عدنان علي 
حسین علي حسین نادر 
ره نج اركان حمید غيدان 
عباس رعد بھجت احمد 
علي سرور شکر حسین 
محمد قیس عبدالله حسین 
مصطفی فؤاد احمد محمد 
ایلاف عون عبدالله سالم 


مريم علي احمد علي 


75% 09۸ 


80200 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


الدور الثاني 


للغة الانكليزية 


92 
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تربية خانقین 


72 


//////////////////۸//۱/۱//// 
0 
09۸ 


اس 
ةژؤژ٣[]‏ ۲ 
کت کڈ 
یما 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الاراط الات اة 2021-242 الدور الثاني 2022/09/0 
3 اسم المدرسة مدرسة عبدالمجيد لطفي الابتدائية المختلطة تربية خانقین 

E TE TE‏ الاسلامیة 

1 212210663008 حسین باسم جبوري سلمان 58 

2 | 212210663011 صلاح جمهور مصطفی حسین 

3 212210663020 فهد عبد الرزاق محسن عليوي 

4 212210663031 مصطفی حکمت رشید محمود 

5 212210663032 مصطفی عقيل ابراهیم جلیل 

6 212210663035 مصطفی محمد محمد امین رشید 

7 | 212210663036 منتظر کاظم جار الله محمود 

8 | 212220663045 تبارك احمد صبحي عطیه 

9 ]212220663055 زهراء سامي محمد سعدون 
0 212220663070 هدی ولید اسماعیل ابراهیم 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 
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5 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210664006 
212210664007 
212210664008 
212210664010 
212210664012 
212210664014 
212210664018 
212210664024 
21221066406 
212210664028 
2122106629 
2122106640 
671 2122240 
212210664034 
665 212-20 
212210664040 
212210664042 
212210664043 
212210664044 
212210664048 
1 2 
212220664053 
212220664060 
21222671 


اسم المدرسة مدرسة النواب الابتدائية 


اسم التلميذ 
اريان علي اسماعيل قادر 
ايدن نهاد جمال كريم 
حبيب جعفر كامل خلف 
حسين دلشاد حميد خداداد 
حمزة سالم موسى رحمان 
ريبين رياض اسماعيل ياور 
عبدالوهاب عدنان نجم عبد 
عمر عبدالله مجيد عبدالله 
كرار حيدر محمد علي 
كرار حيدر عاصي خلف 
كريم حيدر محمد علي 
لارا محمد كمال ابراهيم 
ليث احمد ابراهيم محمد 
محمد علي ابراه عدري 
محمد علي جاسم محمد 
مصطفى عبدالله محمد حسين 
منتظر ابراهيم نظر حسين 
مهدي محسن علي بك بهرام 
ميدي نعمت علي فلي 
يوسف سالم مهدي صالح 
بتول سعد عبدالله حسين 
بنين عباس شهاب حسين 
حنين عباس شهاب حسين 
حنين محمد بهاء الدين شمس الدين 


الاسلامية 


57 
50 
65 
77 
50 
72 
60 
63 
50 
65 
53 
85 
55 
64 
60 
64 
58 
50 
50 
62 
75 
80 
67 
86 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


1099 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :200 
اسم المدرسة مدرسة النواب الابتدائية تربية خانقین 
E‏ رقم التلمیذ اسم التلميذ الاسلامية N‏ ۳۰ سا نات النتيجه | المجموع | المعدل 
5 212220664062 رباب لازم قاسم قنبر 69 50 52 ناجح 302 60.4 
6 212220664068 زينب خلیل حسن بهرام 76 62 90 ناجح 9 65.8 
7 212220664075 عسل محمد توفیق مصطفی 84 59 72 : 6 77.2 
8 212220664079 فاطمة عباس فاضل احمد 81 67 0 0 
9 212220664081 کوثر عباس حسن علي 62 0 0 
0 212220664084 مریم نزار عباس جاسم 84 9 63.8 
1 212220664085 نرجس مصطفی محمد حسن 57 0 0 
2 212220664087 نور عباس حسين علي 70 307 61.4 
3 ۱212220664088 نور محمد فؤاد محمود 70 1 66.2 
4 212220664089 هجران ضياء محمد علي 65 0 0 
5 212220664091 هه نار محمد ابراهیم غیدان 72 359 71.8 


38% 


1100 - 1644 


//۵۷۷۷۷م۵ۂ۸/۸///// 
0 0 
100% 09۸ 


5 


اح اك 
2 اح 


ع( ج جح ان اج اص O‏ ایب اون اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0665 
رقم التلمیذ 


212210665006 
212210665018 
2122109 
221 
2122 5 
20 7 
21220 
21220 5 
212229 
21222 2 
2122223 


212220665064 2 
212220665065 3 
212220665066 4 
2122206650685 
212220665079 6 
212220665081 7 


اسم المدرسة مدرسة بالیسان الابتدائیة 


اسم التلمیذ 
المعتزبالله حقي محمد عذب 
عبدالله مصطفی فارس عبدالكريم 
علي طالب خلیل عبدالله 
کاظم عباس شمس الدین محمود 
محمد ارکان عادل مغیر 
محمد جاسم محمد ابراهیم 
محمد نبیل اسماعیل فلامرز 
ياسر عمار عزيز رشید 
اسراء فهد محمود زیدان 
اسينات محمد ابراهيم جاسم 
شهد يحيى ابراهیم مطلك 
صفیة محمود سلیمان صالح 
فاطمة عقیل علي عزیز 
فرح یحیی ابراهیم مطلك 
لافین سمیر اسماعیل فلامرز 
ناردین صفا دلشاد احمد 


الاسلامية 


100 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


۸ 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


1101- 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


64.71% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة باليسان الابتدائية تربية خانقین 


1102 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
6 اسم المدرسة مدرسة روناكي الابتدائیة تربیة خانقین 
ET ETA ETE‏ 2 اللغة الانكليزية ۱ ۷۷۷۷۷۸۷۷۷۸۷۷۱۱ 
1 | 212210666001] احمد صباح رشید باجلان 54 50 
2 | 212210666006 حسين علي حسین شاه مراد 100 
3 212210666016 عبد الرحمن زكي صالح سمین 59 
4 212210666025 مصطفی اريان عبد الوهاب قادر 90 
5 212210666029 هیمن فراس خالد احمد 58 
6 2122206660408 زینب محسن هاشم عباس 75 
7 212220666056 ضحى ماجد محمد جمیل 50 
8 212220666063 لجين محمد کریم شريف 50 


اللغة العربية /////۱/۱۷/۱/////////////// 
0 1 2 1 0 0 
09۸ 80% 50% 75% 100% 09۸ 


1103-4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
7 اسم المدرسة مدرسة الابرار الابتدائية المختلطة تربية خانقین 
EE TTT‏ آلاسلامية اللغة الانكليزية ۳/0 
1 212210667002 عبدالسلام بدر هزاع کاظم 84 
2 212210667003 عبدالله حسن هادي عبد 78 
3 212210667004 قاسم حسن یوسف احمد 72 
4 212210667005 قیصر ابراهیم عزیز حسین 85 
5 212210667006 منتظر كريم ابراهیم فرج 50 
6 212210667007 يوسف علي يوسف احمد 72 
7 | 212220667008 افتكار نزار محمود صالح 66 
8 212220667011 عائشه جمال جمیل احمد 82 


EAE 
1 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
0/6 


80% 09۸ 


1104 - 4 


5 


N > 5‏ ان اج اص O‏ ایب من اه 


0069 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
05 212-20 
212210669007 
21221066909 
21221061 
21221066912 
212210669014 
212210665 
21221066916 
21221069 
2120 
21221066923 
2120625 
212210669028 
690 212 
60 2022 
212210669033 
2122106694 
5 2 
6 2 2 
7 2 2 
9 2 2 
0 2 2 
4 2 
212220669046 


اسم المدرسة مدرسة ليزان الابتدائية 


اسم التلمیذ 
حذیفه باسم یاسین طه 
حسین علي حسین عطیه 
خلدون عثمان حسب الله ریس 
رافد منذر محمد زیدان 
سامر حسن عثمان محمود 
سیف محمد عدنان عبد آلرحمن 
سی قصي على احمد 
عبد الرحمن عماد صباح حسن 
عبد الله طه امین رحیم 
عتمان محمد عبد الله حسن 
علي مقداد اسماعبل محمد 
عمار یاسر نجیب ابر اهیم 
کاظم باسم رشید خلیل 
محمد زياد خلف حسن 
محمد عبد الله احمد ناصر 
مصطفی عدنان کامل عبد 
یوسف عبد المجید عبد العزیز احمد 
آيه ايمن محمد شهاب 
ایفان صفاء عدنان طهران 
امل سعد احمد جاسم 
بسمه روکان عباس خمیس 
تبارك سعد عواد حمود 
سبأ علي عبد عواد 
شهد عمار عصفور حسين 


الاسلامية 


67 
69 
65 
51 
50 
50 
77 
69 
68 
61 
50 
78 
95 
64 
85 
59 
68 
85 
92 
94 
92 
67 
76 
73 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


1105 - 4 


الدور الثاني 


7-2: 


زارة التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی 


95 الدور الثاذ 4 
مركز فخصن الذزاسة الانتدانية 2021-22 ور الثاني :2022/09/0 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية ۱ 1+ االنتيجه | المجموع | المعدل 
5 212220669047 طيبه عامر عبد العزيز احمد 68 50 ناجح 8 5/6 
6 212220669051 غسق قاسم شاكر محمود 76 ناجح 3 60.6 
7 212220669052 فاطمه احمد عبد الله علي 65 ناجح 275 55 
8 212220669053 فرح احمد رحيم حمید 74 ناجح 1 60.2 
22 


100 o ٠ اللغة الانكليزية‎ 
0 2 
0% 80% 69% 82% 91% 0% 


1106 - 1644 


وزارة التربية 
لمديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 
0670 اسم المدرسة مدرسة الاخوة الابتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


۱۱/۱/۷۷۸۱ ۱ الاسلامیة اللغة الانكليزية‎ EE ERATE ETE 
57 50 احمد صیهود احمر حمودي‎ 212210670001 1 
81 حارث طارق علوان زیدان‎ 212210670004 2 
50 حسین علي حسن مطرب‎ 212210670005 3 
66 شريف عبدالرحمن شريف جاسم‎ 212210670006 | 4 
69 محمد عبدالله حمد مراد‎ 212210670015 5 
75 مهند شنيف محمد عنفوص‎ 212210670019 6 
78 هام ميثاق محان جهف‎ 7 
69 هیثم میثاق محان جهف‎ 212210670022 8 
50 يوسف ماهر جميل دعاج‎ 212210670024 9 
55 يوسف عمر احمد نجم‎ 212210670025 0 
59 ايفان سعد لطيف جاسم‎ 212220670028 1 
62 رسل وسام جميل دعاج‎ ۱212220670033 | 2 
88 غدیر عادي دعاج شائع‎ 212220670037 3 
73 فرح احمد مطشر غرکان‎ 212220670039 4 
75 کردستان ضیاء احمد نجم‎ 212220670040 5 
81 يسرى کیطان نجم عبدالله‎ 212220670045 6 


اللغة العربية 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 2 0 1 0 0 
09۸ 83% 100% 80% 100% 09۸ 


1107-4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحصن الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الاخوة الابتدائية تربية خانقين 


1108 - 4 


3 


ÇE‏ اد اد ادن 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


1 اسم المدرسة مدرسة الثقة الابتدائية المختلطة 


رقم التلميذ 


212221 
2*2 + 2 
21222 3 


اسم التلميذ 


حسين ياسين خضير احمد 


اسماء احمد ابراهيم احمد 


۳ 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


111111111 
0 
09۸ 100% 09۸ 


1109-4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


1 الدور الثان 0 
مركزة الدراسة الابتدائية 2021-2 ور الثاني :200 

E‏ رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية المجموع | المعدل 
1 | 212210672001 احمد عبدالرحمن اسماعیل حبیتر 67 52 0 0 
2 212210672002 حسام رعد محمد ابراهیم 63 0 0 
3 212210672003 حسین منصور عیدان شویتر 51 6 51.2 
4 212220672014 طیبة عدنان خليفة شويتر 61 0 0 
5 212220672016 ورود یوسف خليفة شويتر 61 0 0 


//////////۷//////// 
0 0 4 1 0 0 
09۸ 100% 09۸ 6۸ 100% 09۸ 


1110-4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0673 
تس رقم التلميذ 
1 212210673004 
2 | 212210673005 
3 212220673010 
4 212220673011 


EE 
عبدالرحمن قاسم محمد احمد‎ 


نور كوران صابر شریف 


77 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


1111- 4 


الدور الثاني 


000000000000000 
0 
09۸ 


7-2: 


7/۱۱۱/۱۸۷ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0674 
رقم التلميذ 


3 


212210674004 
2271 
212 
212 9 
2122 2 
21222 73 
2122064 
21222 6 
212220129 
21222 0 


۴ اه ان ا اھ إص اه الك رم اى 


کے 
0 


اسم المدرسة مدرسة حلوان الابتدائية 


اسم التلميذ 
يسام صدام عاصي علي 
عباس خليل حسين علي 
عقيل مسلم خليل احمد 
ياسر رائد محمود زيدان 
بنين حميد كريم ماهود 
حوراء صلاح مهدي كريم 
رقيه عمر غيدان علي 
لينا علاء عبدالرحمن حسن 
ندى فلاح كريم ماهود 
يقين خليل ابراهيم اسماعيل 


NES 
0 0 
100% 


0201 


70 
93 
86 
88 
90 
85 
87 
77 
81 
96 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


TET 


57 
53 
50 
61 
50 


57 
51 
58 
71 


الدور الثاني 


للغة الانكليزية | الریاضیات 


53 
59 
50 
52 
52 
50 


50 


1112- 4 


تربية خانقين 
العلوم 


58 
65 


59 
50 
50 


62 
50 


1/00/0000 | | | ||| 


0 
09۸ 


7-2: 


111 النتیجه 


ناجح 
ناجح 


المعدل 


09.2 
66.6 
56 
65.6 
64 
65.8 
66.2 
08.4 
63.8 
67.6 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


5 اسم المدرسة مدرسة بمو الابتدائية المختلطة تربية خانقین 
E‏ رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية 11١1‏ النتیج جموع | المعدل 
1 212210675001 آیمن جابر صالح حمد 72 59.2 
2 212220675004 میعاد عدي اسماعيل ابراهیم 64 0 


7/۱/۱۷ 


ETE 
0 1 0 0 1 0 
0% 0% 100% 0% 50% 0% 


1113 - 4 


وزارة التربية 


ی 


لتربية دیالی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 


0676 

تس رقم التلميذ 
1 212210676002 
212210676004٠ 2‏ 
3 212210676011 
4 212210676012 
5 212210676015 
6 212210676016 
7 212210676018 
8 212210676019 
9 212220676021 
0 212220676022 
11 212220676023 
72 212220676024 
3 212220676026 
4 212220676028 
5 212220676032 


اسم المدرسة مدرسة القلعة الابتدائية المختلطة 


اسم التلمیذ 
احمد ایاد محمود شکر 
احمد عباس هاشم علي 
رسول ذیاب خلیل ابراهیم 
صفاء مزهر کریم داود 
عدنان نوري عامود سلمان 
قتیبه حسین داود صایح 
محمد محارب عباس ابراهیم 
ولید منعم عبدالسلام محمد 
الاء سلام عباس ابراهیم 
بیداء عباس حمید جنيوي 
جنه رمیض محمد محمود 
حوراء طلال محمد ابراهیم 
شهد منعم عبدالسلام محمد 
علیاء رعد محمد ابراهیم 
نور یاسر مهدي صالح 


الاسلامية 


74 
69 
50 


67 
77 
71 


50 
76 
66 
03 
65 
66 
70 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-742 الدور الثاني 
تربية خانقین 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم 
60 50 56 
50 50 56 
65 62 
59 50 
50 
80 61 83 
68 54 
58 58 50 
51 
81 54 73 
77 50 50 
54 62 
54 54 
58 58 50 
51 72 63 


1114 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


ناجح 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤابة ا لاا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة القلعة الابتدائية المختلطة ترمية خافن 


1115 - 4 


5" ج N‏ این ھ ای NO‏ اون اه 


0677 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
ركز كحصن اط ا ها 


رقم التلمیذ 
212210677002 
212210677004 
212210677005 
212210677006 
212210677007 
212210677008 
09 2122 
227٦۹‏ 
202-2 
21221067713 
4 21220 
5 ,2122 
21226 
21221067718 
9 202 
0 21222 
1 2222 
2 21022 
3 212222 
2122204 
5 21222 
6 21222 
7 2022 
9 212222 


اسم المدرسة مدرسة ریبر الابتدائية المختلطة 


سرت 
انمار مثنى محمد اسماعيل 
طلال طه عواد خلف 
عبدالرحمن جاسم علي کاظم 
عبدالله حسین اسماعیل روان 
علاء عمار محمد اسماعيل 
علي مهند يوسف محمد 
عمار ياسر ابراهیم احمد 
مصطفی ابراهیم علي فرحان 
مصطفی حسین اسماعیل روان 
مهند موید عواد خلف 
مهند محمود علي اسماعیل 
نوح حسین محمد کنجه 
ياسر عمار محمد اسماعیل 
یوسف طارق محمد اسماعیل 
يونس محمود عبدالله عمر 
اخلاص هشام سعدون اسماعیل 
ادیبه طالب درويش خلف 
ایلاف طه عواد خلف 
ايناس ضیاء خلف احمد 
حورام عبان علي فرحان 
دارین علي اسماعیل نجم 
دنیا عدنان محمد محمود 
رواء علاء محمد عبدالله 
ساره صدام اسماعیل حسن 


الاسلامية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-02 الدور الثاني 
0 العربية | اللغة الانكليزية 2010277 
57 53 
50 55 
50 50 
66 50 52 
53 
52 
50 50 
50 83 
57 55 
65 
50 
67 50 
58 
50 50 
63 
65 60 
50 
50 
50 
50 
53 50 
52 
50 
50 50 


1116 - 1644 


تربية خانقین 
العلوم 


53 
65 


50 


50 
59 
63 
50 
58 
62 
58 


55 


50 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


ناجح 
ناجح 
ناجح 


ناجح 


۱ 


0 


0 اد O‏ اكت 8۵ ۵۱ ا وی 6۵۱۰ 6۱ 


O) O) 
O) 6 


61 
N 


6۱ ۵۱ اتن او اه اه أه ہ أه‎ ۵ ۱ O اط او اه‎ O © O O 
زره‎ 


O» 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة ریبر الابتدائية المختلطة 


رقم التلميذ 
6 20 


07 ز 2 
2-78" 


اسم التلمیذ 
نوال علي حمد کاظم 
نور صدام يونس محمد 
هاجر احمد رحيم صلبوخ 


TEE 


19% 


اللغة العربية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 


الدو ر الثاني 
اللغة الانكليزية الرياضيات 
50 77 
50 53 
66 71 


1117 - 4 


تربية خانقین 
العلوم 


11111111 


0 
م01۸ 


7-2: 


۷۷ النتیجه | المجموع | المعدل 


ناجح ۰ 328 | 65.6 
ناجح ۰ 308 | 61.6 
ناجح ۱ 389 | 77.8 


37.04% 


5 


5 دج ای این ھ اص O‏ ایب اون اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0678 
رقم التلميذ 
71 22 
02 20200 
212210678003 
212210678004 
212210678006 
212210678008 
9 2020 
0 20222 
212220678013 


212220678015 10 
212220678016 11 
212220678017 12 


اسم التلميذ 
ایاد سالم عبد عیدان 
حیدر صباح نوري جاسم 
زياد طارق محمد حسین 
فلاح حسن عبد عیدان 
دعاء محمود عبد عیدان 
زهراء ماجد احمد شریف 


ملك محمد احمد محمد 
نور حمود شکور احمد 
نور علي حسین ابراهيم 


TE 
3 0 
57 0% 


اسم المدرسة مدرسة الاشبال الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 


75 
71 
63 
59 
50 
66 
50 
76 
80 
83 
72 
89 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


1118 - 4 


الدور الثاني 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


5 


N > 5‏ این اھ اص O‏ ایب اون اه 


0679 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
21221001 
212210679002 
212210679004 
2122106795 
21221067907 
212210679008 
21221067909 
21221067910 
2290۰1 
21221067912 
212210679013 
5 2224 
2122106796 
7 220866 
212220679018 
9 2 
1 2 2 
2 2 
3 2 2 
5 2 
6 2 2 
7 2 2 
212220679028 
9 2 


اسم التلميد 
ابراهیم احمد طه ساجت 
ابراهیم احمد مصطفی خلف 
سجاد باسم غیدان کریم 
عباس محمود محمد عبد الله 
عثمان نزار یاسین ساجت 
عز الدین ساجت جدوع اسماعیل 
علی مهنا محمد صیاد 
عمر صباح محمد صیاد 
فرات احمد عبد اللطیف جاسم 
ليث علي محمد عبد الله 
محمد رحمن صالح حسن 
منتظر علي حسين علي 
مهند رعد حميد صالح 
ياسين قيصر قاسم كندح 
اديان جمال علي حسين 
ازهار حسن ابراهيم مجيد 
ايمان ضياء ياسين ساجت 
ايناس عدنان غضبان اسود 
ايه صفاء محمد رشيد 
جنات كمال ياسين ساجت 
سوز عقيل رحمان شاه مراد 
فاطمه اسماعيل جهاد غائب 
نبأ عدنان علي حسين 
نور احمد شكر محمود 


اسم المدرسة مدرسة الجهود الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 


53 
88 
98 
89 
82 
56 
68 
84 
56 
58 
57 
85 


66 
87 
68 
87 
65 
94 
78 
80 
65 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
تربية خانقين 
اللغة العربية النتيجه 
54 ۱ 
53 
57 
4 
50 
4 
69 74 ناج 
54 50 59 ناجح 
51 50 53 ناجح 
72 55 ناجح 
75 68 ناجح 
50 50 
67 75 50 
50 جس و ہے 
62 5 ۱ 
69 
5 ع 
7 
4 
55 
67 54 


1119 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 4 
مرکز قحص الذراسة الابتدائية 2021-22 ور الثاني :2022/09/0 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية ‏ الریاضیات العلوم ۱/۱/۱۱۷۷ 
2 0 6 1 3 0 
0% 100% 70% 83% 80% 0% 


1120 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائیة 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
0 اسم المدرسة مدرسة زيرين الابتدائية المختلطة تربية خانقین 
تس" رقم التلمية اسم التلمی الاسلامية کوبت ۲ اللغة الانکليزية ‏ الریاضیات آلعلوم ///////////////////// النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210680002 احمد محارب حميش احمد 66 50 62 64 ناجح ۰ 319 63.8 
2 212210680003 اسامه مجول خليل ابراهیم 7 53 65 71 0 0 
3 212210680004 اسماعيل محمد اسماعیل حسن 50 57 0 0 
4 212210680006 بكر عبد اللطيف محمد 56 50 0 0 
5 212210680007 بكر فيصل غازي عقلة 64 50 0 0 
6 212210680008 جبریل سلام احمد عبد 53 50 53 ناجح | 270 | 54 
7 ۱212210680009 حسن بشار متعب وهاب 58 50 0 0 
8 212210680011 رافد حازم احمد سر هید 51 50 50 50 0 0 
9 212210680013 طارق داود احمد عبد 58 50 0 0 
0 212210680015 علي عبدالعزیز حمد احمد 56 61 53 ناجح 319 63.8 
1 212210680017 علي احمد سرهید حسن 55 50 50 ناجح | 282 56.4 
2 | 212210680020 محمد سالم هادي ثلاج 50 73 50 50 ناجح | 282 ۰ 56.4 
3 212210680022 محمد عزيز احمد ابراهيم 62 65 58 70 ناجح ۰ 333 ۱ 66.6 
4 212210680023 محمود حميد سرهید حسن 80 56 64 58 ناجح ۰ 308 61.6 
5 212210680024 مصطفی کوران یدالله فتح الله 58 50 58 58 ناجح | 294 58.8 
6 212220680034 جنات ساهر لطیف جاسم 70 50 50 50 0 0 
7 212220680035 حنان حیدر حسن ابراهیم 57 50 50 0 0 
8 212220680039 سهی طة ابراهیم احمد 50 50 50 0 0 
9 ۱212220680040 ضحی طة ابراهیم احمد 50 50 50 0 0 
0 212220680046 مریم حارث محمد عبد 52 54 0 0 
1 | 212220680049 هدیل رياض احمد اسود 52 50 0 0 
2 212220680050 هدیل هادي لطیف جاسم 54 72 0 0 
3 212220680051 ورود بشار متعب وهاب 59 51 0 0 
4 212220680052 وضحة علي يوسف طة 77 50 52 57 ناجح | 301 60.2 


1121- 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


اسم المدرسة مدرسة زيرين الابتدائية المختلطة 


اللغة الانكليزية 
5 
38% 


1122 - 4 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


09۸ 


تربية خانقين 


1/0000 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2007 

1 اسم المدرسة مدرسة هیمن الابتدائية المختلطة تربية خانقین 
۰ اد اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الریاضیات العلوم ‏ ////////////////| النتيجه | المجموع المعدل 
1 212220681007 سباً كمال مخیلف شنتاف 100 69 85 7 وس وس 


ا 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 09۸ 09۸ 09۸ 100% 09۸ 


1123 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0682 

تس رقم التلميذ 
1 212210682001 
2 212210682003 
3 212210682004 
4 212210682005 
5 212210682006 
6 212220682009 
7 212220682011 
8 212220682013 
9 212220682015 
٠ 10‏ 212220682016 
11 212220682017 
12 212220682018 


اسم التلميذ 


ہے 


سعد حسن جواد فرمان 
صالح قحطان عدنان حسن 
عبد الودود عادل جواد فرمان 
عبد الوهاب مزهر صالح حسین 
عدنان قحطان عدنان حسن 
آية عثمان صالح علي 

بناز محمد غیدان علي 

رسل حسن هادي صالح 
رنده حسین علي حسین 
شهد مزهر صالح حسین 
عفراء هادي صالح علي 


الاسلامية 


88 
61 
91 
63 
53 
68 
57 
78 
95 
56 
88 
85 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


۹ 


50 70 
54 
77 
54 
50 
71 
50 
54 
77 
50 
50 
77 


1124 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
0۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


3 اسم المدرسة مدرسة اوات الابتدائية 
5 رقم التلمیذ اسم التلمیذ TEE‏ 
1 212210683002 رسول سعد ابراهیم كاظم 64 
2 212210683003 سفيان احمد حسن محمد 82 
3 212210683004 غیث عمار جواد کاظم 70 
4 212210683005 کرار مؤيد علي خلیل 61 
5 212210683006 معاذ صباح کامل شكر 67 
6 212220683008 استبرق محمود كيطان محمد 74 
7 212220683009 اسراء سلام محمد جدوع 69 
8 212220683012 براء عاصي ناجي جياد 67 
و 212220683018 نور عبدالکریم فتح الله جدوع 76 
3-3۵ 3 


اللغة الانكليزية 
0 
100% 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 2 3 
09۸ 50% 09۸ 


1125 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0684 
رقم التلميذ 


5 


212210684002 
212210684003 
212210684004 
212210684006 
0-9 ز 2 
0 2122 
2 210222 
3 212222 
25 21222 
6 212222 
8 21222 


ع اه اد ادن ھی اه الك مه فص خ ات 


7س 
ایسر فاضل ياسين خضير 
بلال نھاد محمد حسین 
رافد عبد الستار دبو محمود 
رزکار مصطفی حسین محمد علي 
شهد نوري علي صالح 
مروة طالب دبو محمود 
يقين هاشم سمير زیدان 


اسم المدرسة مدرسة الشهيد يوسف الابتدائية المختلطة 
الاسلامية 


59 


64 
52 
97 
75 
81 
56 
72 
68 
73 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
تربية خانقین 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات الوم ///////////////////۱ النتيجه | المجموع| المعدل 
51 0 0 
50 50 0 0 
54 55 55 0 0 
50 0 0 
87 50 50 ناجح ۰ 334 | 66.8 
50 0 0 
58 ناجح | 289 | 57.8 
54 0 0 
50 52 0 0 
62 ناجح ‏ 304 60.8 
50 50 ناجح ۰ 288 | 57.6 
36.36% 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 4 3 
09۸ 09۸ 63% 


1126 - 4 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ات 2021-2 الدور الثاني :20207 


تس رقم تلم آسم التلمية الریاضیات العلوم 1 االنتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210685008 قتیبة عبدالله محمد صالح 80 54 ناجح 2 ۱ 58.4 
2 212210685010 ولید رائد جوهر نوار 64 50 ناجح 266 5/2 


اللغة العربية 1|110 
0 0 0 0 0 0 
100% 100% 100% 09۸ 09۸ 09۸ 


1127 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0686 
رقم التلميذ 
212210601 
21221068604 
212210686006 
212210686008 
2122106809 
212210681 
2122106812 
212210686014 
21221065 
212220686 
11 212220686017 
212220686018 
2122200 
22 
2122206824 
21222025 
6 20 


5 


ع( جح N‏ ان اح اص O‏ ایب اون اه 


اسم التلميذ 
احمد صباح محمد عبدالله 
اسامة غازي قادر محمود 
حارث حسين طه ياسين 
حسين علي صالح عطية 
عبدالله علي حسين ابراهيم 
قتيبة قاسم محمد حسن 
محمد عدنان محمد عطية 
مصطفى عقيل عبدالله محمود 
مصطفى محمد طه ياسين 
اسيل محمد صالح حسن 
ايناس قاسم خلف حمودي 
ايناس جبار محمود حمزة 
حوراء منذر روكان عمر 
غفران رعد محمد عطية 
هالة جاسم محمد حسن 


هدى عقيل عبدالله محمود 


ورده سلام قادر محمود 


الاسلامية 


/6 
65 
58 
83 
50 
62 
61 
78 
58 
84 
81 
65 
70 
78 
73 
74 
61 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
تربية خانقین 
7 اللغه اانکليزید [ الریاشیات آلعلوم 
59 54 50 
53 
61 50 73 
71 68 61 
57 
58 
62 
60 62 66 
50 50 
70 50 
81 50 50 
50 60 50 
50 56 
50 54 
50 50 56 
50 56 
63 


الرياضيات 
6 
40% 


1128 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


2022/09/0 

۷۷ النتيجه | المجموع | المعدل 
ناجح 289 57.8 
0 0 
ناجح 299 | 59.8 
ناجح ۱ 333 | 66.6 
0 0 
0 0 
0 0 
ناجح 319 63.8 
ناجح | 272 | 544 
ناجح ۱ 331 ۱ 66.2 
ناجح ۰ 343 ۱ 68.6 
ناجح ۱ 287 57.4 
0 0 
0 0 
ناجح ‏ 300 | 60 
0 0 
0 0 

52.94% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الاک ایا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


1129 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الاتدانية 


3 


رقم التلمید 
02 202 
212210687004 
7 202 
71 210222 
212210687013 
5 20 
1 210 
700 2 
2122202 
0 ۱ 212220687036 
210222601 
212220687046٠ 72‏ 
13 212220687049 
4 212220687054 


5 جح ای این اج اص O‏ ایب مه اه 


7 اسم المدرسة مدرسة ريناس الابتدائية 


اسم التلميذ 
احمد كيلان قادر حسين 
رضا سلمان حسين علي 
علي امير رحيم احمد 
علي عدنان فتح الله كاكه اولا 
محمد قيصر مزهر عطوان 
حنين رائد حميد مايخان 
ديلان مازن خالد رستم 
زهراء حسين احمد محمد 


ملاك محمد ابراهيم حسیز 
هيلين محمد حيدر علي 


TET 
0 0 
100% 0% 


20201 


74 
67 
74 
68 
85 
72 
58 
69 
87 
81 
85 
78 
78 
82 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 


للغة الانكليزية 


1130 - 4 


الدور الثاني 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


78.57% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز تحصن الذؤاسة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


1131 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


کے ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
8 :اسم المدرسة مدرسة مولوي الابتدائية تربیة خانقین 

0 رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية 00 00+ 7 النتيجه | المجموع| المعدل 
1 212210688003 احمد جبار حميد صالح 67 60 50 57 ناجح | 315 | 63 
2 212210688005 احمد طارق غلام حسن 56 51 50 : 7 51.4 
3 212210688006 اریان نزار حيدر زفر 64 70 0 0 
4 212210688009 حسن علي فاضل علي 53 5 9 | 59.8 
5 ۱212210688011 حسين شمس الدين محمد محمود 58 4 | 60.8 
6 212210688017 رضا محمد ابراهیم اکبر 71 1 64.2 
7 سامان نعمان سیدمراد شمه 55 1 ۱ 66.2 
8 212210688024 عبدالله اركان اغاجان عباس 63 0 0 
9 212210688025 عبدالله لقمان رشيد احمد 66 0 0 
0 212210688026 علي سلیمان سیدمراد شمه 68 8 ۱ 73.6 
1 212210688027 عمر احمد حسین حمود 65 0 0 
2 212210688037 مصطفی رواد شفي فتاح 50 6 - 57.2 
3 212210688043 يوسف فواد احمد مراد 54 7 61.4 
4 | 212220688045 اسماء حارث حاتم حمید 79 6 ۱ 67.2 
5 | 212220688047 اميره عبدالكريم عاصي خلف 63 9 | 59.8 
6 | 212220688051 بنين صلاح ناصر علي 57 6‫ 55 
7 | 212220688053 زمن مهند عبدالواحد شهاب 82 0 0 
8 212220688059 زینب تحسین علي ملك 69 0 0 
9 212220688060 زینب حسین رشید سعید 66 0 0 
0 212220688061 زينب خلیل میرزا غلام 70 4 | 70.8 
1 212220688067 ضحی رعد اغاجان عباس 89 9 ۱ 73.8 
2 212220688070 فاطمه حسین سلیم کاظم 93 6 81.2 
3 212220688073 فاطمه علي حسين مراد 72 0 0 
4 6 مروة نجم عبدالله حجي 85 2 | 66.4 
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دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
7 ات 2021-2 الدور الثاني :20207 


ETE‏ تو تلم لاسلامية کچ اي E‏ الوم ///////////////1 النتيجه | المجموع| المعدل 
5 212220688080 ملاك علي حسین نقي 78 72 69 51 ناجح 320 64 
6 212220688085 نور الهدی اسماعیل نصور حسن 60 50 50 50 ناجح 282 56.4 


////////////۷////۸//۷/// 


TIEN 
0 2 3 5 0 0 
0% 89% 67% 64% 100% 0% 
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3 


ع آجہ MN‏ ادن اج ان اه ال 


0089 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 


2012221 
212210608 
212210612 
2122106814 
21222 1 
212222 5 
21222 0 


اسم المدرسة مدرسة خانقین الابتدائية المختلطة 


اسم التلميد 


ابراهیم محمود هارون احمد 
علي محمود محمد میران 
کرار علي انور حسین 

محمد ظاهر طاهر ولي 

اسيل قهار شکر محمود 

سارا رافد عدنان عادل 

هناسه اسماعیل یاور حمه ویس 


0 


50 
73 
64 
79 
93 
64 
62 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 


تربية خانقین 
100000 


(INI 
0 
O% 100% 75% 
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ز ار ة التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
التعيوية ا كيان 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 
0 اسم المدرسة مدرسة 11 اذار الابتدائية 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


+271 رقم التلمیذ اسم التلمیذ‎ E 
55 ابراهیم حميد علي عباس‎ 212210690001 1 
80 ابراهیم علاء رشيد حسن‎ 212210690002۱ 2 
85 کرار حیدر احسان غلام‎ 212210690013 3 
88 شهد احمد خلف محمد‎ 212220690025 4 


۱۱۱/۱۷۱۷۷۸۷۷ 
0 0 0 2 0 0 
0/6 100% 100% 09 100% 0% 
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3 


E‏ اد اد ادن 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0691 
رقم التلميذ 


2122200909 
212220095 
2122206906 


اسم المدرسة مدرسة جلولاء الابتدائية المختلطة 


اسم التلميذ 


انوار يونس توفیق ابراهیم 
رسل محمود هاشم محمد 
رهف اسامه غازي 7 شفیق 


SN 


87 
83 
03 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
تربية خانقين 
الرياضيات العلوم 
60 95 
53 50 
50 59 


0 
09 


1136 - 4 


۱۱/۱۱۱۱۸۷۱۷ 


7-2: 


7/۱۱/۱۱۱۸ 


المعدل 


79 
502 
64.8 


5 ج MN‏ این ھ ای او ای ہی اه 


06032 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


رقم التلمیذ 
22201 
2122106905 
21221069008 
2122009 
70 2122 
22771 
20212 
2122106913 
21221065 
21221066 
9 222 
0 2122 
212226 
2027 
21222 
3 212 
21224 
6 2122 
9 2122 
212-0 
221 
20242 
4 2122 
21221067 


اسم التلميذ 
احمد رعد قادر منصور 
احمد محمد سعید محمد 
بلال حازم ابراهیم هادي 
حسن احمد عبدالجبار احمد 
حسین صفاء ايوب مصلح 
خالد عبدالله محمد خلف 
خالد قيس علي عطیه 
سيف حسن علي كريم 
طالب مشتاق طالب علي 
طه یاسین مجول شنشل 
عبدالرحمن ابراهیم عبد جواد 
عبدالرحمن اسماعیل ابراهیم وادي 
عثمان قحطان جداع فیاض 
علي حسين علي اسماعيل 
علي فاضل خلف جاسم 
علي کنعان یاسین صالح 
علي معن علي عبد 
عمار حسین ضاري محسن 
عمر علي عبدالقادر حسین 
غيث محمود شهاب احمد 
محمد احمد محي الدین سبع 
محمد مولود مصطفی لطیف 
محمود عدنان جداع جاسم 


مصطفی مهند حمید حبیب 


الاسلامية 


81 
67 
73 
55 
57 
80 
50 
95 
56 
64 
60 
91 
72 
92 
80 
92 
73 
86 
87 
64 
92 
93 
74 
85 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 العربية | اللغة الانكليزية SET‏ 
75 68 

50 
50 64 
51 
51 50 
50 55 
50 
93 81 
50 
50 57 
68 
58 72 
50 50 
50 52 
56 50 
57 
63 86 
78 63 
55 50 50 
50 
54 50 
80 66 
53 67 
83 71 
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تربية خانقین 
ا 
59 


81 


66 


87 
50 
50 


68 
54 
79 
60 
50 


50 


53 


71 


2022/09/0: 


7۱/۱۱/۱۷ 


النتيجه 


3 


ناجح 


ناجح 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210698 
222-9 
21222 
2-9 
1 21222 
24 21220 
212220695 
266 212222 
212220692069 
21222092 
3 212222 
 - 6‏ 21222 
7 2222 
8 21222 
01 21222 
29093 
04 2 دز 2 
212220692095 
212220692099 
000 212222 
21222024 
5 21222 


چو 
مقظر. لی احمد خلت 
یوسف مؤید شریف حنو 
ايناس ضياء نعمان شكر 
تبارك حسين علي كريم 
حنين فاروق مجيد زغين 
حوراء حاتم كريم جلود 
حوراء سعد خلف حبيب 
دنیا یاسر صلاح قهد 
رشا هادي زكي حسین 
رهف عقيل طه محمود 
عذراء حبيب يوسف حميد 
عذراء حسين حميد مراد 
لیلی صفاء ايرب مصلح 
لیلی غازي مهدي ابراهیم 
ماریا عدوان محمد یوسف 
نعیمه نزار اسماعیل جاسم 
يارا عمار راشد اسماعیل 


يقين حسین محمود کاظم 


الاسلامية 


97 
83 
81 
64 


79 
71 
85 
79 
92 
77 
90 
57 
61 
68 
82 
63 
74 
67 
77 
63 
87 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 1 اللغة الانكليزية 20277 
90 79 
53 50 65 
85 50 
59 50 
52 50 

50 
55 
60 62 
51 52 
86 82 
56 55 
82 85 
57 50 
55 52 
50 67 
50 
66 
62 
64 54 
77 83 
74 50 
70 57 
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تربية خانقین 
تن 
76 


67 
50 


50 
53 
69 
50 
75 


74 
60 
63 
74 
69 
65 
58 
59 
88 
78 
67 


2022/09/0: 


100000 


النتيجه 


ناجح 
ناجح 


المجموع 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


اسم المدرسة مدرسة هبة الرحمن الابتدائية تربية خانقین 


28 
اللغة الانكليزية 
17 
55% 


1139 - 4 


62% 


10 
۱۱۱/۷۷۷۷۷ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
3 اسم المدرسة مدرسة الشروق الابتدائية المختلطة تربية خانقین 

تس رقم التلمية سر الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم ‏ ///////////////////// النتیجه | المجموع | المعدل 
1 212210693001 ارشد ماهر محمد يوسف 59 52 72 ناجح | 291 58.2 
2 "212210693002 اسماعيل علي دخيل ثني 90 67 52 88 ناجح | 347 69.4 
3 212210693003 امير ماهر محمد یوسف 61 50 73 ناجح | 294 58.8 
4 212210693005 جعفر علي طارق جعفر 50 50 0 0 
5 | 212210693006 حذيفه جاسم محمد عبود 63 52 50 50 ناجح | 265 | 53 
6 212210693007 حسنین حیدر طارق جعفر 80 55 50 68 0 0 
7 212210693008 حسين قيصر خضير كريم 62 53 65 ناجح | 308 61.6 
8 212210693009 حسين غضبان احمد حسین 82 58 50 80 ناجح ۰ 333 66.6 
9 | 212210693010 رامي لؤي نجم عبدالله 83 84 73 ناجح | 372 74.4 
0 0693011 زياد طارق ابراهیم عطیه 80 59 63 ناجح 309 61.8 
1 212210693012 سجاد عامر جوامیر علي 78 52 83 0 0 
2 212210693013 سعد عبدالعزیز شهاب احمد 73 50 50 57 0 0 
3 212210693014 سيف زهير ادھم وهاب 81 69 50 100 ناجح | 386 77.2 
4 212210693016 طه ایهاب حميد حسین 70 58 64 58 ناجح | 320 | 64 
5 212210693019 عبدالرحمن علي حسين احمد 57 50 55 50 ناجح | 262 52.4 
6 212210693021 علي ایاد رشيد علي 83 63 57 57 ناجح | 310 62 
7 212210693022 علي فارس شکر محمود 78 56 50 53 0 0 
8 212210693024 علي ماجد عیسی سرحان 86 50 58 60 ناجح 314 62.8 
9 212210693029 مصطفی عذاب قاسم جمعة 61 60 0 0 
0 212210693030 يوسف اركان جمعة محمد 75 56 50 52 0 0 
1 212220693034 استبرق مهدي ناجي حتو 52 59 58 0 0 
2 212220693036 اميره جلال علي حسن 69 52 75 ناجح | 302 60.4 
3 | 212220693037 ايات حسام حسين علي 52 50 0 0 
4 212220693038 ایلاف ضیاء ابراهیم صالح 57 50 50 50 ناجح | 257 51.4 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
اسم المدوسة. مدرسة الشروق الابتدائية المختلططة 


رقم التلمید 
21022269 
5 2" 


21222 57 
2122 8 


اسم التلميذ 


براء احمد شحاذه نافع 

سافان طارق حقي اسماعيل 
سدين وسام حكمت محمود 
سرى رعد صالح اسماعيل 


اللّغة العربية 
3 
50% 


ET 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


1141- 4 


الدور الثاني 


00/000000 


0 
09۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


60.71% 


4 اسم المدرسة مدرسة العشار الابتدائية 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ 
1 212210694001 احمد ابراهیم خلیل ابراهیم 
2 212210694002 احمد عامر محمد ابراهیم 
3 212210694003 احمد ثایر سلمان مجید 
4 | 212210694009 سجاد عباس رشيد خلف 
5 212210694013 فرات فاضل ابراهيم حسن 
6 212210694018 نور صباح خليل ابراهيم 
7 | 212210694019 ياسين طه صالح محمد 
8 212220694022 اسراء محمد مطني علي 
9 212220694032 رسل محمد خلف حسین 
0 212220694040 سجی علي سلمان محمد 
1 212220694041 شهد محمد مصطفی خماس 
2 212220694045 غفران طلال جاسم محمد 
3 212220694048 مارية مقداد زیدان خلف 
4 212220694051 ملاك کریم محمود طعمه 
5 212220694052 نور سیف علي عجيمي 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


77 


83 
71 
78 
98 
70 
77 
62 
78 
93 
83 
79 
88 
95 
81 
66 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


1142 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷۷۷ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحصن الذؤابة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


5 اسم المدرسة مدرسة صفين الابتدائية المختلطة 

تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
1 | 212210695002 احمد شهاب احمد درويش 65 

2 212210695006 حسين علي جوامير خلف 83 

3 ,212210695008 زید محمود سعيد رشید 61 

4 | 212210695009 ضاري ومیض محمد عبد الله 72 

5 212210695013 عبد الله ماهر زیدان حسن 78 

6 212210695018 محمد عصام یاسین اسماعیل 61 

7 212210695019 محمد قاسم عبد الوهاب مرزوك 64 

8 212210695021 مهند شاهر زیدان حسن 72 

9 212210695022 واثق قيس علي حمد 57 

0 212220695024 احلام ستار جبار حمید 84 

1 212220695025 اسراء عبد الحمید انور علي 59 

2 212220695029 حنان عصام حمه صالح مجید 73 

3 212220695036 مریم احمد ليلو محمد 85 

11 


اللغة الانكليزية 
0 
100% 


1144 - 1644 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


5 


ع( ہج N‏ ان اھ ہی و ایب اون اه 


0096 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2 20 
212210696006 
212210696007 
21221061 
212210612 
212210696014 
212210696018 
21221060 
1 2 
21221069623 
21221066 
21221069628 
21221069 
21221060 
1 2 
2122106963 
21221064 
222۹05 
66 2 2 
212220696038 
1 2 
7 2 2 
1 2 
2 2 


جم 
احمد خليل محمد حمادي 
اوس رياض خلف حاتم 
اوس فلاح حسن عناد 
سجاد مؤيد محمد خلف 
سيف معد عواد حسين 
صفاء قبس عبد المحسن علي 
عمار ياسر عدنان محمد 
عمر صالح جدوع حميد 
عمر عباس حمد خالد 
كرار طارق محمد عبدالله 
محمد صدام مصطاف إبراهيم 
مراد جاسم جابر محمد 
مصطفى مثنى صاحب صالح 
معتز عباس عداي شكر 
يعرب سعد مهدي احمد 
يوسف زيد قيس عزيز 
يونس وادي جاسم محمد 
اديان عبد المهدي صالح خليل 
اسراء فيصل فاروق بلال 
اسيل مزهر خضير حسين 
ايفان ياسين مظهر عبدالله 
ايه واثق هاشم رحيم 
تبارك بشار عبد ظاهر 


الاسلامية 


87 
72 
77 
59 
79 


67 
87 
81 
77 
71 
50 
74 
72 
90 
66 
86 
73 
78 
68 
92 
65 
97 
78 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية 01277 
51 50 
50 
50 
50 
57 
55 50 
50 71 
51 
57 58 
62 53 
58 
51 50 
65 
59 50 
54 
50 50 
67 50 
60 50 
77 
63 50 
71 64 61 
51 


1145 - 1644 


تربية خانقین 
کک 
58 


65 
50 
52 
63 
57 
54 


50 
74 
50 
58 
52 


62 
66 
56 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


3 


ناجح 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
2021-2 الدور الثاني :200 


77 08701 رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية‎ E 
58 100 تبارك هادي محمد ابراهیم‎ 212220696053 5 
74 71 رهف ایسر احمد مجنون‎ 212220696056 6 
50 59 زینة مزهر محمود جاسم‎ 212220696057 7 
63 93 سارة قصي ندیم ابراهیم‎ 212220696058 8 
65 92 سارة فیصل فاروق بلال‎ 212220696059 29 
53 94 سجى طوفان شلال خليل‎ 212220696060 | 0 
78 75 شيماء صفاء شلال کامل‎ 212220696064 1 
50 63 غفران سعد احمد عطية‎ 212220696065 2 
64 87 فرح ابراهیم صالح حسين‎ 212220696067 3 
74 96 فرح عدي ندیم ابراهیم‎ 212220696068 4 
50 75 ملك رباح اسود طعمه‎ 212220696071 5 
51 89 مياسه خلیل ابراهیم احمد‎ 212220696072 6 
52 99 پور يسار عبد منهل‎ 31 7 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 3 8 10 0 0 
09۸ 80% 76% 33% 100% 100% 


1146 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
7 اسم المدرسة مدرسة الجمال الابتدائية المختلطة تربیة خانقین 
تس رقم التلمية اسم التلمية الاسلامیة 1/1/0000 GENET‏ 
1 212210697018 سيف محمد علي عطيه 64 0 0 
2 212210697020 صالح سفیان صالح عبود 73 2 | 66.4 
3 212210697021 صفاء رعد صالح مهدي 62 0 0 
4 | 212210697027 علي صديق انور ابراهيم 69 0 0 
5 212210697030 علي نجاح حمید سلیمان 71 ناج 79 | 55.8 
6 212210697031 عمار فائق ابراهیم خلف 50 ناج 5 | 61 
7 212220697036 آيات حسین هادي خورشید 86 ناجح ۰ 347 69.41 
8 212220697041 تمارا عباس مطرود عباس 75 ناجح 342 68.4 
9 212220697042 حنین مهند ابراهیم هدهود 78 57 ناجح ۰ 289 | 57.8 
0 212220697043 حوراء فلاح حسن محمد 50 69 : 2 56.4 
1 212220697049 زينب قاسم جمعة علي 67 54 0 0 
2 | 212220697055 عائشة عبدالقادر ابراهيم عبدالله 54 57 0 | 54 
3 مریم سفيان صالح عبود 50 57 289 57.8 
4 212220697063 نباً مؤید احمد مجنون 81 1 712 
5 212220697067 هاجر عمر ابراهیم مزعل 0 0 


1147 - 4 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الجمال الابتدائية المختلطة اه خافن 


1148 - 4 


زارة التربية 
وزارة التر بی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


5 رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
1 | 212210698001 سیف ماجد وادي دولة 54 
2 212210698002 ضرار یوسف احمد یوسف 60 
3 212220698005 رحمة طه اسماعیل مولود 89 
4 212220698008 ميمونة عباس علي اسماعيل 90 


اللغة الانكليزية علوم ۱۱۱/۱۷۱۷۷۸۷۷ 
0 0 
0% 100% 0% 100% 67% 0% 


1149 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
9 اسم المدرسة مدرسة الشهید داود الابتدائية المختلطة تربية خانقین 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم .۰ 1/١‏ النتيجه ١‏ المجموع المعدل 
1 | 212210699002 اسماعیل عدي احمد رحیم 71 72 54 50 ناجح | 305 ۱ 61 
2 212210699004 احمد غسان صالح حیدر 64 71 60 ناجح | 298 ۱ 59.6 
3 212210699007 امجد جاسم محمود إبراهيم 66 50 ناجح | 299 ۱ 59.8 
4 212210699022 عبدالله زيد فرحان خمیس 61 50 50 56 ناجح | 291 58.2 
5 212210699023 عبدالله عمر بختیار مصطفی 83 50 0 0 
6 212210699025 علي ایاد ابراهیم اکرم 59 59 0 0 
7 212210699026 علي کاظم علي عزیز 50 50 0 0 
8 | 212210699027 علي محمد اسماعیل حسون 60 60 ناجح | 284 56.8 
9 212210699033 محمد وهاب احمد مجید 55 50 0 0 
0 212210699036 واثق غسان محمد احمد 76 50 57 50 ناجح | 295 | 59 
1 | 212220699048 حلا غسان احمد محمد 63 57 0 0 
2 212220699050 رژی نبیل حمید ناصر 96 70 85 88 ناجح | 393 | 78.6 
3 212220699051 رهف صباح عاصي صبر 89 54 54 58 ناجح | 305 61 
4 212220699060 سجی لؤي فایق رشید 71 50 0 0 
5 212220699061 شكرية ازاد امین سمين 65 50 56 0 0 
6 212220699063 طيبة فلاح حسن عطية 76 50 50 54 ناجح | 292 ۱ 58.4 
7 212220699065 مرام رباح دخیل ثني 80 60 53 53 0 0 
8 212220699067 مریم ناصر محمود ابراهیم 75 55 61 56 ناجح | 315 | 63 
9 212220699073 نبأ علي عبدالله احمد 78 66 62 56 ناجح | 344 68.8 
0 212220699076 يقين ابراهیم مجيد عبدالعلي 97 75 50 52 ناجح | 324 64.8 


1150-4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


سرک قخصن الاراط الات اة 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الشهید داود الابتدائية المختلطة تربية خانقین 
شی اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱۷۷۷///// 
0 1 7 1 2 0 
0% 90% 42% 50% 86% 0% 


1151 - 4 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
2021-2 الدور الثاني :20207 
0 اسم المدرسة مدرسة العندليب الابتدائية المختلطة 


۳ رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
1 2421 انس ساهر مطلب حسن 63 
2 212210700003 عبدالله حربي حمود علي 70 
3 212210700004 علي مطلب احمد عبدالله 50 
4 212210700007 نوح سهیل عبد علي 69 
5 212210700008 هیثم طلال مهر حسین 79 
6 212220700011 طيبه ضيف حمود علي 59 


اللغة العربية 101121010000 
0 0 1 0 2 0 
09۸ 100% 83% 100% 50% 09۸ 


1162 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


1 اسم المدرسة مدرسة سیروان الابتدائية 
تس E TE‏ الاسلامية 
1 010701001 2 احمد رائد عيسى احمد 68 
2 212210701003 اسحاق عباس فاضل سلمان 96 
3 212210701005 انمار عدي احمد محمود 94 
4 212210701006 ايهم درع حسين موسى 52 
5 |)212210701008] حیدر فراس روکان ابراهيم 66 
6 212210701018 عبد الله مشعان احمد متعب 60 
7 212210701022 محمد جبار حسن ناصر 64 
8 212210701025 محمد علي صالح رشید 87 
9 ۱212210701028 مصطفی عباس عدنان شوكت 64 
0 | 212220701035 حفصه عباس فاضل سلمان 85 
71 رحمه سداد رشید عبد الله 72 
2 212220701045 ريماس واثق محمود احمد 62 
3 212220701046 سبا عامر مهدي صالح 70 
4 | 212220701054/ فاطمه حميد رحيم حميد 54 
5 212220701062 ملاك عدي احمد محمود 75 
6 12220701070 یقین محمد صالح عطيه 86 


1163 - 4 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


1154 - 4 


ع آجہ MN‏ ادن اج ان اه ال 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0702 
رقم التلميذ 


212203 
2122205 
21221 6 
212229 
21222004 
2122226 
212228 


اسم المدرسة مدرسة المکارم الابتدائية المختلطة 


اسم التلميذ 


اسماعيل إياد محمد حسن 
حسين مطلب اسماعيل محمد 
عبدالله علي مصحب صالح 
علي عضيد حمید هناوي 
منتظر نظير ابراهیم حمد 
راوية قحطان مجبل یوسف 
هند محمد ابراهیم جاسم 


SE 


62 
71 
72 
50 
73 
70 
58 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 


1155 - 4 


الدور الثاني 


تربية خانقين 


1111111111 
0 


م01۸ 


7-2: 


المعدل 


09.2 
71.8 
06.4 
57 
65.4 
57 
5.4 


5 


5 ہے N‏ ان اح اص O‏ ایب مه اه 


0703 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
01 2 
2122107002 
06 202 
20207 
20209 
2102271 
012 0 2 
212210703014 
5 202 
20279 
2020 
210227 
20206 
221 
212210703 
2102204 
21220005 
2027 
2020 
2026 
21247 
و2029 
2020 
221 


اسم التلمیذ 
ابراهیم محمد خلف زيدان 
احمد عبدالرحیم محمد محمود 
انمار حسین طارق فرحان 
انمار رزاق عبدالله سلیم 
بسام محمد صالح حسین 
حسام محمد احمد محمد 
حمزه محمود مطلك خلف 
سجاد شاکر محمود محمد 
سفیان شهاب احمد عباس 
عبدالرحمن حسین علي حمید 
عبدالرزاق نجم عبد محمود 
علي حسین جاسم حسن 
علي خلیل منشد طاهر 
عمار محمد عبدالکریم ابراهیم 
عمار یاسر عبدالرحمن مرعي 
عمر جواد هندي علوان 
عمر مجید رجب محمد 
غسان عمار متعب حمد 
مصطفی احمد نجم عبدالله 
هذال نجم عبد محمود 
وعد عدنان طاهر محسن 
یوسف حازم علي حسن 
یوسف حمید سلمان حمد 


اسم المدرسة مدرسة خالد بن الولید الابتدائية للبنین 


الاسلامية 


50 
57 
70 
70 
82 
83 
100 
50 
75 
58 
70 
50 
71 
61 
97 
74 
84 
80 
81 
03 
75 
65 
78 
84 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


1156 - 4 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
لے المدوسة. مرم كك بن تد الا دن 


رقم التلميذ 
210223 
6 2022 
20229 
2221 
2102224 
5 20 
212220709 


اسم التلميذ 
ایلاف طوفان عبد محمود 
دموع هیثم عبد محمود 
صفا نافع لطیف کاظم 
غفران حسین ياسين حمودي 
ملاك محمد محمود هادي 
ملاك ياسر هادي خالد 


نور ياسين خزعل دايح 


۳ 


81 
66 
66 
62 
50 
85 
50 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 


للغة الانكليزية 


1167 - 4 


تربية خانقین 


11111111 
0 


م01۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0704 

تس رقم التلميذ 
1 212210704002۰ 
2 212210704003 
3 212210704008 
4 212210704009 
5 212210704015 
6 212210704017 
7 212210704019 
8 212210704021 
9 212210704027 
0 | 212220704039 
1 212220704048 
١ 2‏ 212220704049 
3 212220704050 
4 212220704052 


اسم المدرسة مدرسة الهدی الابتدائية 


اسم التلميذ 


ہے 


نس سلام رشید حسن 
وس بارق خلف احمد 
حمزه حمید علي رضا 
حیدر عباس حسین صالح 
عبدالعزیز عبدالرزاق احمد حمید 
فارس موسی قادر إبراهيم 
فراس نجم عبدالله محمد 
محمد قصي نجم عبدالله 
سمهان احمد عیدان رضا 
زینه احمد عیدان رضا 
ساره عقيل رحیم جاسم 
شیرین محمود رحیم رشید 
ملاك محمود علي محمد 


2. 


EET 
1 0 
75% 


الاسلامية 


81 
79 
03 
60 
82 
71 
72 
60 
69 
66 
93 
77 
50 


1168 - 4 


2021-2 
+2070 0 0 
58 50 
57 62 
74 67 
68 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


الدور الثاني 


101010101411101 
0 
09۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷۷۷ 


النتيجه | المجموع | المعدل 
ناجح | 304 | 60.8 
ناجح 324 64.8 
ناجح ۰ 334 | 66.8 
6 ۰ 65.2 
5 57 
0 0 
7 ۰ 65.4 
381 76.2 
4 ۰ 68.8 
4 62.8 
0 0 
0 0 
4 ۰ 64.8 
2 60.4 
78.57% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحصن الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


1169 - 4 


5 


ع( ہے جح این اھ ہیں O‏ ایب اون اه 


0705 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
202-071 
212210705004 
212210705006 
20207 
212210705008 
202155 
202-6 
212210705018 
21002 
212210705024 
21021025 
2208 
210203 
2102204 
212220705044 
212220005 
2122207056 
2020 
20222 
212220705060 
212220705062 
212220705068 
212220705069 
21222070070 


اسم التلميذ 
آريان عزيز عبد الكريم علي 
ابراهیم خلیل ابراهيم جاسم 
ایهاب احمد مجید خلیل 
حسین عبدالله احمد طاهر 
حیدر علي حیدر حسین 
عبد الحي هشام فلیح حسن 
عبد الخالق مثنى محمود احمد 
عبد العزیز صاحب وادي اسماعیل 
عبد المهیمن ایاد عبد المحسن علوان 
محمد طه حمید ولي 
محمد فر اس صبحي عبود 
مصطفی نور ولید علي 
مهند نبیل اکبر حسن 
موسی علي خلیل ابراهیم 
دینا دري عباس فیاض 
رحمه محمد یوسف شکور 
رفل فراس عباس حسن 
ریان عدنان احمد فرج 
زهراء کاظم حسین محمد 
طیبه فاروق حسین علي 
غصون بدیع صالح حمو 
لبنی عبد السلام عبد الرحمن داره 
مروه عبد المنعم سلمان حسین 
ملاك عدنان محمد صالح 


الاسلامية 


95 
70 
100 
80 
81 
86 
99 
75 
84 
60 
77 
82 
65 
82 
79 
82 
96 
87 
100 
100 
98 
72 
100 
86 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
للعة العربية | EEA‏ اریاضیات 
50 50 
50 
53 54 
50 50 
75 63 
55 
77 57 
62 50 
57 
52 
84 50 
71 82 50 
68 
56 
72 
61 78 61 
ET‏ 4 50 
51 83 
98 54 
79 96 59 
65 91 
90 50 
53 50 
50 77 


1160 - 1644 


تربية خانقین 
دارم 
50 
50 
61 
59 


81 


50 


53 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


ناجح 
ناجح 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذر اسة الانتدافية 
انم العدوسة. سریڈ ار الابتدانية 
TEE‏ 


رقم لتلمیذ 


212220705074 
212225 


ياره سعد سعدون محمد 


1-7 
1 
90% 


0201 


اللغة العريية 


58 


اللغة الاتكليزية 


82 


1161 - 4 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


الرياضيات 


50 


تربية خانقین 
العلوم 


م م4 11010 
0 
09۸ 


2022/09/0 
۷۷ النتيجه | المجموع | المعدل 
ناجح | 298 | 59.6 
ناجح ۰ 368 | 73.6 


92.31% 


5 


٦‏ ہج N‏ ان دح یں و ایب من اه 


0706 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز قحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210706002 
212210706003 
212210706005 
212210706007 
212210706009 
2122107010 
21221070612 
212210706013 
212210706016 
9 222۹0 
2122107/00 
21221070624 
212025 
027 2 
0 2022 
22281 
212210706033 
22246 
7 02 2 
212220706038 
21222070642 
212220706043 
2029 
2022 


جس 
احمد عمران حمادي احمد 
احمد فیصل حسین سعید 
الیاس خضیر یاسین خضیر 
ايمن ابراهیم اسماعيل خليل 
ایهم هيثم مهدي الج 
حمزة اياد صالح محمد 
طارق عثمان محمد داود 
قحطان عدنان عبدالهادي طعمة 
كرار طالب رحمن عبدالله 
محمد طلب شهاب احمد 
همام محسن علي ياس 
وعد لطيف جاسم محمد 
يوسف وهاب هواس محمد 
الام رياص قرع خسن 
دنیا خالد عایز شرقي 
رجاء نزار زید محمد 
سحر ضیاء يوسف صالح 


الاسلامية 


66 
67 
53 
91 
67 
77 
88 
57 
67 
74 
73 
66 
55 
81 
79 
90 
54 
90 
100 
81 
52 
77 
80 
66 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 اللغة الانكليزية 2277 
50 51 

50 
54 
50 58 
50 63 
55 
67 53 
52 
50 61 
67 
58 
50 50 
51 
62 
58 71 
52 72 
50 50 50 
60 74 
64 69 
68 54 
60 
60 64 
50 50 50 
56 
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تربية خانفین 
العلوم 


50 
50 


50 


54 
70 


50 
54 
50 


50 
63 
50 


50 
86 


50 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


73 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


تین رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 

5 212220706054 سيما اريان جمال عبدالله 50 7 
6 212220706057 طیبة سعدون فاضل عبدالحمید 82 50 
7 212220706058 طیبة عباس عطية عبدالله 50 

8 212220706059 فرح صدام حسین علي 98 

9 212220706062 لقاء طوفان طعمة علوان 96 

0 2220706063 مروة حسن محمد احمد 92 

1 06064 مروة علي احمد عبد 100 

2 212220706065 مریم عبدالواحد حميد محمد 87 

3 موج خليل حميد كطبة 7 

4 | 212220706070 نور احمد شاکر حمودي 80 

5 نور شعلان متعب صالح 82 

6 212220706072 نور فؤاد احمد سبع 94 

7 212220706075 نورالهدى عدنان احمد حسين 93 

8 212220706076 نورس هاني تاثر کاکه 91 

9 6078 وصال زهير محمود صالح 88 
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7/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة ا لاا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذر اة الات اة 
7 اسم المذرسة._ مدرسة سولاف الايتدائية المخثلطة 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


0 رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
1 212210707004 احمد حسن رحیم مهدي 80 
2 212210707005۱ احمد داود شهاب احمد 60 
3 212210707008 ادم عدنان عواد دیوان 85 
4 212210707011 انس عامر محمود مصطفی 83 
5 212210707014 حمزه حسین علي جاسم 85 61 
6 212210707015 حمزه علاء احمد عکله 100 
7 212210707016 حمزه قيس ياسين خضير 85 
8 212210707022 طه حاتم مدحي حمود 63 
9 212210707024 عبدالکریم حاتم عبدالكريم درب 67 
0 212210707027 علي ضياء الدين احمد علي 90 
1 212210707028 علي قحطان محمد صالح 71 
2 212210707030 علي منذر عبدالباقي احمد 72 
3 7031 عمار ارکان خلف عکله 83 
4 212210707035 مؤمن احمد عیدان محمد 85 
5 6 مؤمن عاصم محمد صالح 55 
6 7 محمد حسين علي سعدالله 80 
7 212210707039 محمد عبدالحمید سالم عبد 85 
8 212210707043 نوح رعد غني ابراهیم 85 
9 | 212210707044 همام عمر محمد هادي 80 
0 212210707045 وسام محمد خضیر عجاج 75 
1 212210707047 ياسر عمار شذر رشيد 90 
2 212210707048 ياسين درید عبدالجبار خضیر 100 
3 212210707049 ياسين موزر فاضل ابراهیم 95 
4 212210707050 یعقوب یوسف قاسم محمد 73 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-742 الدور الثاني 29/0 
اسم المدرسة مدرسة سولاف الابتدائية المختلطة تربية خانقین 

رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم 2 1١١١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 ابرار زياد خلف محمود 100 58 77 56 ناجح | 377 75.4 
3 اسيل عدنان زیدان خلیفه 62 52 0 0 
7 ایلاف عباس جلال سعید 95 67 57 61 ناجح | 368 ۱ 73.6 
8 بتول صالح ايوب محمود 100 62 50 50 ناجح | 322 64.4 
0 تاره صفاء جواد کاظم 92 76 54 ناجح ۱ 354 | 70.8 
2 جنات مصطفی عکله احمد 100 50 53 ناجح | 352 ۰ 70.4 
8 رفل سعد احمد حسن 100 77 60 50 ناجح | 355 ۱ 71 
9 رنده یاسر محمود ابراهیم 90 73 56 53 ناجح ۱ 332 ۰ 66.4 
53 زهراء خالد جمال خلف 80 75 50 0 0 
4 سبا مظهر مالح حمود 100 97 53 88 ناجح | 408 ۱ 81.6 
6 سعد علي عبدالرحمن مجید 82 77 83 50 ناجح | 368 ۱ 73.6 
7 سماح عاصم وادي اسماعيل 100 75 62 ناجح | 363 ۱ 72.6 
8 شهد عدنان عباس خلف 72 63 0 0 
1 عبیر عماد عباس صالح 87 67 0 0 
4 فرح فواد فاضل احمد 78 63 ناجح | 328 ۱ 65.6 
5 فرح محمد داود علي 100 84 59 72 ناجح ۱ 409 81.3 
7 مروه محمود سلیمان میران 100 80 55 ناجح | 365 | 73 
9 مریم صالح جمعه عبود 80 83 50 0 0 
0 مریم صالح علي اسماعیل 100 50 ناجح | 382 ۱ 76.4 
1 ملك عبدالله حسين علي 61 50 0 0 
2 نبا حسین علي سلیم 72 78 60 ناجح | 326 ۱ 65.2 
3 نبأ زياد عبود ابراهیم 75 51 0 0 
4 نجیه محمد تأمر مهدي 93 60 0 0 
7 هدی ياسين خلیل ابراهیم 50 50 0 0 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


اسم المدرسة مدرسة سولاف الابتدائية المختلطة تربية خانقين 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم سسا 
0 2 3 13 0 0 ۱ 
0% 60% 93% 35% 100% 0% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
8 اسم المدرسة مدرسة الشهيد نھاد الابتدائية تربیة خانقین 
تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم .]11/11/1 النتيجه | المجموع| المعدل 
71 آحمد حسين سلمان آسود 90 62 50 73 ناجح ۱ 331 ۱ 66.2 
2 212210708008 بشار داود نجم عبدالله 78 52 60 ناجح 292 58.4 
3 | 212210708009 ذوالفقار سعيد خلف شهاب 65 53 54 ناجح ‏ 279 | 55.8 
4 212210708017 عبدالوهاب عمار سعيد محمود 88 60 70 50 ناجح | 325 | 65 
5 212210708018۰ عمر فراس عبدالله یوسف 84 56 50 50 ناجح | 290 | 58 
6 212210708023 محمد كنعان عادل اسماعیل 90 53 50 70 ناجح | 335 | 67 
7 6 مهند عمار حسن عبود 89 57 50 50 0 0 
8 212210708027 نور صباح عبدالله يوسف 51 50 0 0 
9 | 212220708033 اماني حازم حسن احمد 72 50 50 50 0 0 
0 212220708041 ضحی عماد مجول صالح 82 65 64 60 ناجح 342 68.41 
1 212220708046 ملاك خالد عبدالله احمد 100 76 60 88 ناجح | 392 | 784 
2 2122207080449 هدی صلاح محمد سمعو 50 50 0 0 


7/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 1 4 0 0 
09۸ 100% 86% 50% 09۸ 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2122107005 
212210709006 
212210709008 
2102209 
01 21022 
0912 2 
2023 
2120717 
212220709018 
2102207 
1 222 
212223 
5 2" 


اسم المدرسة مدرسة زوزك الابتدائية المختلطة 


اسم التلمیذ 
عبد الرحمن محمد کاظم احمد 
عبد الله نهاد خلیل اسماعیل 
محمد صلاح علي مولود 
محمد مكي كريم احمد 
مصطفى عامر وليد محمد علي 
نور مؤيد حسين عينالي 
نور الدين نهاد خالد داود 
تبارك اياد رشيد عبدالله 
تبارك محمد عباس حميد 
زينب نهاد عبد الوهاب حميد 
طيبه وسام ابراهيم جميل 
لافين جالاك عبد الخالق ستار 
ملك فؤاد رحمان علي 


الاسلامية 


81 
58 
55 
79 
65 
81 
82 
92 
85 
86 
88 
90 
98 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
1 2122 
1002 0 0 2 
2102005 
07 2 
212210710008 
2029 
12 0 200 
۴6 21222 
212210710018 
2122220 
212210710023 
2102226 
2020 
1 210222 
2 0 20 
21207005 
21227 
212210710044 
1005 21222 
210226 
7٤‏ 2 
2102271 
21222071002 
77 22 


اسم التلميذ 
ابراهيم عبد السلام ابراهيم صالح 
احمد عبدالقادر محمود رحيم 
احمد مظهر احمد محمد 
اسامه طوفان جاسم حمادي 
امير احمد نزال ياسين 
انس خالد صالح ابراهيم 
ايمن ليث محمود احمد 
حيدر ستار حكيم احمد 
ساري سعد محمد سلمان 
صالح احمد صالح خلف 
عبد العزيز ماهر عبد خليل 
عبد الهادي قيصر شلال غضبان 
علي ميدي صالح كريم 
عمر عدنان خليفه ناصر 
عيسى خالد حسن يوسف 
محمد سعدون جاسم حمادي 
محمد عاشور كامل حمود 
مصطفى صدام ثامر صالح 
مصطفى محمد احمد علي 
منتظر يشير جلیل اسماعیل 
مهدي احمد خليل ابراهيم 
وليد خالد هادي خميس 
اسماء حسين احمد علي 
زهراء احمد يوسف صالح 


الاسلامية 


68 
64 
83 
70 
75 
85 
85 
93 
66 
78 
70 
88 
50 


65 
65 
64 
65 
63 
51 
66 
69 
69 
90 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة 9 اللغة الانكليزية 202771 
60 52 
50 50 

51 
50 
64 
50 65 
50 50 
52 72 
54 56 
54 63 
62 74 
71 80 
66 
76 82 50 
76 55 
65 66 
76 56 60 
50 63 
56 76 
50 57 
50 70 
50 70 
55 64 
78 50 
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تربية خانقین 
العلوم 


57 


50 


88 
50 
50 
65 
50 


50 


65 
72 
64 
57 
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النتيجه 


ناجح 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز فحص الدراسة الابتدانية 


رقم التلمید 
212220710078 
2122229 
2102229 
2122271 
212220710095 


اسم التلميذ 


سارة افر من ارا کا 
ساره علي خليل هادي 
شهد فلاح عادل خمیس 
طیبه ریاض متعب رشید 


3 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


الدور الثاني 
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العلوم 7/۱۱۱/۱۸۷ 


//////////۸// 
0 
09۸ 


7-2: 


ناجح ۰ 309 61.8 
ناجح ۱ 324 | 64.8 
ناجح ۰ 288 57.6 
ناجح ۰ 320 ۱ 64 

ناجح 292 ۱ 58.4 


82.76% 


2" ج N‏ این Bb‏ این او ای اون اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
5 اسم المدرسة مدرسة دیر يانين الابتدائية المختلطلة 


رقم التلمیذ 
212210711002 
212210711003 
212210711004 
212205 
156 02 2 
19 ه222 
21221071112 
212210711013 
212210711018 
1-709 222 
0 202 
022471 2 
02 202 
212210711023 
125 2120 
20224116 
212210711028 
202271 
2 02 20 
4 2120 
07 2002 
212210711038 
202219 
202210 


اسم التلميذ 


ابراهيم توفيق عزيز اسماعيل 
براهيم علي صالح محمود 
احمد ابراهيم رشيد زيدان 
احمد حسين عبد طه 

احمد عواد خلف علي 

ادريس احمد نعمان خلف 
بشار نجم الدين محي الدين خلف 
جهاد عاصي عجاج هادي 
حمزه جاسم محمد حسين 
حمزه صكر اسماعيل محمد 
حيدر علي احمد محمد 

دعاء عبدالله رشيد زيدان 
رافد سهيل حمد محمود 

زيد خلف جلود ابراهيم 

سجاد محمد عبدالله محمد 
سجاد مطشر تركي محمود 
سيف محمد حسين علي 
عبدالحي هيثم ستار جبار 
عبدالرحمن طلال علي حسين 
عبدالرحمن كرم احمد خلف 
علي سعد حسن سلطان 
عمار علي ظاهر نصيف 
عمر مصطفى علي احمد 


غيث غسان هادي عبد 


الاسلامية 


61 
52 
64 
54 
71 
51 
56 
56 
50 
85 
56 
74 
50 
51 
89 
51 
67 
66 
67 
69 
50 
72 
62 
66 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني 
اللغة الانكليزية 


50 


55 
54 
50 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


اسم المدرسة مدرسة دير ياسين الابتدائية المختلطة 


رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية 
2 عرار محمد علي حميد 56 
3 کرار محمد علي عبدالله 51 
7 محمد روكان محمود حسين 52 
8 محمد صالح محمد خلیل 87 
9 محمد کامل اسماعیل مزعل 77 
0 مصطفی احمد جمعه نايف 83 
1 مصطفی حربي ولي حمید 65 
2 مصطفی حسام فلاح حمید 60 
3 مصطفی علي راشد اسماعیل 75 
4 مصطفی عماد هلال عبعوب 50 
0 يوسف احمد طه مصطفی 50 
1 یوسف محمود صیهود شكر 61 
3 آمنھ سعد غانم خلف 74 
4 آیه عامر موفق حمید 72 
5 ازل احمد حسین عبدالله 50 
6 فین باسم رشيد بیجان 70 
7 ازهار قیصر صاحب قادر 83 
8 ازهار مجید حسین صالح 87 
9 استبرق عمر عبود جلود 81 
0 اسراء مجید حسين صالح 67 
1 اسماء عماد خلف صالح 100 
2 تبارك عمر محمد کریم 61 
3 تبارك مهدي صالح ابراهیم 77 
4 تبارك علي عجاج هادي 87 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة دير ياسين الابتدائية المختلطة تربية خانقین 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية المجموع المعدل 
9 | 212220711077 جنات خالد کریم محمد 82 57 56 3 0 0 
0 212220711079 حنان حسین علي مجید 72 ۱ 0 0 
1 212220711083 دموع احمد علي حسین 84 0 - 60 
2 212220711085 رسل عدنان عایز احمد 84 8 61.6 
3 212220711088 ريام عمار زیدان خلف 97 ۱ ۱ 306 61.2 
4 212220711096 سارہ عادي محمود حياوي 94 O0‏ 50 ۱ 354 70.8 
55 212220711097 شهد محمود حسین محمد 73 ۱ 3 58.6 
6 | 212220711098 شیماء سعد محمد عبدالله 80 8 57.6 
7 0711101 عبذراء نوري خلف حمید 100 6۵ 7 65.4 
8 212220711102 غزل وسام یعکوب جرجيس 61 69 .۰ 0 0 
9 212220711104 غفران احسان احمد عبد 75 ۱ ۱ 0 0 
0 212220711105 غفران حسین علي حمید 78 72 9 ۱ 59.8 
1 212220711106 فاطمه قاسم حسین ناصر 72 ۱ ۱ 273 546 
2 212220711108 لانه محمد خلف هلال 64 0 0 
3 212220711109 لميس برهان خضیر علي 82 72" 0 62 
4 212220711110 مروة مشتاق موفق حميد 68 2 ۱ 2200 58 
5 212220711111 مریم حمزه سعید حسن 63 0 0 
6 212220711112 مریم رعد غانم خلف 95 56 ناج 9 ۰ 79.8 
7 212220711113 مریم سعد مطر حسن 71 50 ناج 4 54.83 
8 212220711120 يقين محمد عبد اللطیف جاسم 65 71 ناجح | 327 65.4 
63.24% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز قخصن الاراط الات اة 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة دير ياسين الابتدائية المختلطة وب کان 
شی اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱۷۷۷///// 
0 1 8 22 6 0 
0% 80% 77 62% 83% 0% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
20002 
21222103 
212210712004 
212205 
2122206 
21222210 
2122107123 
2122217 
2122204 
21222215 
2102226 
2102227 
2122210 
2102221 
2 02 2 
212223 
21022204 
21022225 
212226 
212229 
210221 
2102242 
212223 
21222004 


اسم المدرسة مدرسة الزرقاء الابتدائیة المختلطة 


EE 
احمد لؤي طائف محمود‎ 
اکرم ابراهیم خلف عليوي‎ 
ایمن اج فزع ميدي‎ 
يمن عبار عد اه خر‎ 
سا بطري برست تحار‎ 
عمر عباس محسن علوان‎ 
فاضل ابراهيم اسماعيل محمود‎ 
كرار سعد ابراهيم اسماعيل‎ 
مروان غسان عبدالعزيز عارف‎ 
معاذ احمد يوسف دحام‎ 
معاذ سعد عبد باوي‎ 
منير صالح سلمان جاسم‎ 
نورس عماد عبدالله سليم‎ 
يوسف سام دليان غضبان‎ 
أيه سعد ابراهيم مصطفى‎ 
الاء سالم مجيد فرج‎ 
ایمان سلام عادل مهدي‎ 


الاسلامية 


52 
68 
83 
58 
63 
85 
71 
83 
52 
78 
59 
50 
79 
76 
77 
64 
76 
61 
79 
85 
63 
67 
86 
84 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


1176 - 4 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الزرقاء الابتدائية المختلطة تربية خانقین 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم النتيجه ‏ المجموع المعدل 
5 212220712047 جنات عدنان حسین صالح 50 6 ۱ 67.2 
6 212220712049 حنان احمد حسن علي 68 0 0 
7 2062 رنا احمد نوري محمود 60 50 50 0 0 
8 ۱212220712053 ريماس عدنان فلیح یوسف 71 50 50 299 59.8 
9 | 212220712056 سجی ابراهیم عزیز حمه 51 0 0 
0 212220712057 سمية عدنان ابراهيم حسن 63 ١‏ | 6۵ 74 )| 287 57.4 
1 228 سنين قيصر مولان علم 68 5 ۲ 59 
2 | 212220712060 شهد مهند فاضل منصور 66 6 ۱ 53.2 
3 212220712061 صفیه عبد اللطیف جبار احمد 72 ۱ 0 0 
4 ۱212220712063 عائشه محمد بهرام زوراب 64 0 0 
5 ۱212220712066 عسل عبد الوهاب احمد حسین 65 0 0 
6 212220712067 غفران ولید خلیفه جاسم 96 307 61.4 
7 220712068 فرح سلام عزیز احمد 92 50 299 59.8 
8 | 212220712069 لینا ابراهیم عزیز حمه 88 50 6۵ 0 0 
9 212220712071 مرام قاسم روکان نجم 79 338 67.6 
0 212220712078 هبه عمار عباس حسن 53 2 ۱ 8 51.6۵ 
1 212220712079 هيام وسام فاضل مصطفی 66 05 61 
2 212220712080 يارا ثائر رحیم عبد 64 64 ۱ 0 0 


اللغة العربية الریاضیات 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 2 5 5 2 0 
100% 75% 85% 74% 87% 09۸ 


1177 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الزرقاء الابتدانية المختلطة تربية خانقين 


1178 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


بد ا تد 2021-2 الدور الثاني 2020 
53 اسم المدرسة مدرسة الرخاء الابتدائية المختلطة تربية خانقین 

تس رقم التلمية اسم التلمیة الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم ‏ ///////////////۱ النتيجه | المجموع| المعدل 
1 212210713002 احمد مكي طه حسون 55 50 ناجح | 257 51.4 
2 "212210713003 اسامه فاضل حسين اسماعيل 70 50 50 68 ناجح | 304 60.8 
3 | 212210713005 امیر رائد مهدي صالح 95 77 72 80 ناجح | 406 81.2 
4 212210713007 اوس صلاح لطیف جاسم 50 50 0 0 

5 212210713008 ايمن شعلان خلیل ابراهیم 83 53 50 50 ناجح | 303 60.6 
6 | 212210713009 ايوب حسین حمد علي 76 54 59 61 0 0 

7 212210713012 تركي سعد عطیه خلف 83 50 50 50 ناجح | 287 ۱ 57.4 
8 212210713013 جعفر صادق كريم محمود 64 53 50 50 ناجح | 290 | 58 
9 ۲212210713015 حمزة عدنان خلف ترك 55 53 0 0 

0 212210713017 حيدر اسماعيل ابراهیم احمد 83 52 0 0 

1 | 212210713018 خالد جمال عبد محمود 66 52 50 ناجح | 268 53.6 
2 | 212210713019] خليل عبدالسلام كريم محمد 62 50 50 ناجح | 262 52.4 
3 | 7023 عنمان ثامر رشيد خلف 61 62 ناجح | 285 | 57 
4 212210713024 عمار ابراهیم هذال جاسم 70 50 0 0 

5 | 212210713026 عمر کریم سلمان احمد 81 50 54 67 ناجح | 305 61 
6 | 212210713027 عمر غسان راشد خلف 71 50 57 ناجح | 290 | 58 
7 | 212210713028 کوان ارکان خلف یاسین 82 52 51 ناجح | 290 | 58 
2122107130338 مصطفی فاضل ابراهيم دخیل 81 60 100 50 ناجح | 348 69.6 
9 ۱212210713034 مصطفی معصوم عبد محمود 82 71 94 68 ناجح | 378 75.6 
0 212210713037 یوسف ابراهیم احمد جاسم 57 100 ناجح | 311 | 62.2 
1 2122207038 الاء احمد جلود مصلح 54 50 100 50 ناجح | 304 60.8 
2 | 212220713043 حنين فاضل عبدالله مالح 69 50 76 50 ناجح | 295 | 59 
3 | 212220713048 زينة عبدالرحمن سلمان احمد 72 70 50 56 ناجح | 298 59.6 
4 713052 شهد عبدالله سمير زيدان 72 50 100 50 0 0 


1179 - 4 


زارة التربية 
وزارة التر بی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 


المديرية العامة لتربية ديالى 1 
2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 

تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية النتيجه | المجموع | المعدل 
5 212220713056 مریم هاشم قاسم محمد 56 ناجح 7٤7‏ 61.4 
6 212220713061 نبا صالح قادر محمود 62 ناجح 329 65.8 
7 212220713067 یقین فاضل عبدالله مالح 79 329 65.8 
8 212220713068 يمامه عماد خلیل ابراهیم 0 0 


21 

الله العربية اللغة الانكليزية 11111101111110 
1 2 4 3 4 0 
0% 75% 67% 77% 75% 0% 


1180 - 1644 


5 


¢ جح N‏ این رھ اص O‏ ایب من اه 


0714 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


رقم التلميذ 
71 21022 
21221071402 
212210714004 
21022005 
7 2122 
212210714008 
2122209 
21220 
1 2102 
212210714013 
21221071414 
6 210222 
210222010 
21221071424 
210220025 
2122226 
09 22 
21222200 
210222 
2122207143 
4 22 
35 2 22 
2102242 
212222004 


اسم التلمیذ 
احمد جمعه حبیب عیدان 
احمد فرحان محمد حسن 
اسامه كاظم خليل ابراهیم 
اسامه عدنان محمود غافل 
انس علي طه محمد 
انمار ضياء حسين شلش 
انور احمد عبد عيدان 
اسن سلام حسين علي 
ايوب غني دحام احمد 
حبش حسن حبش مرعي 
حسين وسام حسين حنين 
سفيان صالح محمد غافل 
عمر حامد حسن احمد 
مصطفى احمد مخلف صالح 
منتظر طالب حمد حسن 
اثمار حاتم محمد حسن 
انوار عطا الله خضير طعمه 
ايناس محسن هومندي مرعي 
دانيه حسين محمود حردان 
دينا حسن محمد حسن 
رفل عواد نائف جبه 
مروة خليل ابراهيم جميل 
منتهى عباس فاضل عدوان 


اسم المدرسة مدرسة الاستقامة الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 


69 
63 
70 
59 
66 
72 
50 
54 
67 
60 
69 
76 
56 
77 
67 
65 
86 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة 4 اللغة الانكليزية 200290 
50 
50 53 
54 
51 50 
50 55 
50 
50 
74 
50 
55 56 
57 
50 
50 
50 
50 50 50 
50 50 
50 71 
75 65 
50 73 
57 
50 54 
50 
50 71 


1181 - 4 


تربية خانقین 
دارم 
50 


50 
50 
51 
50 
50 
50 


57 


50 


50 
53 
64 
50 


7-2: 


7۱/۱۱/۱۷ 


النتيجه 


3 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
انم ترس موه اة هة اط 


رقم التلميذ 
5. 2 22 
7 <2 


21228 
2122229 


اسم التلميذ 


نسيم محمد محمود شندوخ 
نور مثنى خلف حومد 

نوماس كريم جميل خلف 
هجران سلام حسين علي 


له العربية 
0 
100% 


001 


73 
64 
60 
68 


39% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


۱۱۱/۷۷۷۷۸۷۷۱ 
0 2 5 
09۸ 86% 62% 


1182 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
1 212210715001 أثير حسن صالح عبدالله 54 
2 212210715002 اوس صالح اسود عبدالله 57 
3 212210715003 آیاد ادریس شکر صالح 77 
4 212210715005 أيسر یاسین رشید حسن 73 
5 | 212210715007 احسان حسن شلش عبدالله 67 
6 212210715012 حذيفة علي سمرمد رضا 80 
7 212210715015 حیدر مزهر صالح اسود 80 
8 7 رسول اركان علي خليفة 67 
9 212210715018 صدام اسماعیل سمرمد رضا 60 
24224760240 علاء حاتم عدوان خلف 55 
1 212210715022 علي ابراهیم علي شبیب 50 
2 212210715024 علي هاشم محمد حسون 50 
3 212210715025 عمار عادل خلیل صالح 79 
4 212210715031 مصطفی محمد احمد محمد 77 
5 | 212220715035 آسیا صفاء وسمي محمد 52 
6 | 212220715038 ايناس نوري حسن احمد 78 
07 ایناس ناجي هومندي مر عي 73 
8 212220715041 ثریا ولید كروي سلمان 69 
9 212220715042 دالي حسن احمد محمد 66 
0 212220715043 دنيا خليل ابراهيم حسن 83 
1 212220715044 رؤى ماجد هدرس علي 67 
2 212220715045 رقية رشيد دحام احمد 72 
3 212220715046 رقية شكر محمود سلمان 56 
4 212220715047 روعه احمد حسن علي 85 


1183 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم التلميذ 


رقم التلميذ 
212220715048 
21222219 
21222071600 
210222011 
210223 
21222075 


زینب عبدالله كروي سلمان 


شیلان عادل محمود سلمان 


فيان صدام حمد حنین 


مروه جاسم عدوان خلف 


للغة العربية 


4 
50% 


75 ب777 


99 
56 
95 
61 
87 
67 


م 


72 


58 
57 
62 
51 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
2021-2 


الدو ر الثاني 
تربية خانقين 

اللغة الانكليزية الرياضيات العلو م 
58 57 
62 50 57 
68 81 
70 50 
74 50 

76 


1184 - 4 


7۱/۱/۱۷۱۷ 
0 
09۸ 


2020 

14٠11‏ انتیجه | المجموع | المعدل 
ناجح | 360 72 
ناجح | 278 55.6 
ناجح - 354 70.8 
0 0 
ناجح | 323 64.6 
ناجح | 312 ۱ 62.4 

66.67% 


3 


ع آجہ ان ادن اج ان اه ال 


0716 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
1 21022 
212210716003 
212210716004 
2122220 
21222071614 
212226 
21222200 


اسم التلميذ 
حسين علاء منصور علي 
حسين نبيل ناظم جمعه 
رهف فيصل حميد سعيد 
زينب خالد منصور علي 
ملاك قاسم محمد خورشيد 


اسم المدرسة مدرسة الشهيد اكرام الابتدائية المختلطة 


001 


86 
90 
88 
67 
50 
67 
74 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


1185 - 4 


تربية خانقین 


11111111۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0717 
رقم التلميذ 
210221 
212210717004 
2122105 
212206 
201 2 
0212 2 
212210717013 
210224 
2102217 
0 212210717018 
1 212210717023 
12 212210717024 
3 212210717030 
4 212210717035 
5 212210717036 
6 212220717042 
۲ 212220717044 
8 212220717047 
9 212220717048 
0 212220717049 
21 212220717051 
2 212220717053 
3 212220717054 
4 212220717055 


5 


9 رز اه ید مه اه 


اسم التلميذ 
ابراهيم علي حسين حسن 
اوس شهاب احمد حمد 
بكر سلمان محمود هادي 
جهاد عبدالستار محمود غافل 
رحمن جمعة صالح مصطفى 
سامر سعد شهاب احمد 
سامي محمد جميل حبيب 
عباس علي مطلق نايف 
عبدالرحمن محمد ليث محمد 
عبدالله احمد حسين مجيد 
عمر جاسم محمد حمد 
ليث عماد رشيد عبدالله 
مصطفى ناظم شكور حمزه 
وليد علي مطلق نايف 
ياسر حسين محمود عبدالله 
ايناس سالم طلب هادي 
ايه سلمان محمود هادي 
دموع علي زيد خلف 
رغد سلمان شناوه دهام 
رفيف حسيب محمد عواد 
رقيه علاء كريم ابراهيم 
زينب نجم عبدالله خطاب 
زينه جاسم محمد احمد 


سارة علي حسين احمد 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :20207 
تربية خانقین 
الاسلامية 0 2000-1 النتيجه 
81 56 80 ناجح 
50 50 78 : 
50 50 78 
50 50 71 
e‏ 
100 


1186 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
21222071702 
212220717063 
21222071704 
21222200065 
21222266 
21222269 


اسم التلميذ 


طيبة محمود لطيف محمد 


عائشة هاشم طلب هادي 


عذراء حمد علي شلال 


غفران وسام نوري سعيد 


فال فا كوه مان 


للغة العربية 


3 
73% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


له 


1187 - 4 


110101411177 
0 
09۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


5 


۴ چک اد ادن اج 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210718003 
21022005 


212226 
2122280 


اسم التلميذ 


عبد الرزاق جاسم اسماعيل حميد 
علي عدنان علي محمد 
زهراء قاسم صالح باقر 
شفق رضوان جبار فهد 


اللّغة العربية 
1 
0% 


اسم المدرسة مدرسة زيد بن ثابت الابتدائية المختلطة 


IE 


59 
100 
58 
75 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


00/0/0000) 
0 0 1 
09۸ 100% 67% 


1188 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0720 

تس رقم التلميذ 
1 ۰ 212210720001 
2 | 212210720003 
3 212210720004 
4 212210720005 
5 212210720009 
6 212210720010۱ 
7 212210720013۱ 
8 212210720019 
9 | 212210720022 
0 2122107200260 
1 212220720034 
12 212220720037 
3 212220720039 
4 212220720040 
5 212220720044 


اسم المدرسة مدرسة زمناکو الابتدائية المختلطة 


اسم التلميذ 
انس ایاد طالب علي 
ايمن محمد شکر محمود 
بشار صلاح محمد ستار 
بلال قصي وهیب جدعان 
طه عامر عطا الله سلطان 
علي حسین نوري سعید 
غزوان خلیل ابراهیم محمد 
مشتاق حسین علي فرحان 
نبرد قاسم علي محمد 
یوسف بر هان داود مصطفی 
زینه عرفان قادر علي 
شیرین صفاء شکر محمود 
فاطمه خلیل اسماعیل حمد 
فاطمه نبیل خلیل حمید 
ملاك محمد علي شفیق 


الاسلامية 


79 
98 
76 
67 
50 
55 
82 
86 
57 
72 
72 
79 
82 
91 
84 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


1189 - 4 


///////////////////// 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


1190 - 4 


5 


N > 5‏ این اج اص O‏ ایب من اه 


0721 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
71 21022 
0002 2 
212210721004 
05 212227 
2122209 
21222270 
21 ' ' 210222 
012 2 
212210721013 
21022274 
5 2 
6 21222 
212210721018 
0 2 
21022271 


اسم المدرسة مدرسة العلوم الابتدائية المختلطة 


اسم التلمیذ 
احمد غازي عیدان خلیل 
احمد محمد خمیس عبد الله 
احمد هادي احمد عاشور 
عبد العزیز محمود فاضل صالح 
عبد الله متعب فارس عبود 
عبد الله مز هر عتمان احمد 
محمد قاسم كريم ابراهیم 
يونس محمد محمود غسه 
رانيا علي احمد صالح 


روعة عبد حميد خميس 


الاسلامية 


65 
60 
62 
54 
68 
76 
63 
71 
84 
76 
81 
78 
67 
73 
66 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


1191 - 4 


تربية خانقین 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


1 


ON ہف ۵۱ ۵۱ 9۵۱ ۵۱ ۵۱ مم‎ ۵۱ OO OO O 
مه‎ 


6 


ارف 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


1192 - 4 


زارة التربية 
وزارة التربي نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 
2 اسم المدرسة مدرسة تبوك الابتدائية 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


تن رقم التلمیذ اسم التلمیذ TEE‏ 
1 212210722003۱ ایاد قاسم جواد کاظم 91 
2 212210722004 ايمن باسم محمد صالح 72 
3 )212210722005 بهاء اثیر مجيد حميد 61 
4 212210722008 خطاب علي جمیل خصباك 73 
5 212210722010 علي فلاح صبحي معیوف 73 
6 "212220722011 اسماء محمد خلف بلال 99 
7 212220722012 دعاء صالح خلیل محمد 93 
8 ]212220722013 ديار صاحب طلب مطر 87 
9 2122207220141 رضاب زهير صالح امین 95 
0 212220722017 نبراس اکرم حمید حسن 81 


اللغة العربية 7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 1 2 2 1 0 
09۸ 83% 33% 50% 80% 09۸ 


1193 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0723 
رقم التلميذ 


3 


2222071 
2122203 
212204 
2022 07 
2122-09 
212213 
212204 
212221 1 
212223 
212220723024 0 
212220723028 1 
212220723029 2 
212220723030 3 
212220723034۱ 4 
212220723036 5 


٠‏ جح N‏ ان اجب O CM‏ ایب اون اه 


اسم المدرسة مدرسة كنفاني الابتدائية المختلطة 


اسم التلميد 
ايهاب فلاح زكي خماس 
حقي اركان عدنان اسماعيل 
خطاب عمر كريم حسين 
طلال فلاح زكي خماس 
علاء سعد جدعان محمد 
محمد عبد اسماعيل عباس 
محمد نبيل ابراهيم عبدالله 
مصطفى اياد نوري اسود 
ايه عثمان غازي علي 
براء عبدالحق اسماعيل مزعل 
زينب مؤيد سعيد علي 
سحر عادل شاكر کداش 
شهد طارق سعيد علي 
فاطمه عبد عباس ابراهيم 


نوارة ياسر غازي علي 


100 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 


1194 - 4 


7۱/۱۱۱۱۱۱۷۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فصن الذؤابة ا لكا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


1195 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الذراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
7 ام المدرسة مدرسة الفطاحل الابتدائية المختلطة تربية خانقین 
تس رقم لتلمبة آسم التلمية الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۔ 1١١‏ االنتيجه ١‏ المجموع المعدل 
1 212210727001 أحمد محمد حسین كاطع 50 50 ناجح | 254 ۱ 50.8 
2 :212210727005 حسین محمد خزام سالم 52 50 50 0 0 
3 | 212210727007 حیدر سالم حسين أمين 69 50 60 50 ناجح | 317 ۱ 63.4 
4 212210727011 سجاد فلاح حسن كاطع 55 64 50 53 ناجح 295 59 
5 212210727013 صفاء هيثم على حماش 50 52 50 50 ناجح | 277 55.4 
6 | 212210727017 على رشید نعمه سالم 50 54 52 0 0 
7 212210727018۱ على عدنان حسن حميد 54 57 50 0 0 
8 "214224077019 علي عبدالاله آحمد جاسم 89 51 63 ناجح | 352 ۱ 70.4 
9 212210727020 محمد سعيد كاظم كاطع 61 57 50 ناجح | 289 ۱ 57.8 
0 212210727021 مرتضی عماد عبد السلام جابر 80 52 50 58 ناجح 06 65.2 
1 2 مھدي صلاح حسن کاطع 50 52 0 0 
2 6 آسماء حاتم حسین كاطع 70 50 0 0 
3 212220727027 / دعاء مثنی رشید حمید 100 75 52 98 ناجح | 399 ۱ 79.8 
4 20727028 رسل آبراهیم خلف أحمد 81 50 50 ناجح | 314 62.8 
5 212220727029 رقبه علي موسى حسين 81 50 67 0 0 
6 212220727030 سكينه کاظم خزام سالم 73 56 64 56 0 0 
77 سهام وسام أحمد حسین 95 52 50 50 ناجح ۱ 323 64.6 
8 212220727032 ضحی جمعه حسين منصور 85 55 67 62 ناجح | 338 ۱ 67.6 
9 212220727033 ضحی علي حماش حسین 71 54 64 ناجح | 322 ۱ 64.4 
0 212220727034 طيبه سلمان حسن عبد 59 56 62 ناجح 319 63.8 
1 212220727035 مرام علي ذياب عبد 81 66 61 50 ناجح 325 65 
2 212220727036 نادیه حمید خزام سالم 83 61 50 0 0 
3 212220727038 هدی حمزه حسن كاطع 81 67 50 50 0 0 


1196 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدائية 


اسم المدرسة مدرسة الفطاحل الابتدائية المختلطة 


اللغة الانكليزية 
2 
33% 


1197 - 4 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


71% 


تربية خانقین 


۱۱۱۷۷۷۷۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 
8 اسم المدرسة مدرسة الشهيد ماجد الكرخي الابتدائية المختلطة 


چاو ETA‏ اسم التلميد الاسلامیة اللغة العربیة ۷۷۷۷۱۱۱۱۱ 
1 212210728008 اسمر حاتم كريم عباس 50 50 
2 212210728021 علاء ریاض محمد صالح 83 68 
3 212210728034۱ يوسف صدام حسين علوان 60 55 


66.67% 


7NN 
0 


09 09۸ 100% 09 0% 09۸ 


1198 -4 


زارة التربية 
وزارة التر بی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 


المديرية العامة لتربية ديالى 


ا سد 2021-2 
0 اسم المدرسة مدرسة ذو النورين الابتدائية المختلطة 
م رقم التلميذ اسم التلمیذ الاسلامية 7:3117 
1 212210730001 أيمن احمد عزيز حسين 63 50 
2 212210730002 منير عدنان فرحان حسين 62 
3 212210730004 وليد احمد عزيز حسين 75 
4 212220730005 ریان محمد جاسم زیدان 88 


اللغة الانكليزية 
0 
0% 100% 0% 100% 


اللغة الانكليزية 


57 
54 


1199 - 4 


الدور الثاني 


۱۱/۱۷/۷۷۷۱ 
0 
09۸ 


7-2: 


النتيجه | المجموع] المعدل 


ناجح | 270 54 
ناجح ۱ 291 ۱ 58.2 
ناجح | 285 57 

ناجح || 313 | 62.6 


زارة التربية 
وزارة التربد نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المديرية العامة لتربية ديالى ۱ ۲ 
55 00000 2021-2 الدور الثاني :20207 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 
6 اسم المدرسة مدرسة الجسر الابتدائية للبنین تربية خانقین 
رقم التلميذ اسم التلميذ اللغة الانكليزية 


3 


2 احمد جواد ساجر مجید 
3 انس موید عبد الکریم ظاهر 
4 آیسر باسل عواد عباس 
8 جاسم حازم جاسم محمد 
6 عبد الكريم عبد السلام محمد حسين 
4 ليث غسان يوسف حميد 
2 مصطفی عبدالسلام محمد حسين 
5 ولید خالد محمود نهاب 
7 یاسین حميد عواد بلال 
0 یونس محمود ياسين طه 


ہے 


۶ اه اد ا اج إص اه الك من ره 


کت 
0 


///////////////////۷/// 


ET 
0 1 2 2 3 2 
0% 67% 60% 67% 25% 0% 


1200 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الاراط الات اة 2021-242 الدور الثاني 2022/09/0 
7 سم المدرسة مدرسة الكرامة الابتدائية تربية خانقین 

TEE TE OTE‏ اللغة الانكليزية 

1 212210737009 انور ولید نوري جهاد 

2 0 ايمن حسین محمد سهیل 

3 212210737015 سامي خلیل خلف مطر 

4 | 212210737017 سیف اسعد جمال کریم 

5 212210737020۰ عبدالرحمن مظفر محمود حسین 

6 212210737023۰ عثمان محمد طالب علي 

7 212210737025۱ علي محمد اکرم مالح 

8 "212210737029 عمر تحریر وادي دولة 

9 | 212210737032 محمد شهاب احمد عبدالله 

0 ۱212210737034 محمود عماد محمود سعدالله 

711 معاذ صباح اسد لفته 

2 212210737041 هیثم نجاح عاصي صبر 

3 210737043 ,یوسف عبدالسلام كناوي سهیل 


اللغة الانكليزية 
2 
6۷۸ 


1201-4 


////////////////۸//۷/۱/ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


95 الدور الثاذ 4 
مركز فحصن الذزاسة الانتدانية 2021-22 ور الثاني :2022/09/0 
0738 اسم المدرسة مدرسة ابي عبيدة الابتدائية تربية خانقين 
تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية المجموع | المعدل 
1 212210738002 الحسن طائف مصطفى حسين 52 51 50 0 0 
2 212210738003 انس روکان خورشید مجید 91 100 0 | 80 
3 212210738005 رائد يونس فاضل مجيد 69 52 0 0 
4 212210738010 سيف الدين جاسم محمد علي اكبر 67 50 0 0 
5 212210738014 عبدالله محمد فريد محمد 70 98 3 64.6 


///////////////// 
0 1 2 2 0 0 
09۸ 50% 33% 33% 09۸ 09۸ 


1202 - 4 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


0 اسم المدرسة مدرسة السعدية الابتدائية للبنات تربية خانقین 

تس | رقم التلمید اسم التلميد الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم ]//////////۱ النتیجه | المجموع | المعدل 
1 212220740004 ختام عبدالرحمن مزبان غضبان 84 55 51 60 ناجح | 300 | 60 
2 212220740008 شهد نجاح حمید ولي 96 83 51 66 ناجح | 384 76.8 


اللغة العربية 7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 09۸ 100% 09۸ 100% 09۸ 


1203 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


1 اسم المدرسة مدرسة ديار الأبتدائية للبنين 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
1 | 212210741006 حسین حكيم عبدالأمير مراد 56 
2 ۱212210741010 سهيل عبدالله غريب خليفة 50 
3 212210741012 عبدالله علي محمود شکور 68 
4 212210741014 عزالدين صدام محمد عبدالله 67 
5 212210741015 علي روكان حميد خليل 50 
6 | 212210741016 عيسى سلام عبد حسين 68 
7 212210741019 محمد احمد محمد خلف 89 
8 | 212210741020 محمد ايسر ضاري غایب 63 
9 212210741023 ولید خالد نعمه محمد 65 
77.78% 


اللغة الانكليزية 
0 
100% 


1204 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ا سد 2021-2 الدور الثاني 7290 
2 اسم المدرسة مدرسة الینبوع الابتدائية للبنات تربية خانقین 

تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم /7//////////// النتيجه | المجموع| المعدل 
1 212220742002 آیه قحطان ضاري غایب 82 75 51 66 ناجح | 330 66 
2 212220742013 رژی ايسر ضاري غایب 70 53 50 0 0 

3 212220742019 رهف صالح محمد نهر 78 54 50 60 ناجح | 294 58.8 
4 212220742029 ساره ستار خمیس جمیل 95 72 52 100 ناجح | 381 76.2 
5 212220742033 سوزان رعد یاس خضر 76 50 71 0 | 0 

6 212220742034 شهد بشار رحيم محمد 100 67 50 76 ناجح | 352 70.4 
7 212220742046 مریم عدنان حیدر جعفر 73 60 60 56 ناجح 332 66.4 
8 212220742052 نورا وسام حمید الياس 81 55 64 64 ناجح | 324 64.8 
9 212220742053 نورالهدی باسم محمد عیسی 80 51 50 ناجح ۰ 315 63 
0 212220742054 نوره نصر جبار محمود 58 54 50 68 ناجح | 323 64.6 
1 212220742056 هاجر علاء جبار إبراهيم 74 50 50 50 ناجح | 292 58.4 
2 212220742058 يقين محمد عباس شلال 68 50 50 50 ناجح | 295 59 


//////////۷///۸////// 
0 0 1 1 0 0 
09۸ 100% 86% 80% 100% 09۸ 


1205 - 4 


5 


5 ہے N‏ ان رجہ O‏ ایب اون اه 


0743 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2102271 
210200105 
6 202 
8 0 202 
09 2020 
2022771٦‏ 
210220014 
212210743018 
19 2 
212220010 
21222220004 
۰۰5 2 
212222006 
21027 
212220743028 
0 20222 
210221 
022 2 


E 
اسامة جليل خليفة كريم‎ 
خالد عماد محمد رحيم‎ 
رسول عبد القادر مطلك جاسم‎ 
ضرغام علي ساجت کریم‎ 
عدنان حسین فهد عواد‎ 
عمر مهند شعلان طلال‎ 
مقداد صباح صکبان عليوي‎ 
یوسف هيثم صالح حنش‎ 
یوسف اوس عبد دولة‎ 
أسيل تأسیر عدنان مظلوم‎ 
جنة ایاد عودة خلف‎ 
خديجة جلیل خليفة کریم‎ 
سحر یوسف عبد المنعم یوسف‎ 
سا طران عواد وادی‎ 
مرام قاسم خلف کریم‎ 
مروة زياد طه ابراهیم‎ 
نورة عماد شهاب احمد‎ 


الاسلامية 


71 
57 
73 
74 
66 
71 
52 
75 
80 
73 
84 
72 
68 
81 
88 
50 
72 
63 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العربية 


59 
50 


الرياضيات 
12 
25% 


اللغة الانكليزية 


75 
50 
72 


1206-4 


الدور الثاني 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


1207 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
7 سم المدرسة مدرسة جنبلاط الابتدائية المختلطة تربية خانقین 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم ‏ ////////////////////۱ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210747002 اسامة هيثم محمد تایه 51 50 0 0 
2 212210747004 حسين طعمه هلال زيدان 85 56 62 58 ناجح ‏ 311 ۱ 62.2 
3 212210747005 حمزة برزان ذیاب علي 76 58 50 60 ناجح | 307 61.4 
4 212210747008 صهيب نزار عزالدین حسين 65 50 0 0 
5 "2122201 علي كنعان علي زيدان 59 51 50 0 0 
6 212210747013 عمر قاسم محمد عليوي 60 50 ناجح | 271 54.2 
7 1 مرتضی زياد طه عواد 57 56 50 50 ناجح | 263 52.6 
8 212210747019 معاذ محمد محسن احمد 69 50 52 50 ناجح | 275 | 55 
9 212210747021 مهند قصي سلمان سعيد 50 61 0 0 
0 212220747029 ایات حسین علي احمد 75 52 55 67 ناجح | 313 62.6 
1 | 212220747032 جنات هيثم محمد تایه 84 50 77 73 ناجح | 334 | 66.8 
2 212220747034 رتاج فيصل سعيد مصلح 77 72 61 56 ناجح | 332 ۱ 66.4 
3 | 212220747036 زهراء علي خضير عطيه 58 50 64 64 ناجح | 316 ۱ 63.2 
4 212220747046 ماریا علي محسن احمد 58 50 50 76 ناجح | 284 | 56.8 
5 212220747050 هدی عمار ستار ابراهیم 91 67 81 ناجح | 387 ۰ 77.4 
6 ورود أثير داود خلف 85 50 76 ناجح ۱ 315 | 63 


اللغة العربية 7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 2 2 2 0 
100% 100% 71% 50% 60% 09۸ 


1208 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


1209 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


5 سم المدرسة مدرسة حمرين الابتدائية 
تشن ا E TET‏ آلاسلامية اللغة الانكليزية 
1 | 22210755001 اراس اوس عبدالكريم محمد 57 
2 212210755005 بلال عبدالصمد صالح محمد 62 
3 212210755006 جاسم جبار محمد محمود 50 
4 212210755007 جمال طارق محمد ظاهر 65 
5 212210755010 حسين عبدالله علي صالح 58 
6 222611 خطاب عمر جاسم علي 63 
7 ۱ رسول احمد محمد فرحان 67 
8 212210755015 سامر علاء عبدالجلیل عبد 60 
9 212210755016 سجاد صدام عدنان خالد 50 
0 | 212210755017 عبدالرحمن بشیر علي مغير 50 
1 212210755019 عبدالسلام عبدالصمد صالح محمد 50 
732 عزالدین محمد صالح عطيه 66 
3 212210755022 علي محمد اسماعيل صباح 52 
4 212210755024 قیصر زیدان خلف ابراهیم 71 
5 212210755026 محمد کامل نوري حمد 75 
6 5 ا مسلم مروان علي حسين 60 
7 212210755029 مصطفی شکر مهدي صالح 65 
8 212210755032 مهند فؤاد برهان محمود 67 
9 212210755033 ھیٹم عبدالرزاق صالح محمد 65 
57.89% 


1210 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرك سے ا سن 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة حمرین الابتدائية تربية خانقین 
آلاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية آلریاضیات العلوم 07777711 
0 1 1 5 5 0 
0% 67% 86% 71% 55% 0% 


1211 - 4 


5 ج N‏ ان ھ این وو ای اون اه 


0756 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210756002 
212210756003 
212210756007 
212210756008 
212210756013 
222۹005 
2122107566 
212210707 
212210022 
21221075624 
21221076 
212210756028 
9 222 
2122107562 
212210756033 
2122107564 
2120765 
212210756040 
212220756044 
229 
21226 
212220756060 
1 2 
212220756063 


اسم المدرسة مدرسة الكوثر الابتدائية 


اسم التلميذ 
احمد ریاض احمد محمد 
اسامه ولید حسن علي 
جاسم محمد شاکر صالح 
حارت طالب حمزه عطیه 
سرمد ارکان هادي صالح 
سیف سلمان علي محمد 
صالح عبدالله حمد سلیمان 
عبدالله عباس زیدان احمد 
عبدالمهیمن علي صبحي محسن 
على خر علي جواد 
فراس غسان صالح محمد 
مازن حسن علي احمد 
مرتضى عدي هادي صالح 
مصطفى احمد حسن عليوي 
مصطفى ثامر نصيف جاسم 
مصطفى داود محمد علي 
يوسف سلمان علي محمد 
الاء حسين محمود عياده 
ختام زیدآن خليفه محمد 
ريهام طالب حسن عليوي 
ساره هيثم علي احمد 
شهد قاسم محمد علي 
طيبه تاثر خميس خضير 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات 
65 57 50 
68 50 57 
57 90 54 
82 
67 68 100 83 
اسم 77 64 50 
69 67 100 70 
68 81 100 59 
66 75 100 55 
87 70 95 
69 63 80 
71 71 100 68 
63 59 100 81 
72 73 100 56 
74 59 85 
56 87 
50 100 50 
86 53 100 83 
50 65 100 
59 50 100 50 
١ 50‏ 39 )| 66 55 
81 65 50 63 
63 58 50 
90 50 61 68 


1212 - 4 


تربية خانفین 
العلوم 


50 
50 


50 


50 


7-2: 


ا 0 100 


النتيجه 


ناجح 


ناجح 


66.6 


دارم اڈ 
وزارة التربد نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المديرية العامة لتربية ديالى ۱ ۲ 
7 ےت 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 


چ7 رقم التلمیذ اسم التلميذ الاسلامية ل | اه المجموع | المعدل 
5 212220756065 فاطمه ساهر حمود عبد 60 58 3 54.6 
6 212220756066 فاطمه علي جواد شهاب 66 51 0 0 


1011010100 


TIEN 
0 8 5 1 1 3 
0% 64% 29% 67% 50% 40% 


1213 - 4 


3 


ع اج ان ادن اج ان اه ال 


0757 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
0 21222211 
12 00 2 
212210757013 
21222716 
21227717 
212220757018 
0 22 


اسم المدرسة مدرسة النسيم الابتدائية المختلطة 


اسم التلميذ 
علي مولود خليل شر اد 
فلاح ثائر عبدالرحمن جاسم 
يوسف احمد بهلول محمد 
بلقيس صلاح محمد جاسم 
جمانة بشير محمد جاسم 


حفصة احمد علي احمد 
ميعاد اركان خليفة عامر 


1 


64 
65 
56 
55 
64 
82 
96 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


TIE 


66 
56 
60 
74 
59 
63 
64 


اللغة الانكليزية 


85 
67 
76 
53 
56 
68 
65 


1214 - 4 


الدور الثاني 


//////////////////۱/ 
0 
09۸ 


7-2: 


85.71% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 29/0 
8 اسم المدرسة مدرسة المدثر الابتدائية تربية خانقین 

تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية المجموع | المعدل 
1 212210758001 ابراهیم صلاح الدين حسين شرف 50 0 0 
2 212210758006 اياد عبدالباسط محمد محمود 50 9 | 53.8 
3 | 212210758016 سیف وسام ابراهیم نحو 60 272 54.4 
4 212210758022 عبدالقهار ميثاق علوان محسن 77 1 58.2 
5 212210758024 عبدالمهیمن نزار احمد حسین 80 8 59.6 
6 2122107580256 عبدالوهاب شهاب احمد لفته 66 9 558 
7 08030 علي سعد علوان احمد 75 7 79.4 
8 2122107158031 علي سعدون عواد خلف 85 4 70.8 
9 | 212210758032 علي سیف علي خلیل 64 0 0 
0 ۱212210758033 علي عدي ابراهیم غیدان 84 62 7 ۱ 63.4 
1 212210758034 علي نصير علي حسین 69 65 3 62.6 
2 | 212210758040 محمد سعد كاظم عبود 58 50 0 0 
3 محمد صباح ستار جبوري 65 90 4 | 68.8 
4 212210758042 محمد طارق عزيز محسن 75 50 0 0 
5 212210758048 مرتضی مثنی ابراهیم نحو 64 57 ۱ 5 | 65 
6 212210758049 مرتضی نزار احمد فرحان 52 52 63 0 0 
7 212210758051 منتظر اسماعیل خلیل جمعة 95 75 422 844 
8 212210758052 نور فارس فرحان انور 72 74 69 ۱ 2 ۰ 66.4 
9 ۱212210758053 همام مقداد محمد کواد 74 68 ۱ 0 | 70 
0 212210758055 يعقوب علوان حسین علکه 60 61 52 ۱ 309 61.8 
1 212210758056 يوسف اسماعیل خلیل جمعه 50 55 50 0 0 
2 212210758057 یوسف رعد خضیر عباس 77 60 54 1 66.2 
3 212220758062 ابرار وسام عبدالجلیل ابراهیم 83 71 58 0 | 68 
4 212220758063 اخلاص سعد اسماعیل محمود 81 70 63 5 | 69 


1215 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة المدثر الابتدائية 


تس رقم التلميذ 

212220758065 5 
212220758070 6 
212220758075 ۲ 
212220758076 6 
212220758077 9 
212220758078 ۱ 0 
210221 
212220758080 | 32 
212220758082 3 
212220758085 | 4 
212220758087 / 35 
212220758088 6 
212220758089 7 
212220758093 8 
212220758095 | 9 
212220758096 | 0 
212220758100 41 
212220758101 42 


اسم التلميذ 
الاء جمال عبدالله لفته 
تقی فراس عبدالمحسن علوان 
دلال واثق علوان محسن 
دينه خلیل ابراهیم لفته 
رقیه مقداد فاضل علي 
رهام علاء عدنان حسین 
رويدة رسول طاهر رشید 
زمن داود محمود علي 
زهراء حسین جواد عیدان 
زینب شیرزاد ابراهیم حسین 
زینه لهیب محمود حسین 
سجی مسعود علوان حمید 
ضحی سعد خلف کریم 
فاطمه علي عدنان اسماعیل 
فاطمه محمود خالد مصطفی 
مریم علي هادي خلف 
نور عمار فاضل حسن 
هدی ازاد ابراهیم حسين 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
تربية خانقین 
الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم ۲/////////////////] النتيجه 
50 51 56 
89 70 55 ناجح 
58 71 50 50 ناجح 
78 60 50 ناجح 
60 80 56 50 ناجح 
72 50 50 50 ناجح 
62 54 50 52 ناجح 
56 57 52 
63 67 ۳ 
89 50 ناجح 
57 61 57 ناجح 
72 65 50 
50 50 
58 55 50 50 ناجح 
91 58 54 69 ناجح 
50 
76 62 51 ناجح 
50 52 


الرياضيات 
10 
67% 
1644 - 1216 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


المجموع 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مرک فحص الذؤابة الاک انا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


1217 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0759 
رقم التلميذ 


5 


21222 02 
2122203 
212220759004 
212220708 
21222009 
222 1 
2122202 
"2-4 
21222 0 
212220759035 0 
212220759036 71 
2122207569038 12 
2122207569041 3 
212220759042 4 


5 ہج N‏ این رھ اص O‏ ایب اون اه 


اسم المدرسة مدرسة ام ايمن الابتدائية للبنات 


آسم التلمية 
اسراء جاسم اکرم حسین 
اس اء غلا لحمد رعمان 
اسراء لفته حمید حسین 
ام البنین قحطان عیدان عبد 
امنه احمد حقي اسماعيل 
رقيه صباح اكرم حسین 
رقیه علي عبدالكريم حنش 
ریتاج نزار اسماعیل مرعي 
زینب ایاد مهدي علي 
طيبه فؤاد منصور حمزه 


عذراء علاء رشيد حميد 


فرح اشرف جبار محمد 
ملاك مظهر جبار حيدر 
نغم اياد كاظم علي 


للك رت 
0 1 
0% 50% 


الاسلامية 


50 
73 
83 
50 
57 
79 
66 
78 
72 
74 
74 
74 
70 
59 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


1218 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
0۸ 


7-2: 


71.43% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


3 الدور الثاذ 4 
مركز فحصن الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة ام ايمن الابتدائية للبنات تربية خانقین 


1219 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0760 
رقم التلميذ 


5 


22221 
212210760003 
212210760007 
212210760008 
21222 0 
212210760014 
212210767 
212210760018 
212210763 
212210760028 10 
212210760030 11 
212210760032 12 
212210760038 13 
212210760040 14 
212210760045 15 
212210760047 16 
212210760050 17 


5 ہج N‏ ان اج اص O‏ ایب اون اه 


اسم المدرسة مدرسة سفين الابتدائية للبنين 


اسم التلميد 


أنس انصار محمد خضير 

احمد علاء حسين علي 

بارق حسين عباس لفته 

جاسم محمود جاسم محمد 

زين العابدين عمار رحيم عبدالكريم 
سفيان سبع خميس محمد 

صالح راغب رحمان فرحان 

عدنان كريم صالح جاسم 

کاظم سامي کاظم ادریس 

محمد فلیح محمد راشد 


منتظر فائق حسین خضر 
مهدي محمد عیدان کریم 
وسام روکان سلیم عليوي 
ياسر مهدي فدعم زیدان 
یوسف ضیاء ابراهیم رشید 


الاسلامية 


91 
69 
100 
50 
52 
63 
59 
74 
52 


52 
61 
59 
80 


60 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
تربية خانقین 
7 الانکليزبد [ الریاشیات آلعلوم 
59 54 80 
50 56 
50 54 50 
50 68 75 
50 
52 50 50 
82 58 
60 50 50 
50 57 50 
70 53 
65 
51 
58 
68 50 
59 58 
55 73 
51 53 


الرياضيات 
2 2 
80% 


1220 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


2022/09/0 
۷۷ النتيجه | المجموع | المعدل 
ناجح ۰ 366 73.21 
ناجح ۰ 277 ۱ 55.4 
ناجح | 321 | 64.2 
ناجح ۰ 293 | 58.6 
ناجح ۰ 288 | 57.6 
0 0 
ناجح ‏ 348 | 69,6 
ناجح | 315 | 63 
ناجح || 259 | 51.8 
ناجح ۱ 302 | 60.4 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
ناجح ‏ 329 | 65.8 
0 0 
ناجح ۰ 284 | 56.8 
64.71% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركق فحص الذؤابة تدای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


1221- 4 


5" جے MN‏ این Bb‏ این NO‏ اون اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركن حصن لاه ا ل ها 


0761 
رقم التلميذ 
212210761002 
212210761004 
212210765 
212210761006 
212210761007 
212210761008 
2122107609 
212210760 
71 222 
21221076112 
212210761013 
212210761014 
7 ٗ02 2 
212210761018 
220 
0222 2 
212210761023 
212210766 
7 222 
212210761028 
9 222۹0 
71 2222 
4 210220 
212-207715 


اسم المدرسة مدرسة الفسطاط الابتدائية 


اسم التلمیذ 
امجد ابراهیم عبدالله محمد 
امیر واثق حمودي ناصر 
ايمن عدنان قادر نصيف 
بشر علي اسماعيل احمد 
جاسم خالد قادر فرمان 
جاسم محمد سعيد علي 
حذيفه علي احمد مهدي 
حسام محمد فاضل مطرود 
حسن كرم حسين خليل 
حسين قاسم باقر امين 
حسين كرم حسين خليل 
حمد عثمان حمد محمد 
حيدر نصير كاظم مبارك 
حيدر وليد حسن محمود 
رائد حميد احمد محمد 
رسول سالم نوري عبد 
رياض عبدالجليل احمد عطيه 
رياض منذر مالح حمود 
سيف سعد عبدالوهاب محمود 
عامر صباح عبدالجبار محمود 


عامر رعد شاكر حسين 


الاسلامية 


68 
59 
66 
80 
50 
77 
50 
64 
77 
70 
66 
68 


57 
63 
68 


56 
50 


77 
53 
65 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 


+۶ 01 


50 


50 


50 


50 


60 


1222 - 4 


اللغة الانكليزية 


50 


الدور الثاني 


الریاضیات 


79 
59 


72 
68 
50 
53 
61 
69 
50 
50 
55 
54 


50 
81 


51 
75 
76 
56 


تربیة خانقین 
العلوم 


50 
50 
50 


55 
52 
52 
50 
50 
65 
65 
67 
50 
50 
50 
53 
55 
50 
67 
67 
50 
70 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


3 


O)» 


9 ص 
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زره 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة الفسطاط الابتدائية 


رقم التلميذ 
8 20206 
1 21022 
2 210 
212210761043 
21226 
2102249 
0 20226 
2102 
3 21020 
21221076104 
7 2122 
8 20206 
20209 
212210761064 
212210761068 
212210761069 
212210761072 
212210761073 
212210761074 
015 222۹0 


اسم التلميذ 
عبدالرحمن منصور خلیل عبدالله 
عبدالله عدنان اسماعیل احمد 
عبدالله علي محسن خلف 
علي ابوبکر احمد صالح 
علي خلف صالح محمد 
علي محمد حمد احمد 
علي الرضا حسین قاسم حسن 
فاد عدنان محمود جاسم 
فرات حسین حسن علي 
قاسم محمد هادي صالح 
مؤيد محمد احمد طعمه 
مازن سالم نوري عبد 
ماهر حمید احمد محمد 
محمد قحطان عدنان مجول 
مصطفی نجاح احمد حمادي 
معن عدنان قادر نصیف 


هيبت غازي حسین عبد 
وضاح حمید بحر صالح 
وفي داود ثایر داود 
يونس محمود شاکر حسین 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


1223 - 4 


الدور الثاني 


7-2: 


38.64% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة الا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم /////////////////////////// 
5 11 20 5 1 0 
17% 69% 44% 38% 93% 0% 


1224 - 4 


,¢ جح MN‏ ان Bb‏ ای او ای اون اه 


0762 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2022071 
21222076202 
212220765 
212220762006 
2022616 
7 2 2 
0 2 2 2 
1 2 
5 2 2 
6 2 2 
27 2 2 
6 2 2 
212220762038 
9 2 
1 2 
2 2 2 
3 2 2 
212220762063 
212220762067 
9 2 2 
1 2 2 
5 2 2 2 
212220762078 
212220760 


اسم المدرسة مدرسة نسيبة الابتدائية للبنات 


اسم التلميذ 
آيه عبدالقادر حسن علي 
آيه حسين عبدالله جدوع 


ہس 


ماني احمد ثاير داود 

اسوار فيراس كريم عباس 
اسيل جهاد امين حسين 

براء منعم خلف صالح 

بشرى رعد محمد عبدالله 
بنين مهدي محمود حبيب 
تبارك اسماعيل خليل عبدالله 
تبارك سعد عبدالوهاب محمود 
رحاب صبحي حميد محمد 
رواء رياض نوري عبد 
رواء قادر منصور علي 
ريماس احمد خطاب مرهج 
ريماس مثنى حميد محمد 
زينب سلام فاضل سلمان 
شهد عادل كامل عبدالله 
عائشه جميل ابراهيم حمادي 
عانشه واكق حمودي ناصر 
فاطمه عباس ابراهیم کریم 
فاطمه نوري فرحان اسماعیل 
ملاك حمید بحر صالح 


الاسلامية 


53 
63 
60 
72 
66 
84 
98 
89 
71 
94 
80 
64 
62 
90 
95 
98 
86 
74 
72 
80 
78 
72 
69 
59 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية 2012771 
66 
50 67 
50 75 
50 50 
55 50 
55 54 
70 55 
73 50 
50 71 
60 
61 55 
50 50 
50 50 
90 65 
85 73 
65 57 
52 62 
50 64 51 
ےھ 2 ]| © 
50 50 50 
78 69 
50 50 
75 50 


1225 - 4 


تربية خانقین 
العلوم 


59 
57 
65 
52 
50 
50 
72 
55 
96 
62 
72 
58 
59 
61 
82 
85 
74 
50 


54 
62 
63 


7-2: 


7/۱۱/۱۷ 


النتیجه 


المجمو ع 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة نسيبة الابتدائية للبنات 


رقم التلميذ 
2122207623 
2122207684 
6 20222 
212220788 
0 20222 


اسم التلميذ 


ملاك محمد سعدون كامل 


ملك وليد حسن محمود 


نرجس حمد عبدالله رسول 


ياسمين مثنى مظهر علي 


TIE 


79 
63 
82 
63 
59 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
2021-2 الدور الثاني :200 


تربية خانقین 
1006000000 


55.17% 


///////////////////////// 
0 1 7 
0۹۸ 75% 09۸ 


1226 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0763 
رقم التلميذ 
1 202 
212210702 
6 202 
7 202 
9 202 
0 2026 
210222271 
21012 
202615 
10 212210763019 
11 212210763022 
12 212210763023 
3 212210763024 
4 212210763025 
15 212210763028 
16 212210763029 
7 212210763031 


3 


5 ہج ای ان اھ اص O‏ ایب مه اه 


اسم التلميذ 
احمد عدنان حسين علي 
احمد محسن احمد محمد 
حسین عباس قنبر زین العابدین 
حیدر حسین حسن حسین 
خضر حیدر خضر عباس 
رضا محمد قاسم کاظم 
عباس عبدالامیر ستار عبد 
عباس غریب مصطفی احمد 
عباس نصرالدین علي شلال 
على امن حضیر علي 
علي محمد خضر عباس 
علي مقداد عبدالوهاب جاسم 
علي مهند عبدالامير کاظم 
محمد حاتم محمد رضا 
مصطفى عامر عباس شكور 
موسى جواد صالح يونس 


الاسلامية 


57 
66 
53 
56 
50 
59 
77 
71 
78 
50 
51 
50 
60 
83 
50 
79 
50 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 


الرياضيات 
0 0 
100% 


1227 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


82.35% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


1228 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2/0 
4 اسم المدرسة مدرسة العبير للبنات تربية خانقین 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية ٠‏ الرياضيات العلوم  11١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212220764001 أسراء سجاد علي قنبر 61 61 62 60 0 0 
2 212220764003 جنه زهیر محمد حسین 83 54 60 72 ناجح | 360 72 
3 212220764008 رقیه تامر جمال حسین 67 69 68 74 ناجح | 365 | 73 
4 212220764009 زهراء جعفر حمید عباس 61 50 61 50 ناجح 288 57.6 
5 212220764012 زهراء عبدالحسین عباس خلیل 71 56 75 78 ناجح 376 ۱ 75.2 
6 212220764015 زهراء قاسم احمد هاشم 78 60 51 ناجح | 354 ۱ 70.8 
7 018 زينب جواد سمین عباس 86 86 56 70 ناجح | 388 77.6 
8 212220764019 زینب حسین مكي شکور 54 78 55 56 ناجح | 309 ۱ 61.8 
9 212220764020 زينب مقداد خليل حسين 50 72 61 ناجح | 294 58.8 
2122207640230 زينب عباس محمد حسين 68 65 51 58 ناجح | 292 58.4 
1 212220764025 فاطمه حسن سمین علي 75 60 100 63 ناجح | 368 ۱ 73.6 
2 212220764027 مریم اکبر قاسم عباس 65 86 58 ناجح | 319 ۱ 63.8 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 1 0 0 0 
09۸ 100% 75% 100% 100% 09۸ 


1229 - 4 


,¢ ج N‏ ان ھ ای او ای ہی اه 


0765 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210765003 
212210765007 
212210765013 
9 2022 
2022471 
21221076524 
7 2022 
2122075 
21226 
212220765038 
9 2 2 
212220765040 
212205 
212220765046 
21222076503 
212220765054 
212220765 
1 2 
4 2 
212220765067 
212220765070 
9 2 2 


اسم المدرسة مدرسة الشهامة الابتدائية المختلطة 


اسم التلميذ 


حسن عباس رضا شكور 
حسين هاشم عباس محمد 
عباس مهند علي اسد 
فاضل سجاد فاضل مجيد 
محمد جاسم محمد عباس 
محمد مصطفى جمال بهجت 
مصطقی حافظ جاسم ميارك 
یوسف علي احمد صالح 
يونس محمود حمادي علي 
اسماء ابراهیم عواد خلف 
اسماء صکبان کریم مظهور 
سماء عصام محمود حسین 
بنين محمد ابراهیم حسن 
بنين محمد زین العابدین کریم 
رسل محمد صالح بر غوث 
رغد شجاع ضاري حمید 
رقیه مولان عاشور رضا 
زینب مولان عاشور رضا 
طیبه وسام عبدالباقي عبود 
فاطمه خالد جمال جلال 
فاطمه محمد جواد علي شکور 
نورس صالح محمد بر غوث 


الاسلامية 


60 


50 
64 
51 
82 
03 
58 
50 
59 
50 
58 
59 
63 
62 
78 
55 
50 
55 
62 
88 
100 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


۶ +01 


الدور الثاني 
اللغة الانكليزية الریاضیات 
56 
50 50 
62 62 
86 69 
68 81 
54 50 
50 
51 
51 66 
50 61 
55 65 
50 
60 
50 50 
53 
59 
50 50 
74 
72 
50 75 
73 


1230-4 


تربیة خانقین 
العلوم 


56 


62 


65 


64 
57 
70 


7-2: 


7/۱۱/۱۷ 


النتیجه 


المعدل 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


اسم المدرسة مدرسة الشهامة الابتدائية المختلطة 


اللغة الانكليزية 
4 
56% 


1231 - 4 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


81% 


تربية خانقین 


۱۱۱/۷۷۷۷۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


6 اسم المدرسة مدرسة التوافق الابتدائية 
وچ ET ETA‏ الاسلامية اللغة الانكليزية ۳ 
1 212210766002 أحمد وضاح احمد تركي 80 
2 212210766006] احمد عباس نصيف جاسم 73 
3 212210766008 احمد نزار ابراهیم محمد 81 
4 | 212210766009 اسماعیل صکر اسماعیل عبدالله 85 
5 212210766011 انور عامر مجبل داود 59 
6 212210766013 بشار مهدي صالح حبيب 62 
7 22210766014 جواد محمد جواد محمد 59 
8 212210766019 حسین هیثم حسین علي 50 
9 212210766025 صفاء باسم سامي نعمه 67 
0 212210766026 ضرغام ابراهیم جعفر علي 80 
1 212210766028 عباس حسن هادي فاضل 74 
2 212210766029 عباس صادق جعفر رشید 83 
3 | 212210766030 عباس مازن کریم محمود 85 
4 ۱212210766036 عثمان صلاح حسن عبد 70 
5 212210766037 علي عباس نصیف محمد 70 
6 212210766038 علي عبدالامیر عباس علي 55 
7 | 212210766040 فیاض ابراهیم صالح خلف 71 
8 212210766041 قتیبه ضیاء مهدي محمود 73 
9 212210766045 محمد جاسم محمد غائب 79 
0 212210766046 محمد سامان كمال عارف 68 
1 212210766053 محمد موفق كمال حسن 68 
2 212210766055 مراد موفق سمین شاهوار 83 
3 | 212210766057 مصطفی حسین شکور غیدان 74 
4 212210766058 مصطفى خليل ابراهيم محمود 52 


1232 - 4 


وزارة التربية 


المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 
اسم المدرسة مدرسة التوافق الابتدائية 


تس رقم التلمید 


اسم التلميذ 


5 212210766061 منتظر علي غناوي اسود 
6 212210766062 مهدي صادق جعفر رشيد 
7 212210766066 ميسر منذر احمد اسماعيل 
8 212210766069 يوسف مقداد حسن مصطفى 


001 


83 
76 
79 
70 


24 
اللغة الانكليزية 
3 
67% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العريية 
51 


للغة الانكليزية 


60 
50 


1233 - 4 


الدور الثاني 


تربية خانقین 


00000000000000 
0 
09۸ 


7-2: 


۷۷ النتیجه | المجموع | المعدل 


85.71% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الذراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
7 اسم المدرسة مدرسة میسان الابتدائية المختلطة تربية خانقين 

تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية . اللغة الانكليزية . الریاضیات العلوم ...۰ 1١‏ النتيجه | المجموع المعدل 
1 212210767001 اثير جبار ناصر حنوش 67 58 50 66 ناجح | 291 58.2 
2 212210767003 احمد حسين علي هادي 77 60 68 69 ناجح 35 /67 
3 212210767005 تیسیر جبار ناصر حنوش 50 70 50 53 ناجح 294 58.8 
4 212210767006 جعفر محمد احمد صالح 57 51 52 56 ناجح | 270 | 54 
5 212210767007 حسام ابراهیم فاضل صالح 50 58 50 ناجح | 282 | 56.4 
6 212210767017 مهند علي شهاب احمد 52 50 ناجح | 281 | 56.2 
7 01 آنه ماهر مهدي صالح 86 50 50 ناجح | 307 | 61.4 
8 212220767021 انتصار یاسر حسن علي 56 55 ناجح | 314 | 62.8 
9 212220767023 ايه أرشد كامل خليل 65 50 53 ناجح 9 | 55.8 
0 212220767024 ايه بشار عاصي سلمان 73 66 50 51 ناجح | 313 | 62.6 
1 212220767025 براء ساهر حسين علي 51 52 0 0 
2 | 212220767027 زينب عامر فليح حسن 54 52 0 0 
3 212220767029 سبأ جبار سلمان عواد 50 52 0 0 
4 | 212220767030 مریم سفيان مجبل علي 56 50 0 0 
5 212220767033 هيام وسام فاضل محمود 75 50 ناجح | 337 | 67.4 


0م110 
0 1 1 3 2 0 
0/6 83% 93% 40% 71% 09۸ 


1234 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة ا لاا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


1235 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدر اسة ا اف 2021-2022 الدور الثاني 0٤‏ 200 
58 اسم المدرسة مدرسة قره تبة الابتدائية تربية خانقین 

تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامیة اللغة العريية | اللغة الانكليزية | الریاضیات العلوم  1/١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210768001 آبراهیم فيصل عزیز علي 88 64 73 58 ناجح ‏ 335 | 67 
2 212210768003۰ أحمد خالد أحمد فرج 73 52 50 51 ناجح | 276 55.2 
3 212210768005 أمير عبد أبراهيم کریم 61 50 ناجح 264 52.8 
4 212210768006 انس احمد محمود صالح 54 63 ناجح | 336 67.2 
5 212240768007 انس زید ابراهیم كريم 50 73 50 ناجح | 309 61.8 
6 212210768008 آنمار أحمد آبراهیم كريم 60 57 50 60 ناجح | 302 ۱ 60.4 
7 .0768009 حارث علي حسين صالح 59 56 0 0 

8 212210768015 محمود حازم محمود عبد 65 52 0 0 

9 212210768016 هادي محمد حسين حمد 75 60 50 54 ناجح )| 304 60.8 
0 212220768019 فاطمه صالح حسین حمد 82 73 56 70 ناجح ۰ 347 69.4 
1 212220768020 نداء آیاد صالح خلف 73 75 50 51 ناجح | 331 66.2 
2 7 ندی محمد علي هناو 83 70 50 79 ناجح | 339 67.8 


///////////////۷////// 
0 0 1 2 0 0 
09۸ 100% 80% 82% 09۸ 09۸ 


1236 - 4 


3 


5 > ای این اى ان O‏ ایب اون اه 


0769 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210769008 
0 22 
2122102 
212210769014 
6 202 
2102271 
2102223 
21222076924 
2122205 
7 22220 
21222078 
0 202 


عباس نزار خلیل جبار 


عززالدین حامد رشید حمادي 


محمد عبار صالح محمد 


پوسف موفق داود صالح 


زینب ابراهیم یاسین خضیر 


عبیر عباس خالد ابراهیم 


ملاك جلال جاسم حمادي 


نداء غسان ابر اهیم محمد 


یقین محمد رشید حمادي 


:01- 7 
1 
80% 


اسم المدرسة مدرسة اليعقوبي الابتدائية المختلطة 
اسم التلميذ 


الاسلامية 


85 
66 
50 
74 
72 
82 
100 
08 
50 
72 
80 
50 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 


1237 - 4 


الدور الثاني 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 


المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 


0771 


3 


۶ اه اد ادن اج إص اه الك إمه ره 


رقم التلمید 


اسم التلمیذ 


1 احمد عبدالرحیم محمد صالح 
2 خلدون محمد ستار حسن 
3 شهاب احمد هادي عباس 
4 عبدالرحمن هیثم دوله جاسم 
7 محمد مزهر یوسف سلمان 
9 یوسف وسام لفته عباس 
0 أيه زكي زید محمد 
2 خناس علي حسين رفعت 
3 رهف محمد وادي عباس 


0 212220771014 سهاد خالد هادي عباس 
1 شهد وسام صاحب خلف 
2 212220771016 هناء احمد حسن علي 


ETE 
1 0 
83% 0% 


7-7 


79 
88 
87 
79 
82 
100 
80 
80 
96 
60 
67 
77 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


1238 - 4 


الدور الثاني 


//////////۷//////// 
0 
09۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامیة غة العربية غة الانکلیزی یاضی ۱ | )0/0/0000 
1 | 212210772001 محمد بارق شاكر محمد 72 

2 | 212210772002 محمد ثامر شکر اسماعیل 95 

3 212210772003 یوسف ايوب محمد عبدالله 81 

4 212220772005۱ دعاء لؤي مجول جليل 93 

5 "212220772006 عذراء دحام مجول جلیل 79 


///////////۷//////۷/۱// 
0 0 0 3 0 0 
09۸ 100% 100% 25% 100% 09۸ 


1239 - 4 


زارة التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المدير بة العامة لتربية دیا 
المديرر لتربيا یالی 2021-2 الدور الثاني 
3 اسم المدرسة مدرسة الهضاب الابتدائية 


تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
1 | 212210773002 آحمد شکر محمود ولي 80 
2 212210773003 آحمد صدام متعب خلف 50 
3 |212210773004] آحمد محمد صادق مهدي 61 
4 212210773005 ابراهیم داود اکبر عبدالله 76 
5 212210773006 احمد آرکان دلف ابراهیم 79 
6 212210773009 عباس شجاع محمد ولي 57 
7 | 212210773011 عباس عزيز محمود عباس 68 
8 212210773013۱ عبدالله علي صادق مهدي 59 
9 212210773015 غسان عدنان محمد عباس 65 
0 | 212210773016 مسلم يوسف مصطفى حسن 63 
1 212220773021 زهراء حاكم محمد ولي 85 
2 212220773022] زهراء عدنان محمد عباس 72 
3 | 212220773025] شیماء فؤاد هزاع جرمط 73 


اللغة الانكليزية 
0 2 1 2 0 
09۸ 60% 88% 60% 100% 


1240-4 


//////////۷/////// 
0 
09۸ 


7-2: 


3 


ÇE‏ اد اد ادن 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 
0775 


رقم التلميذ 
212220775004 


212220775005 
212220775006 


اسم المدرسة مدرسة دهوك الابتدائية 


اسم التلميذ 


صفا نجم عبدالله احمد 


مروه نجم عبدالله احمد 


تفه العربية 
0 
100% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني 


7N 
0 


م01۸ 100% 09 


1241 - 4 


7-2: 


33.33% 


3 


9+ اص ای ره 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0776 
رقم التلميذ 
1 21022 
212210776002 
212210776003 
212220776004 
212220776005 
212220776006 


اسم التلميذ 


حیدر فيصل حسين عبد 
کلف غازي خلف صالح 
صدیق ومیض کالط عبدالله 
آروه عیسی على صالح 
أية علي حسین عبد 

تبارك علي عبد محمد 


TOE 


0 
100% 


71-7 


78 
86 
100 
76 
83 
81 


اللغة 8 7 
0 
100% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 


الدور الثاني 


11117 77 
0 0 2 
09۸ 100% 


1242 - 4 


7-2: 


7/۱۱۱/۱۸۷ 


66.67% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدافية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


7-2: 2021-2 


الدور الثاني 


7 اسم المدرسة مدرسةالتلاحم الابتدائية 
ب چس الاسلامیة ۵ ۷۷/۷۸۷/۷۷۷۷ 
1 212210777001 آمجد مهند خليل ابراهيم 55 

2 212210777003 احمد شحاذه حميد حسن 74 
3 "212210777006 ساجر ماجد حمید عبد 77 
2122107770074 عباس اياد مطشر فاضل 70 
5 212210777008 عبدالستار محمد عبد عمر 86 
6 "212210777011 معن عبدالله خلف وسمي 82 
7770127 بوسف عزالدین حمد علي 85 
8 212220777013۱ آبتسام محمد منصور حسین 84 
9 212220777015 ساره صباح نورالدین اسماعیل 85 
0 212220777017 شهد صالح عبدالله حسین 78 
71 آمتاب ستار محمد وسمي 84 
77542 نورہ سعدي شحاذه علوان 74 


TEEN 
0 0 
100% 0% 


1243 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


0778 
تس رقم التلميذ 
1 212210778005 
2 212210778008 
3 212220778010 
4 212220778011 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم التلميذ 


سهیل نجم عبد ابراهيم 
عبدالوهاب ماهر رحمن ابراهيم 
خوله ابراهيم رحمان علي 
فاطمه نزهان حسن اسماعيل 


اسم المدرسة مدرسة كهريز الابتدائية المختلطة 


IE 


50 
67 
85 
50 


اللغة الانكليزية 
0 
0% 


2021-2 
0071 0ے 
60 
63 
60 
64 


1244 - 4 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


الدور الثاني 


تربية خانقین 


(IIIIII 
0 
09۸ 


7-2: 


زارة التربية 
وزارة التر بی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 


المديرية العامة لتربية ديالى ۱ 5 
2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 
9 اسم المدرسة مدرسة فصلت الابتدائية تربية خانقین 
تن رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية النتيجه | المجموع] المعدل 
1 212210779001 اسماعیل فاضل فهد خورشید 70 58 50 0 0 
2 212210779004 صاحب برجس صاحب فهد 85 53 60 314 62.8 
3 | 212210779006 عبدالكريم طلال صاحب فهد 62 54 9 | 57.8 
4 | 212210779007 عبدالله صفاء محمد حمد 53 50 85 57 


اللغة الانكليزية _.._ العلوم .۰۰ |ذ۱////۸۸::'''۸۸۷۸۸:۸/۸///// 
0 0 
0۸ 0۸ 100% 50% 100% 0۸ 


1245 - 4 


3 


9 اد اص اص ای اه 


0780 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
1 22 
212210780004 
212210785 
2122107806 
20207 
2102209 


اسم المدرسة مدرسة الحدباء الابتدائية 


اسم التلميذ 


احمد محمد عبدالله نجم 


عباس قادر فاضل خليل 
منتظر نجم عبدالله نجم 
شجن فراس صبحي حميد 


TOE 


0 
09۸ 


20201 


71 
83 
59 
73 
50 
68 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


7-2: 2021-2 


الدور الثاني 


33.33% 


11011031017 
0 0 1 
09۸ 100% 


1246 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
0782 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


اسم المدرسة مدرسة الخليل الابتدائية 


5 


رقم التلمیذ 
02 200 
2102005 
2107 
212220 
00152 2 
210224 
2122215 
6 22 
۰0 22 
2102271 
212220783 
5 22 
3 212220782029 
4 212220782030 
5 212220782031 


کک 
۴ حہ SON OMB WN‏ 


حت الک 
N =‏ 


اسم التلميذ 
أيوب عدنان یحیی خلف 
رامي صالح عبدالله صالح 
رسول عمر عطیه علي 
صهیب نزار محمود علي 
عبدالرحمن مشتاق داود محمد 
محمد احمد حسن محمد 
مراد مزهر نوري صالح 
تقی يوسف احمد يوسف 
رنا جمعه قدوري حسن 
عالیه محمد عبدالله محمد 
ملاك صدام حسین عدوان 
هدی محمد خلیل ابراهیم 
هدی محمود علاوي جاسم 
ورده فائز محمد عزیز 


اللغة الانكليزية 


1247 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مرگ لس الذؤابة تدای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


1248 - 4 


زارة التربية 
وزارة التر بی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المدیریة العامة لتربیة دیالی 


95 الدور الثاذ 4 
مركز فحص الذؤاسة سای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
3 اسم المدرسة مدرسة الضياء الابتدائية تربية خانقین 

0 رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات النتيجه | المجموع| المعدل 
1 212210783002 شاهر حاتم عبدالکریم ابراهیم 78 83 59 57 ناجح | 348 69.6 
2 212210783007 یوسف خلیل شهاب حسون 81 70 58 3 70.6 
3 212220783010 مریم احمد محسن احمد 58 60 0 0 
4 212220783012 هدی سمير حمد ابراهیم 83 68 6 ۱ 73.2 


اللغة العربية ۶۷۷۷۸۱/فيي۸۷فم۷//۸/۸/ 
0 1 0 0 0 
09۸ 09۸ 09۸ 100% 09۸ 


1249 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائیة 2021-2 الدور الثاني :20207 
4 اسم المدرسة مدرسة رام الله الابتدائية تربية خانقین 

تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية النتيجه | المجموع| المعدل 
1 212210784001 احمد محمد ضباب حسين 50 50 ناجح 0 | 50 
2 | 212210784003 جعفر منصور مصطفی دلز 94 62 56 ذ 4 68.8 
3 "21221074007 صاحب عمار صاحب صائل 87 50 0 0 
4 212210784009 عبدالرحمن عزيز حدید زيدان 68 0 0 
5 212210784011۰ علي ياسر محمد شهاب 51 0 0 
6 212210784015 مراد عبدالله حسين محمد 57 0 0 
7 212210784016 مصطفى حسين محسن مرهج 59 0 0 
8 212210784017 منتظر حسن حسین محمد 64 274 54.8 
9 ,212210784020 يحيى صاحب عبد سالم 50 0 0 
0 212220784023 اطیاف احمد مصطفی دلز 78 0 0 
1 212220784025 ايمان علي حسين یحیی 50 0 0 
2 212220784026 ایمان علي فيصل ياسين 88 302 60.4 
3 212220784028 تبارك حمد مصطفی دلز 83 0 0 
4 212220784034 طیبه صدام مبارك حسین 71 283 56.6 
5 212220784036 فاطمه احمد حسین صالح 66 1 602 
6 212220784037 فاطمه جبار يحيى شهاب 67 0 0 
7 لقاء علي محمد زيدان 64 0 0 
١ 8‏ 212220784040 منى سلمان احمد حبيب 59 0 | 56 
9 212220784041 هبه حسين علي مسلط 50 0 0 
0 212220784042 هدى سعدون حمد عاصي 55 0 0 


1250 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
الاسلامیة اللغة العربیة اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم //۱//////////////////// 
0 1 7 11 2 0 
100% 75% 13% 31% 75% 0% 


1261 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 29/0 
5 سم المدرسة مدرسة بيت لحم الابتدائية المختلطة تربية خانقين 

تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية 

1 212210785003 حمزة عبدالله ابراهيم محمود 77 

2 | 212210785004 خالد ولید جميل ابراهيم 64 

3 212210785005 رسول مشتاق صالح علي 79 5 1 ۱ 

4 | 212210785007 ضیف نزار عادل عطیه 71 

5 212210785008 عبدالرحمن عباس علي هادي 85 

6 ۱212210785009 عبدالكريم عطية قادر عطية 91 

7 212210785014 مزهر محمد مزهر عیسی 67 

8 212210785015 یاسین طه محمد عیسی 85 

9 212210785016 یوسف أياد فيصل ابراهیم 93 

0 212220785019 رهف وقاص محمد عیسی 78 

1 212220785020 رواء طوفان أحمد تایه 82 

2 212220785021 سارة رعد حمد مطر 92 

3 212220785023 طيبة ز هیر احمد تایه 84 

4 212220785025 مریم قیصر شهاب أحمد 67 

396 


اللغة العربية /////////////////// 
0 1 2 7 2 0 
09۸ 83% 60% 22% 50% 09۸ 


1262 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


3 الدور الثاذ 4 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة بيت لحم الابتدائية المختلطة تربية خانقین 


1253 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
6 اسم المدرسة مدرسة البرج الابتدائية تربیة خانقین 
شن | رقم التلمبة آسم التلمية الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الریاضیات الوم ///////////////////۱ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 2122107860021 سالم سعدون خلیل محمد 81 62 50 56 ناجح | 307 | 61.4 
2 212210786006 عصام حسن مهدي صالح 56 50 0 0 
3 212220786014 آبرار علي ابراهیم محمد 76 66 68 ناجح ۰ 347 69.4 
4 | 212220786019 سارہ طارق محمد رشيد 68 54 0 0 
5 | 212220786021 طيبه ابراهيم احمد صالح 76 50 52 60 0 0 
6 212220786024 مریم محارب محمد عتمان 70 50 53 0 0 
7 212220786025 ملك فرحان مولان صالح 91 66 54 72 ناجح ۰ 376 75.2 


//////////۷//۷/۷/۸/۱///// 
0 0 4 3 0 0 
09۸ 100% 33% 25% 100% 09۸ 


1264 - 4 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


تس ] رقم التلميذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم ‏ ]//////////////////| النتیجه | المجموع| المعدل 
1 ۱212210788002۱ صفاء نزار ابراهيم محمد 54 50 50 ناجح 275 55 
2 | 212210788003 علي نزار ابراهيم محمد 50 50 50 ناجح | 252 50.4 


اللغة العربية 7 111031 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 100% 100% 100% 09۸ 09۸ 


1265 - 4 


3 


9+ اص ای اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0789 
رقم التلميذ 
1 22 
22002 
21221078903 
2102204 
212005 
0 20222 


اسم المدرسة مدرسة الدعاء الابتدائية 


اسم التلميذ 


امجد محمد سعيد علي 


حمزه محسن متعب هادي 
رسول عدنان متعب هادي 


عبدالرحمن مشعان احمد هادي 


محمد روكان هادي حميد 


ملك قيس ماجد خليل 


TOE 
0 
100% 


IE 


77 
61 
55 
58 
77 
83 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


11011031017 
0 0 1 
09۸ 


1266 - 4 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


33.33% 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم ‏ ///////////] النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210790003 محمد عباس فاضل محمود 62 68 ناجح 9 63.8 


اللغة العربية اللغة الانكليزية ا 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 100% 100% 09۸ 100% 09۸ 


1267 - 4 


5 


۴ آجہ اد ادن اج 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
1 اسم المدرسة مدرسة المواطن الابتدائية المختلطة 


رقم التلميذ 
1 2 
2 <2 


2122204 
21222 9 


اسم التلمیذ 
زلال حسن اسماعیل صالح 


سری عبد حسین محمود 


7تت 
0 
0% 


IE 


74 
71 
89 
82 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :20207 
تربية خانقین 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات النتيجه ‏ المجموع المعدل 
54 50 ۵4 58.8 
61 0 0 
56 6 63.2 
54 315 63 


1258 - 4 


000000000000000 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدو ر الثاذ 0 
مركز فحصن التراسة الات اة 2021-242 ور الثاني 2022/09/0 
2 اسم المدرسة مدرسة العزيمة الابتدائية تربية خانقین 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۷۷ النتیجه | المجموع | المعدل 
1 22107920011 اسماعیل طه نصيف جاسم 51 53 50 0 0 
2 212210792004 عبدالحي کیلان نصيف جاسم 50 70 52 51 ناجح 53 54.6 
3 212210792005 علاء قحطان حميد جاسم 50 52 53 72 ناجح 1 56.2 
4 212210792006 علي حسين نصيف جاسم 68 72 50 53 0 0 
5 212210792007 مروان طالب حمید جاسم 79 74 56 52 ناجح 2 62.4 
6 ,212210792008 مصطفى قصي خليل جاسم 61 50 57 50 ناجح 1 54.2 
7 | 212210792009 نبيل صالح حمید جاسم 61 73 74 ناجح 4 62.8 
8 212210792010 نصيف حمید نصيف جاسم 67 71 68 50 0 0 
9 212210792011 يونس طه نصيف جاسم 56 72 0 0 
55.56% 


اللغة الانكليزية 
4 
33% 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


1269 - 4 


5 


6 ہے جح ان اج اص O‏ ایب اون اى 


0793 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
202902 
227 
8 202 
21022009 
71 21022 
212210793 
2020 
21021 
20203 
21022004 
2102015 
2102203 
6 20220 
7 202 
0 202 
1 2 
21221079303 
212210794 
210210145 
2028 
و9 2020 
212201055 
6 202 
2027 


اسم التلمیذ 
آمجد علي جمعه محمود 
احمد حسن داود سلمان 
احمد علي نوري حماد 
احمد فراس اسماعیل کریم 
ایاد زیدان خلف عبدالله 
براء حامد يوسف حسین 
حیدر حسین حميد حسن 
حیدر صالح مهدي صالح 
حیدر موسی محمد هاشم 
خالد وليد ثاير محمود 
خطاب عمر زیدان خلف 
عبدالواحد آحمد صالح بر غوث 
علي احمد مصطفی حماد 
علي حسین عباس یادکار 
على موي محمد هام 
علي هاشم محمد حميد 
عمار عدي ردام جواد 
عمار محمد عزيز محمد 
عمر عبد كريم محمد 
كرار علي جمال جلال 
كرار محمد علي قنبر 
محمد سمين مصطفى حماد 
محمد صالح مطشر حسين 


محمد عدنان عبدالله حمد 


الاسلامية 


50 
56 
80 
66 
72 
67 
70 
70 
72 
85 
75 
85 
87 


62 
65 
82 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العربية 


55 
50 


61 


52 
68 
50 


60 


1260 - 4 


اللغة الانكليزية 


50 


50 
52 
50 


57 


51 


55 


الدور الثاني 


SET 


50 
50 
50 
67 
50 
53 
54 
57 
81 
73 
52 
62 
78 
50 
51 
52 
54 
50 


50 
60 
50 


تربية خانقين 
العلوم 


50 


53 


50 
50 
60 


50 
50 
58 
65 


50 
63 
58 
55 
50 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


3 


ناجح 
ناجح 


دارم اڈ 
وزارة التربد نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المديرية العامة لتربية ديالى ۱ ۲ 
7 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 


تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامیة اللغة العربية ا/////////////// المعدل 
5 212210793063 مصطفی نهاد عبدالامیر كاظم 85 76 78.6 
6 212210793068 یوسف علي جمعه محمود 90 50 0 


////////////۷/////۷/۱/۱۸//// 


TIEN 
0 1 4 4 2 0 
0% 90% 0% 79% 88% 100% 


1261 - 4 


وزارة التربية 
لمديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 
رقم التلمیذ اسم التلمیذ 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


3 


1 ارشد عامر محمد نجیب 
3 سحسین علي عبدالله حسین 
6 عبدالحکیم شلال ابراهیم محمود 
7 عدالله صباح لطیف حسن 
8 علي حسین حمد حسین 
2 یوسف احمد جاسم عليوي 

6 سیرین قحطان حکمت احمد 
59 نبا ياسر عبدالله جداع 


۴ حہ ان لك اج ای لك ON‏ 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 5 0 1 1 
09۸ 100% 09۸ 100% 09۸ 09۸ 


1262 - 4 


5 سم المدرسة مدرسة الباسط الابتدائية 

دا اسم التلميذ 
1 ۰ 212210795001 احمد صامد جاسم محمد 

2 212210795002 ایاد صدام محمد محمود 

3 212210795003 جاسم محمد درویش محمود 
4 212210795004 حسین فهد شکر محمود 

5 ,212210795005 حیدر صدام جاسم محمد 

6 | 212210795007 صالح مهدي محمد محمود 

7 212210795009 عبدالسلام منعم کریم محمود 
8 212210795010 عبدالله صامد جاسم محمد 

9 212210795011 علي صالح محمد سبع 

0 212210795013 قیصر رحیم خلف محمود 
1 212210795015 محمد جهاد محمد عبدالله 
12 212210795018 مصطفی داود شکر محمود 
3 ۱212210795020 مهیمن مهدي محمد محمود 
4 | 212220795021 اسماء ابراهیم سبع خميس 
5 212220795032 میلاد عبدالله رحیم وهب 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


الاسلامية 


79 
72 
64 
74 
94 
52 
89 
50 
71 
64 
72 
62 
60 
76 
73 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


1263 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷۷۷ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مرگ فحصن الذؤابنة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


1264 - 1644 


5 


5 >= جح ان اج اص O‏ ایب اون اه 


0796 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
71 22 
2122107902 
2122107904 
212005 
212210796006 
7 202 
212210796008 
2122107909 
2-1" 
212210796013 
6 2" 
7 22 
212210796018 
2122107924 
2026 
86 222 
210209 
0 2020 
1 22 
202202 
210224 
5 2" 
6 2" 
212220798 


اسم المدرسة مدرسة ذا النون الابتدائية 


اسم التلميذ 


,ہے 


زھر فاروق عبد الجبار محمود 
احمد محمود صالح مظھور 
اسماعیل احمد اسماعیل هيتاوي 
اوس طه صالح مظهور 

حسن احمد محمد عزیز 

حسن محمد احمد علي 

حسین عبد القادر حمد حسین 
حیدر یوسف سعید علي 

سیف عبد القادر خلف عیاش 
طه جعفر عبد القادر احمد 
عبد الرحمن جدعان خضیر محمد 
عبدالله صدام حسین علي 
عقيل عبد الرحمن جمعه ناصر 
ماهر عمار لجي عیسی 
مروان نشوان عبدالله محمد 
مصعب عز الدين شکر محمود 
نوري مولود نوري عزاوي 
وسام فوزي محمد احمد 

وسام محمد اسود حمید 

یوسف صباح نوري نجم 
احلام علي مظهر یوسف 
استبرق جمعه عبد حمد 

اسماء یاسین عز الدین فاضل 
اسیل احمد محمود صالح 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


1265 - 4 


الدور الثاني 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة ذا النون الابتدائية تربية خانقین 

تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة الانكليزية ۱ ۱/۱۱/۱۷۱۷ 

5 212220796046 جوریه هیثم حسین حمد 87 50 

6 212220796048 خماسه جعفر عبد القادر احمد 78 

7 212220796049 رویده مطشر عليوي بر غوث 84 

8 ۱212220796061 سجی عبدالله عزاوي حمید 80 

9 212220796052 شهد حسین عبدالله عزاوي 87 

0 212220796053 عذراء جبار خلیفه عبد 92 

1 212220796054 كحيل يوسف سعيد علي 58 

2 212220796056 مریم عبدالله محمود محمد 73 

3 | 212220796058 مناره ولهان محمود حسين 86 

4 212220796059 | نجوی عذاب عبدالله عیسی 93 

5 212220796060 نورا ومیض محمد عطیه 72 

71.43% 


ا/۷/۱۷۱۷۷0۷۷فی۸۸۵//// 
0 1 2 9 0 0 
100% 92% 88% 63% 100% 09۸ 


1266 - 1644 


دارم اڈ 
وزارة التربد نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
ê‏ 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 


تربية خانقین 


تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 1 النتیج ۱ المعدل 
1 .212210797002 روکان صدام خلیل محمد 50 0 
2 212210797003 عمر خالد جميل ابراهیم 75 60.8 


اللغة العربية 7۱/۱/۱۷۱۷ 
0 0 1 1 0 0 
09۸ 100% 50% 09۸ 09۸ 09۸ 


1267 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


8 اسم المدرسة مدرسة النخبة الابتدائیة 
تس رقم التلمیذ اسم التلميذ 
1 212210798002 حسین محمد حسين خلف 
2 212210798003 حیدر غازي حسین خلف 
3 ۱212210798004 صالح عبدالقادر مجید خلف 
4 212210798005 عبدالرحمن علي ابراهیم احمد 
5 212210798007 عبدالله ذیاب مطشر فاضل 
6 212210798008 عدنان زامل عبدالقادر سلیمان 
7 212210798009 عدنان فاضل محمد لطيف 
8 ۱212210798011 علي جمعه علي خلف 
9 212210798015 یوسف منعم عبدالله نصيف 
0 212220798017 ثریا غازي حسین خلف 
1 شروق ابراهیم حسین خلف 
2 212220798021 شهد ولید حمید بجوان 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


1268 - 4 


7/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


زارة التربية 
وزارة التر بی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المدیریة العامة لتربیة دیالی 


95 الدور الثاذ 4 
مركز فحص الذؤاسة ای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
9 اسم المدرسة مدرسة الشهيد حاتم الابتدائية تربية خانقین 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية ۱ 110101010676 ج المعدل 
1 212210799001 ایهم فيصل غازي عبدالله 57 0 
2 ,212210799003 عبدالغفور جابر علي حسین 77 0 
3 212210799007 موسی صفاء عبدالغني موسی 63 0 
4 212220799010 هدی قصي محمود حسن 63 0 


اللغة العربية 1 العلو ۷۱۷۱۱۷۸ٴ۷۷۷۷۷۷۱۷////// 
0 3 0 1 0 
100% 25% 09۸ 09۸ 09۸ 


1269 - 1644 


5 -— جم این ھ ای NO‏ اون اه 


0800 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


رقم التلمیذ 
1 ً22 
212210800004 
212210800005 
212210800006 
212210800007 
212210800008 
212210810 
2122100001 
212210800013 
21221085 
2122108006 
21221080017 
9 2 2 
0 ه 2 2 
2 2 0 2 
21221080023 
21221080024 
21221086 
212210800028 
9 22 
1 2 
2 0 2 
2123 
5 212-20 


اسم التلمیذ 
آياد احمد طيب محمد 
احمد عصام رمضان محمد 
اسامة احمد عبدالله عليان 
امير احمد جبار ابراهيم 
انس وسام صباح حسن 
حارث جبار محمد خماس 
زيد محمد جاسم محمد 
عادل عباس شعلان محمود 
عبدالجليل ابراهيم جليل حسين 
عبدالرحمن قاسم حسن غدوان 
عبدالعزيز محمد خلف جاسم 
عبدالكريم عدنان محمود حسن 
عبدالله شهاب احمد احمد 
علي ثائر محمد خماس 
عمر جاسم محمد علي 
محمد فارس عبدالرزاق حسين 
محمد مهدي علي محيد 
منير عدي حسين حسن 
يوسف حيدر علي حمد 
يوسف رافع كاظم ابراهيم 
يوسف زكي مصطفى محمود 
يوسف نجم عبد سلمان 


الاسلامية 


90 
69 
53 
67 
50 
71 


69 
72 
54 
50 
62 
68 


57 
50 


69 
50 
50 
73 
77 
50 
75 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 | اللغة الانكليزية 20271 

54 
50 

60 
59 

54 
57 51 
57 50 
70 63 

51 
53 52 
66 50 

50 
55 50 

50 
54 

50 

56 


1270 - 4 


تربية خانقین 
العلوم 


58 
90 
61 
72 
63 
77 
50 
73 
64 
74 
73 
74 
60 
51 
50 
60 
50 
63 
50 
50 
53 


90 


7-2: 


7/۱۱/۱۷ 


النتيجه 


7 


ناجح 


ناجح 


OO OOOO O O 


337 


NO O ۵۱ ۵۱ ۵۱ O O 


O) 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
7 ايان عماد عبدالله شكور 50 
1 يسان رعد جبار ابراهیم 71 
3 اسماء كريم عبدالله حمد 50 
5 ایمان ناظم مصطفی ماجد 100 
6 ایناس احمد جاسم محمد 67 
9 خدیجة کیلان صبر محمد 58 
0 دموع جمعة خلف حمید 74 
1 ذکری عبدالوهاب اسماعیل حسین 83 
2 رقية عباس امین حمد 62 
3 رانا ايوب محمود حسن 100 
4 رنین طه جاسم محمد 75 
8 سارة سعد محمد محي الدين 97 
9 سارة عدنان محمود حسن 67 
0 سلمی فيصل حمادي حسن 50 
1 سلوی محمد علي احمد 82 
4 شهد حسین علوان ناصر 88 
5 طيبة رعد هاشم جمیل 76 
6 عذراء عبدالهادي حسن بلش 69 
7 مرو طارق ابراهیم علي 67 
9 ملاك محمود صالح حمودي 65 
0 نبا علي بدر شکور 78 
1 پور ابراهیم محمد حماد 58 
3 هاجر صلاح مجبل جاسم 100 
6 هبه بارق ثاثر عبدالله 95 


1271 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
77 2" 


8 20 
9 زج 20 


اسم التلميذ 


هدى حاتم كريم طه 
هدى رياض ابراهيم علي 


0201 


100 


50% 


اللغة العربية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 
51 


1272 - 4 


تربية خانقین 


11111111 


0 
م01۸ 


7-2: 


00م 1100 


49.02% 


5 


5 ہے N‏ این اج اص O‏ ایب اون اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
موكز فحصن الذراسة الات اة 
1 اسم المدرسة مدرسة الام الابتدائية 


رقم التلمید 
2122108002 
212210801003 
4 2102 
212210801013 
212210801014 
5 20200 
6 8 202 
9 22 
2102025 
6 ز 20 
8 20 
9 202 
2 202 
4 21022 
212240005 
6 22 
7 202 
212220801043 
212220801044 
2122200 


اسم التلميذ 
احمد جمال حسن کاکه ويس 
احمد عباس حسين عیسی 
احمد علي حسین حسن 
حمد عبد محمود ابراهیم 
زکریا رضا عبدالکریم عباس 
سمير غائب ناظم عبدالله 
صفاء قاسم سعید خلیل 
علي زین العابدین احمد عبد 
محمد احمد رامز سامي 
محمد احمد محمد روستم 
محمد صفاء مظهر علي 
محمد طه رمضان حسین 
مصطفی قاسم سعید خلیل 
نورالدین محمد عزت محمد 
هیمن ايوب صلاح رشید 
يونس سالم حامد شاکر 
آستبرق طالب ظاهر خلف 
دعاء غسان واثق حسن 
دیمن سعد صالح حمودي 
شیرین محمد غازي حمد 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


تربية خانقین 


1273 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم /////////////////////////// 
1 6 2 1 2 0 
0% 45% 86% 50% 50% 0% 


1274 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0802 

تس رقم التلمیذ 
1 212210802002 
2 212210802003 
۱3 212210802006 
4 212210802007 
5 212220802008 
6 212220802009 
7 212220802011 
8 212220802012 
9 212220802013 
0 212220802016 
11 212220802017 
72 212220802018 
3 212220802019 
4 212220802020 


اسم المدرسة مدرسة الأرقم الابتدائية 


اسم التلميذ 
عبد الباسط حسين إبراهيم علي 
عبد الرحمن حسين حميد مهدي 
محمد جمعه علي إبراهيم 
منتظر محمد علي درويش 
ازهيه عبد فالح ثامر 
ايه مجيد حميد مهدي 


دنيا نايف ياسين عبدالله 


سوسن عدنان سعيد بهرام 

شهد احمد خليل ابراهيم 

ميلاد احمد عبدالرحمن محمد 
نور حاتم مصطفى احمد 

هبه عبدالرحمن حمد عبدالرحمن 
هدى حسين محمد علي 

ونوشه يحيى سمين سليمان 


TAET 
1 1 
80% 


الاسلامية 


65 
59 
84 
67 
74 
80 
86 
83 
79 
84 
73 
68 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
تربية خانقین 
0 اللغه اانکلیزبد | الریاشیات آلعلوم 
50 50 
50 50 
50 
50 
50 50 
60 51 50 
52 54 66 
54 
73 70 66 
50 50 
50 50 
59 50 
54 50 52 
59 51 


1275 - 1644 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


2022/09/0 

۷۷ النتيجه | المجموع | المعدل 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
ناجح أ 347 69.4 
0 0 
0 0 
ناجح | 296 | 59.2 
0 0 
0 0 

14.29% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مرگ لس الذؤابة تدای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


1276 - 4 


3 


9+ اص ای اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0803 
رقم التلميذ 


2201 
202 02 
212203 
21222080007 
212228 
2122209 


اسم التلميذ 


حمد محمد حمد محمد 


عبد القادر احمد مناع مصطاف 
ساره ادريس عبدالله عبد الحميد 


نهى عماد محسن عبد ١‏ 


لحميد 


TOE 
1 
50% 


اسم المدرسة مدرسة الصفاء الابتدائية المختلطة 


ET 


60 
78 
76 
90 
86 
80 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


7-2: 2021-2 


الدور الثاني 


تربية خانقين 


16.67% 


۱۸۷| 
0 0 3 
09۸ 


1277 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


کے ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
4 اسم المدرسة مدرسة اسوان الابتدائية المختلطة تربیة خانقین 
تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم .11/11/1 النتيجه | المجموع| المعدل 
1 212210804001 انور محمد أنور محمد 7 50 63 53 ناجح 293 | 58.6 
2 | 212210804002 بارق صلاح عتمان محمد 80 51 74 71 ناجح | 350 | 70 
3 212210804004 صادق سلطان خلیل ابراهیم 50 55 0 0 
4 212210804005 عثمان صلاح عثمان محمد 69 52 50 67 ناجح ۰ 288 | 57.6 
5 212210804006 علاء عباس فاضل امين 56 50 60 0 0 
6 | 212210804007 علي اياد اسماعیل مدحت 72 51 67 ناجح ۱ 316 ۱ 63.2 
7 212210804008 علي حماد شهاب شکور 63 61 53 81 ناجح ۰ 308 | 61.6 
8 212210804010 محمد عادل جلال نريمان 60 52 ناجح ‏ 299 | 59.8 
9 212210804011 محمد عارف علي محمد 60 52 ناجح ۰ 268 | 53.6 
0 212210804012 محمد عصام توفيق مجيد 76 50 50 54 ناجح | 280 | 56 
1 مصطفى خلیل جاسم حمد 82 55 0 0 
2 | 212210804017 يوسف اركان خليل ابراهيم 50 57 ناجح | 265 | 53 
3 | 212220804020 الاء کیلان خليل ابراهيم 66 58 76 ناجح || 303 | 60.6 
4 212220804021 امل قحطان جلال نريمان 71 50 52 50 ناجح ۱ 286 ۱ 57.2 
5 212220804022 تبارك ماجد إسماعيل حسين 68 54 0 0 
6 212220804023 تهاني ماجد إسماعيل حسين 56 67 57 0 0 
7 | 212220804026 ضحی مراد قادر مدحت 83 55 66 71 ناجح ‏ 348 | 69.6 
8 2122208040281 ملك يوسف محمود حمید 76 80 ناجح ۱ 354 | 70.8 
19 212220804029 نور ثاير عیدان غفور 62 50 50 59 0 0 
68.42% 


1278 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة سای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
الاسلامیة اللغة العربیة اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم /////////////////////////// 
0 2 4 2 1 0 
0% 80% 64% 82% 80% 0% 


1279 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0805 

تس رقم التلميذ 
1 212210805001 
2 2122108056002 
3 212210805003 
4 212210805004 
5 212210805005 
6 212210805006 
7 212210805007 
8 212220805008 
9 212220805009 
0 ۱ 2122208056010 
11 212220805011 
12 212220805012 
13 212220805013 
14 212220805014 


اسم التلمیذ 
حسام عبدالله حمید علي 
صالح طه یاسین قادر 
عثمان محمد علي حمید 
عمار حمید عبدالرحمن محمد 
معتصم احمد صالح محمد 
یوسف محمد حسن محمود 
اسراء خالد شھاب احمد 
رؤی معن شھاب احمد 
رانيه معن شهاب احمد 
رهف عبدالله عجاج عبدالله 
فاطمه محسن محمود علي 


نجمة طه یاسین قادر 


هند سلمان احمد روضان 


TOE 
0 0 
0% 


اسم المدرسة مدرسة شقلاوة الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 


68 
79 
67 
89 
87 
82 
84 
90 
69 
64 
78 
80 
89 
90 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
تربية خانقین 
E ON 71‏ الریاشیات آلعلوم 
50 66 60 
50 51 67 
50 74 94 
70 75 90 
53 56 74 
50 51 59 
60 72 93 
66 81 81 
63 62 
70 67 77 
66 62 84 
50 60 64 
84 52 88 
71 50 68 


1280 - 1644 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
0۸ 


2022/09/0 
۷۷ النتيجه | المجموع | المعدل 
ناجح ۰ 294 | 58.8 
ناجح ۰ 298 | 59.6 
ناجح ۱ 359 | 71.8 
ناجح | 397 | 794 
ناجح 342 68.4 
ناجح 302 60.4 
ناجح | 361 | 722 
ناجح ۰ 369 | 73.8 
0 0 
ناجح | 345 | 69 
0 0 
ناجح | 320 | 64 
ناجح ۰ 366 1 73.2 
ناجح | 341 | 68.2 
056 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤابة تدای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة شقلاوة الابتدائية المختلطة اه خافن 


1281- 4 


زارة التربية 
وزارة التربد نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية ديالى 1 
7 و 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 


۳۹ رقم التلمیذ اسم التلميد الاسلامية 
1 212210806001 عبدالکریم محمد رحیم حمید 50 
2 212220806003۱ سارة عبدالواحد جمعة محي الدين 78 
3 212220806004 سهاد عزیز علي مجید 63 


66.67% 


1111111111 
0 


0/6 0/6 67% 100% 0/6 09۸ 


1282 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


۲ الدو ر الثاذ 4 

مرکز : الدراسة الابتدائیة 2021-02 ور الثاني 2022/09/0 
8 اسم المدرسة مدرسة الانصاف الابتدائية المختلطة تربية خانقین 

تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامیة اللغة العربیة 

1 | 212210808001 حسام قاسم محمد اسعد 90 87 

2 212210808002 رعد جاسم محمد اسعد 88 51 

3 212210808003 عبدالله قاسم محي جاسم 89 58 

4 212220808004 آروه عدنان ياسين حسين 87 88 

5 212220808005 جواهر حمد احمد صالح 80 56 


//////////۷/////// 
0 1 1 4 0 0 
09۸ 0۸ 67% 20% 09۸ 09۸ 


1283 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0809 
تس رقم التلمیذ 
1 212210809004 
2 212210809005 
3 212210809007 
4 212220809011 
5 212220809014 


اسم التلمیذ 
قتادة عبد الناصر عبدالله جاسم 
ليث نزار اسماعیل عیسی 
عبیر طارق اسماعيل عیسی 
منال عطية محمود عبدالله 


اسم المدرسة مدرسة الكادحين الابتدائية المختلطة 


IE 


83 
08 
79 
69 
90 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


1284 - 4 


الدور الثاني 


تربية خانقين 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0810 

تس رقم التلميذ 
71 21022 
02 200 


اسم التلميذ 


كوثر ادريس نجاة حسن 


TIEN 
1 
0% 


اسم المدرسة مدرسة الفرقان الابتدائية المختلطة 


0201 


73 
72 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


1285 - 4 


الدور الثاني 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


7/۱۱۱/۱۱۷ 


62.8 


5 


5 ج N‏ این رھ اص O‏ ایب اون اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


0811 
رقم التلميذ 
21221081101 
21221081102 
7 21 
212210811013 
9 2122222 
210220 
2 210 
212210811023 
210204 
212225 
0 22 
3 202 
21222204 
آ7 22 
8 2" 
9 210222 
212220811 
212220812 
212220811043 
2122208114 


ہت یں 


اسم المدرسة مدرسة قبة الصخرة الابتدائية 


اسم التلمیذ 
احمد خالد رمیض سرحان 
احمد صالح اسماعیل منشد 
حسین شاکر محمود قادر 
صفاء خمیس فر هود حمد 
عبدالعزیز عثمان ستار جبار 
عبدالله ماجد محمد مهدي 
علي خالد خميس فر هود 
غسان نعمان جاسم محمد 
قاسم قادر محمد صالح 
مهند اسعد صالح عیسی 
يونس زیدان صالح مهدي 
حلام حسین عدوان حاتم 
سارة فاضل عبدالله جبار 
شهد ارکان اسماعیل منشد 
شیداء ارکان اسماعیل منشد 
فاطمة علي ستار جبار 
ملك عمران عزیز دحام 
میلاد حسین عدوان حاتم 


الاسلامية 


64 
55 


50 
56 
73 
54 


50 
68 
51 
70 
51 
72 
53 
50 
82 
57 
63 
66 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
EN 0 770‏ 
57 59 
53 50 

62 50 
65 
50 50 
54 59 50 
50 
57 50 
64 50 
55 50 
54 
52 
53 
67 64 50 
52 
50 
75 56 
53 51 
65 50 
50 50 


1286 - 1644 


تربية خانقین 
العلوم 


50 


7-2: 


1010100 1 0 0 


النتيجه 


ناجح 
ناجح 
ناجح 


ناجح 


O O‏ 2< یو ہہ ۵۱ O OO O OO O‏ ان أن ہی 
مه 


حا 


دن 


O» 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


3 الدور الثاذ 1 
مرکز فحص الدراسة الابتدائیة 2021-022 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة قبة الصخرة الابتدائية تربية خانقین 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم ///////////////////// 
0 5 5 1 10 0 
100% 58% 55% 50% 47% ع0 


1287 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


5 


5 ہے N‏ ان اج اص O‏ الك اون اه 


0812 


مركز قخصن الذراة الانتدانية 


رقم التلميذ 
222۹0004 
210205 
6 202 
7 2102 
8 20 
009 202 
2 210 
21022214 
15 2122 
9 212222 
212220 
210271 
21220114 
2122225 
21027 
2122108128 
4 22 
6 2222 
9 21022 


اسم سیت 
بشار رعد محمد سمیط 
حسن ولید خالد زلال 
حسین عبد الله مجید حمید 
رسول مصطاف عباس کاظم 
رمضان ثاير حمد خضير 
سفیان سعد سامي محمد علي 
عبد القادر حازم داود عبد الله 
عبد الله حسین عبد علي 
علي مصطاف احمد شناوة 
على هلين كانم فاج 
عمر زهير طه مبارك 
فالح فارس احمد منشد 
محمد خلف عباس حمدون 


محمد عدنان محمد فاضل 
يوسف طارق احمد محمود 
سجى خلف عباس حمدون 
نورة احمد شاكر لطيف 


الاسلامية 


62 
71 
55 
77 
54 
65 
56 
66 
51 
74 
69 
90 
54 
78 
60 
85 
64 
87 
74 


اللغة الانكليزية 


1288 - 4 


بعقوبة المرکز 


21.05% 


3 


9 
ه ۵۱ اه لے 


ل 


06 


کے 
o 0‏ 
50 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة 1 التعليم المسرع بعقوبة المركز 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱/۱۸ 
0 0 5 13 11 0 
0% 100% 29% 7/0 39% 0۸ 


1289 - 4 


3 


٠‏ ج ای این ھی O‏ ایب مه اه 


کت 
0 


0813 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
1 202 
22" 
03 2020 
4 21022 
210201105 
6 22 
9 20220 
0 2020 
2122108133 
14 2102222 


اسم التلمیذ 
آنس غانم مجید عبد 
براء سعد ثابت حامد 
حسين علي حسين جارالله 
عبد الرحمن عباس فاضل حوم 
عبد الله زيد عبدالله محمود 
علي فرار خلاف عليان 
محمود احمد خميس محمد 
مقتدى ثائر عبد ابراهيم 
ياسر غزوان عيسى رشيد 
سرى رعد سعدون صالح 


0 0 
100% 


امرك 27 


TSE 


59 
65 


61 
65 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 


TIEN 


61 
67 
50 
52 
50 
55 


الدور الثاني 


للغة الانکليزية 
62 
64 
50 
68 
66 
52 
66 
52 
80 
76 


1290 - 4 


تربية المقدادية 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


المعدل 


63 
66.2 
50.6 
56 
60.6 
60.4 
52/6 
54.6 
79.8 
70.8 


5 


۴ آجہ اد ادن اج 


0815 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
07 202 
212210808 


21220 
212210815013 


اسم التلميذ 


عبدالقهار محسن ناصر وهيب 
عمران عادل جواد کاظم 


20201 


65 
70 
57 
57 


اللغة الانكليزية 
0 
100% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العريية 


للغة الانكليزية 


الدور الثاني 


50 


1291- 4 


الرياضيات 


تربية المقدادية 


۱۱۱/۷۷۱۷۲۸۷۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


63.8 319 
0 0 
63.4 7 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المدیریة العامة لتربیة دیالی ۱ ۲ 
2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 


تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية ۱ ۱/۱۱/۱۷۱۷ 
1 212210816001 حسین لقمان فلامرز حسین 65 65 84 

2 212210816005 یاسر نریمان عادل احمد 77 62 

3 212210816006 یوسف عباس کامل خلف 75 50 

4 212220816007 زینب محمد نامدار الله يار 50 64 


1 
اللغة العربیة العلو ۷۷۷۱۱۱۱۱۱۱۱/۷ 
0 0 2 0 0 
09۸ 09۸ 50% 09۸ 09۸ 


1292 - 4 


زارة التربية بتد 
ورار لتر بی نتائج الامتحانات العامة للسادس الایت ائی 
2021-2 الدور الثاني 09/0 


یره اه یه دبای 
گر فخصن لاد اة الاک اة 
7 اسم المدرسة 6 التعلیم المسرع 


تس ۱ رقم التلمیذ اسم التلمیذ اللغة الانكليزية المجموع | المعدل 
1 | 212210817002 آحمد عبدالکریم جاسم محمد 50 0 0 
2 212210817003۱ جهاد مطشر تركي نجم 50 0 0 
3 212210817004 خطاب صدام حسين مهدي 62 0 0 
4 212210817007 عبدالرحمن احسان احمد عبد ( 66 0 0 
5 212210817008 عبدالقادر لطیف محمد هادي 50 50 0 0 
6 212210817009 عبدالله إبراهيم احمد حميد 62 0 0 
7 212210817011 قحطان عدنان زبير حبيب 0 0 
8 212210817016 معاذ خالد إبراهيم سبع 0 0 
9 212210817018 ناظم نشعان مزهر شاطي 0 0 
0 | 212210817020 ياسر عمار خماس حسن 0 0 
1 1 وسف فاضل عواد هلال 0 0 
2 212220817022 ایلاف احمد جواد فارس 0 0 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 1 4 0 0 11 
09۸ 09۸ 09۸ 09۸ 100% 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 4 

مركز فحصن الذزاسة تایه 2021-22 ور الثاني :2022/09/0 
8 اسم المدرسة 7 التعليم المسرع را اشن 

تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية ٠١‏ الرياضيات العلوم  ١١١١|‏ النتيجه ١‏ المجموع | المعدل 

1] 212210818001 حسن شكر محمد ابراهيم 59 67 56 50 ناجح | 300 | 60 


(NNN 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 09۸ 09۸ 100% 09۸ 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائیة 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
9 اسم المدرسة 8 التعليم المسرع تربية بلدروز 

تس رقم التلمية EET‏ الاسلامیة ا | الریاضیات العلوم ///////////////۱ النتيجه | المجموع| المعدل 
1 212210819003۱ احمد محمد احمد عوید 54 82 58 ناجح | 311 ۱ 62.2 
2 212210819008 حسین رعد سعدون محیسن 96 52 68 53 ناجح ۰ 332 66.4 
3 212210819009 حسين سعد جياد حمود 52 52 50 0 0 
4 212210819010 حسين نور الدين معروف محمد 50 0 0 
5 212210819011 روكان كريم حسين كاظم 62 66 50 ناجح | 329 65.8 
6 | 212210819012 سجاد حسين عبيد عبعوب 80 94 52 ناجح ‏ 377 ۱ 75.4 
7 1 سمجد حاتم محمد حسن 51 50 0 0 
8 212210819015 عباس منذر محمد خلاف 61 54 ناجح | 293 58.6 
9 212210819016 عبدالله سعد جامل منصور 74 74 ناجح | 321 64.2 
0 | 212210819017 عبدالله مهدي كامل منصور 54 62 0 0 
1 212210819018 علي ثائر مهدي طه 50 54 0 0 
2 | 212210819019 علي رعد ابراهیم کاظم 95 74 50 ناجح || 376 75.2 
3 | 212210819022 عماد حميد مراد حمود 50 62 0 0 
4 212210819024 عمران محسن ابراهیم خلف 72 66 50 0 0 
5 212210819025 عيسى عدنان عبدالله عيسى 62 50 ناجح | 295 | 59 
6 212210819027 فهد جمال عطاالله خليفة 73 78 ناجح ۰ 326 65.2 
7 212210819028 قحطان علاء عبدالرزاق مکطوف 66 76 50 ناجح | 310 | 62 
8 212210819029 قیصر مطشر حسب کشکشی 88 80 ناجح | 372 ۱ 74.4 
9 212210819030 قیصر نعمه عبسی حسین 50 0 0 
0 212210819032 کرار محمود داود سلمان 58 60 55 58 0 0 
1 212210819035 مصطفی صدام حکمان شكر 71 70 50 ناجح ۰ 307 61.4 
2 212210819038 ياسين علي حواس محمد 50 66 64 50 ناجح | 305 | 61 
3 212220819040 رغد عباس صالح مهدي 78 86 56 58 0 0 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
2021-2 الدور الثاني 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم 
7 2 0 4 4 
13% 33% 100% 73% 76% 
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تربية بلدروز 


۱۱۱۷/۷۷۷۷ 
0 
09۸ 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


0 اسم المدرسة 9 التعليم المسرع تربية الخالص 
تشن ا اسم التلميد الرياضيات العلوم ‏ )۷/۱۸۸۸۱ 
1 212210820004 احمد هاشم ادهام فدعم 50 50 
2 212210820011 علي موسى عبد الستار هلال 55 66 
3 212220820019 مریم ايمن هاشم غفوري 63 76 


66.67% 


7N 
0 


09 09۸ 09۸ 100% 0/6 100% 
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حا ارتا 
وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
ا سای ۱ 
7 2021-2 الدور الثاني :200 
مرکز فحص الدراسة الابتدائیة 


3 


اسم التلميذ 


تس رقم التلميذ 

1 | 212210821001 أسامة عدي اسعد إسماعيل 
2 212210821002 ابراهيم محمد صائب عبد 
3 212210821003 احمد وليد احمد علي 

4 212210821004 بكر علي مهضوم حميد 
5 212210821005 حسين احمد محي حمود 
6 212210821006۱ حيدر محمد عبد علي 

7 212210821008۱ عبدالله زياد نصرت حسن 
8 212210821009 علي لطيف مهدي كاظم 
9 


1 فاضل عصام صائب عبد 


2 محمد محمود محمد علي 


خے 
0 


/////////////////////۷/۷/ 


اللغة العربية 
1 0 0 0 1 0 
60% 100% 100% 0% 71% 0% 
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دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية ديالى ۱ ۲ 
55 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


2 اسم المدرسة 11 التعليم المسرع بعقوبة المركز 
تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم  1/١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210822001 ابو بكر حسون هاشم محمد 56 50 76 76 ناجح | 317 63.4 
2 | ۱212210822002 حسن عماد عبدالحسین کاظم 50 88 67 56 ناجح | 349 69.8 
3 212210822005 عبد الله ياس خضير نجدي 80 50 ناجح | 292 58.4 


۱۱/۱۱۱/۱۱۱۷ 
0 


100% 100% 09۸ 100% 09۸ م01۸ 
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زارة التربية 
وزارة التر بی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المدیریة العامة لتربیة دیالی 


5 الدور الثان 
مركز فحص الذؤاسة الاک ایا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
3 اسم المدرسة 12 التعليم المسرع بعقوبة المركز 

تس رقم التلميذ اسم التلميذ اللغة الانكليزية الرياضيات المعدل 
1 212210823001۱ أيمن فلاح حسن محمد 50 62 0 
2 212210823002 احمد ياسر مالك مجول 58 58 0 
3 212210823004 سجاد مثنى عبد المنعم فليح 59 54 0 
4 212210823005 عباس یوسف عباس یوسف 78 58 0 
5 212210823008 عمر سالم محمد حسن 68 66 0 
6 "212210823009 محمد اسعد مجبل سبع 50 57 0 


اللغة العربية //۸۷/////// 
6 3 0 0 4 0 
09۸ 25% 09۸ 09۸ 20% 09۸ 
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5 جے MN‏ این إى ای NO‏ اون اه 


0824 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


رقم التلميذ 
212220824003 
2122005 
,22206 
7 22 
21222090 
1 2 
2022152 
212220824013 
21222082414 
2222-15 
212220824018 
9 2 
4 22 
6 2 
212220824028 
1 2 
4 2 
۰5 2 
21226 
7 22 
21229 
1 2 
3 2 
2122204 


اسم المدرسة مدرسة الشمس الابتدائية 


آسم التلمية 
انوار حسین قيس حمید 

بتول حسین عبد الله محمد 
بتول عباس جاسم محمد 

بنین حیدر احمد خمیس 
حوراء علي طالب حسین 
حوراء قاسم علي رشید 
حوراء بیان عبد الجلیل جاسم 
حوراء غالب محمد حسین 
رقیة محمد کاظم خمیس 

رنا علي یحیی نکھ 

زهراء علي حمدان محمود 
زهراء حیدر علي عربید 
زینب سعد حمدان محمود 
زینب عارف شهاب احمد 
زینب حامد کاظم محمد 

زینب حیدر حامد کاظم 

زینب علي عبد الکریم اسماعیل 
زینب محسن سعدون جاسم 
سم شا مهدي كلف 
ضحی حسن عبد الباري فهد 
طیبة حسین جعفر عبد الحسین 
طیبة محمد خوام مهدي 


الاسلامية 


67 
57 
64 
81 
89 
51 
66 
66 
66 
62 
80 
52 
50 
69 
57 
57 
65 
61 
60 
63 
65 
78 
50 
81 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية ل اك 
50 50 
50 50 50 
50 58 
69 50 
67 58 
52 56 
79 58 
51 58 58 
74 
50 
60 54 
64 
50 
50 53 
54 50 
50 
50 50 
50 
53 56 
50 70 50 
60 58 
54 64 
50 
50 62 
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بعقوية المرکز 
العلوم 
50 
51 
64 
50 


50 


69 


50 
62 
50 
50 
65 


50 
65 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


ناجح 


61 


OW 01 O O ۵۱ O ۵۱ ® ۵۱ O 
ہہ انم‎ 


O1 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
نتم المدرسة. سر القمن الت د 


رقم التلمید 
21222229 
20220 
210223 
2102227 
2102221 
210223 


اسم التلمیذ 
فاطمة عامر سعدون جاسم 
فاطمة عمار جليل ابراهیم 
فاطمة فواز سعد سلمان 
فاطمه عماد حامد کاظم 


مریم عمار ناظم حسین 
نرجس علي محسن رشید 


000 
9 0 
31% 0% 


20201 


65 
60 
52 
50 
75 
56 


11 
31% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


بعقوبة المرکز 


36.67% 


1011011 7 
0 7 3 
09۸ 53% 40% 
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3 


ع اح ان ادن اج ان اه ال 


0825 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
1 22 
02 22 
212210825003 
212005 
22207 
202086 
9 2102 


اسم التلمید 


أحمد عباس كاظم عبدالله 


أحمد فاضل حسين بدر 
بلال صالح مهدي محمد 
علي مالك ناظم حمزة 
قتيبه موفق محمود عبدالله 
كاظم ياسين محمد جمعه 
مازن خالد هيلان مالك 


الاسلامية 


67 


50 
55 
67 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
تربية المقدادية 
0 لالض د EY FP‏ وت 
62 60 50 
70 50 61 50 
70 59 
59 50 
50 
55 50 52 
50 66 


7NN 
0 
09۸ 75% 0/6 
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7-2: 


LALIT 


النتيجه | المجموع| المعدل 


ناجح | 313 | 62.6 
ناجح | 299 | 59.8 


85.71% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 4 
مركز فحصن الذزاسة الانتدانية 2021-22 ور الثاني :2022/09/0 
7 ام المدرسة 18 التعليم المسرع بعقوبة المركز 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات 
1 212210827001 ايوب سامي جاسم فتاح 23 . ] 62 94 65 
2 | 212210827002 حسن قاسم محمود حسون 52 52 84 58 
3 212210827003 حسین عبد الرضا حمید فهد 59 87 92 64 
4 212210827004 حسین معین عباس علوان 66 76 74 67 
5 212210827006 کامل حسن کاظم عبد 50 68 70 53 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 2 0 0 0 1 
09۸ 60% 09۸ 09۸ 09۸ 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 200 
9 سم المدرسة 21 التعليم المسرع تربية خانقین 
تس رقم التلميذ اسم التلميد الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية ۱ ۷۱ النتيجه | المجموع | المعدل 
1] 212210829002 احمد يوسف سلمان كاظم 0 0 
2 212210829004 ایلاف جابر خمیس خضير 366 73.2 
3 212210829006 زهراء صدام لفته علي 2 66.4 
4 212210829007 زینب صدام لفته علي 9 ۰ 65.8 
5 212210829009 عباس رعد حسن ابراهیم 0 0 
6 212210829013 محمد خلیل ابراهیم سبتي 0 0 
7 212210829015۱ محمد نوار مدلول مزهر 0 0 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 2 0 0 1 2 
09۸ 09۸ 100% 09۸ 09۸ 09۸ 


1305 - 4 


ETE 
وزارة الترید نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی‎ 
7 : المديرية العامة لتربية ديالى‎ 
200: الدور الثاني‎ 2021-2 50000 7 
مرکز فحص الدراسة الابتدائیة‎ 
سم المدرسة 22 التعليم المسرع بعقوبة المركز‎ 0 
الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات‎ SE ETE, 


المجمو 2 المعدل 


5 


2 احمد عبد الله فاضل عطية 60 50 82 57 
9 طه ولید نصيف جاسم 72 67 57 
0 عبد الرحمن حاتم مجيد محمد 50 
3 عبدالله احمد منصور مبارك 
6 علي حمد عبدالرزاق جدعان 
8 علي عدنان قاسم مندیل 
0 قاسم جبار احمد قاسم 
3 قیصر مزهر عبود حسین 
3 تمارا محمد رشید شکر 
5 هویه داود سلمان سهیل 
6 9 باسمین شامل حسن جاسم 


O1 
O» 
N 
00 
دن‎ 


6۱ O| O OO O O O 
هه‎ 


۴ اح N‏ ادن اج اص اه الك امه اف جح ات 


27.2% 


7/۱۱/۱۱۱۷ 
0 2 2 1 4 5 
09۸ 09۸ 50% 0/6 20% 09۸ 
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2" ج MN‏ ان ھ ای او ای اون اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الدراسة الابتدائیة 


1 اسم المدرسة الخارجيون 
رقم التلميذ اسم التلميذ 
2 براھیم جلیل ابراهیم فیاض 
4 ابراهیم حسین محمد حمود 
6 احمد ثاير یعقوب یوسف 
7 احمد رباح احمد ملح 
9 احمد زكي محمود غسة 
70 احمد سعد صالح نزال 
72 احمد عبد ابراهیم مدب 
5 احمد فاروق جعفر محیسن 
16 احمد قاسم جواد کاظم 
77 احمد كريم علي عبد 
0 ادھم احمد سالم خلف 
1 ارشد عبد ابراهيم مدب 
4 اسامه فارس عكاب حسون 
5 اكرام عدوان عبدالله خلف 
9 ايسر عمر حسن علي 
1 بدر حسون جارالله حسين 
2 برکات مهدي سلمان فريح 
77 تتحریر عبدالحسين مكطوف كاعد 
39 جاسم عامر محسن جاسم 
1 جاسم محمد جار الله سلمان 
5 حازم توفيق عارف محمود 
6 حازم خالد عبدالله جاسم 
852 حسام حمید خليفة محمود 
0 حسن صالح راضي مجيد 


الاسلامية 


66 


61 
74 
68 
78 
87 
50 


93 
70 
73 
61 
78 
92 
64 


84 
86 


70 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية 002771 
52 50 
76 62 50 

51 59 
50 
51 55 51 
50 65 
55 65 
56 50 69 
51 50 65 
50 78 
58 
57 51 
50 87 
68 
52 
52 50 
60 64 
57 
64 68 
66 59 57 
50 53 
57 50 50 
65 50 
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بعقوبة المرکز 
ارم 


63 
58 


50 
50 


50 


50 
64 
62 


52 
58 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


ناجح 


ناجح 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة الخارجيون 

رقم التلمیذ اسم التلميذ 
3 حسن فؤاد محمد جاسم 
4 حسن فاضل عبد کاظم 
67 حسن مظهر محمود عبد 
8 حسن مهدي عبدالفادر کریم 
1 حسین احمد عواد عبد 
72 حسین ثعبان خلف علي 
75 حسین خزعل فوزي عبدالامیر 
76 حسین خليفة کاظم جلیب 
7 حسین دحام جعفر عبدالرسول 
98 9 سحسین راند خلف سعدون 
4 حسين عباس حسن عباس 
9 حسين علي حافظ حسن 
0 حسين علي خضير عباس 
7 حسین محمد خليل مهدي 
03 حمزة مزهر ياسين کنوان 
5 حمزه خليل محمد جميل 
6 حمزه عادل علي خليل 
8 حمزه محمود ابراهيم خليفة 
0 حميد علي حسين احمد 
03 حیدر جمهور احمد دويج 
79 حیدر عباس فاضل راشد 
71 حیدر علي حسون علي 
3 حیدر مالك محمود عبدالله 
5 خالد سعید خالد ویس 


الاسلامية 


50 
74 
60 
64 
62 
72 
85 


50 
03 


68 
65 
73 
52 
59 
56 
56 
55 
88 
64 
54 


61 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
0 | اللغة الانكليزية 200900 

82 65 
69 68 
53 65 
67 68 
50 50 
65 59 
75 60 
75 62 
68 62 

78 50 
60 

59 67 
62 70 
65 62 
58 68 
77 66 
75 70 
64 50 
81 74 
86 
84 
90 
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بعقوبة المرکز 
لسارم 
62 


70 
52 


50 
67 
64 
65 
71 
76 
56 
61 
58 
94 
77 
77 
82 


2022/09/0: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


ناجح 
ناجح 


ناجح 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


اسم المخرسة 


رقم التلمیذ 
21236 
21229 
21271 
212210832 
21224 
21215 
8 2102 
21271 
212210832 
2122108314 
21225 
210236 
21221087 
2122108318 
212230 
2122108312 
21226 
21027 
9 2102 
21230 
2122108314 
2122108316 
21221083117 
2122108319 


الخارجيون 

اسم التلميذ 
خضر محمد عنفوص جدوع 
خلدون محمد كريم محمد 
داود سلمان حسن فزع 
داود سلمان محمد عبد 
رأفت محمد عبدالكاظم ویس 
رائد عاصم علي صالح 
رامي شريف محمود علوان 
رسول رشيد عبد شياع 
رسول سهيل نجم عبدالله 
رسول ماجد ثابت عثمان 
رعد جاسم حمد جاسم 
رمضان جاسم جمعة ربيع 
رياض احمد علي حسين 
رياض ظاهر محمد جاسم 
زهير طه مبارك حسن 
زياد روضان طريخ ردام 
زيد غني حميد اشكير 
ساجد جاسم علي حسين 
سالم عارف ظاهر شنان 


سامر اسماعيل خضير عباس 


سجاد جعفر عبد احمد 


سجاد ذياب عبدالحسين دحلوس 


سجاد رباح جعفر فاضل 
سجاد عامر علي جواد 


الاسلامية 


76 


61 
53 
85 
65 
77 
51 
59 


63 
73 
64 
76 
78 
50 


62 


57 
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نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-02 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية 2277 
50 91 

66 

87 50 
87 70 
65 54 
80 50 
89 54 

55 50 

63 

94 50 

64 

71 52 

96 50 
79 50 
84 50 

56 64 

73 64 

74 54 

50 75 

67 68 

56 50 

80 59 


بعقوبة المرکز 


67 
55 
70 
65 
95 
61 
90 
82 
94 
67 
86 
88 
90 
88 
84 
50 


55 


50 


50 


52 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


7ح 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


اسم المدرسة الخارجیون 

رقم التلمیذ اسم التلميذ 
2 سجاد علاء مجید خلیل 
3 سجاد علي عاشور حسن 
5 سجاد موسی مخیبر ذرب 
77 سرمد هزبر جمیل نصیف 
0 سعدي غني حمدي عیسی 
2 سفیان رحیم عبدالله حسین 
3 سلام عامر ياسين عباس 
5 اسيم محسن علي عبدالله 
7 سمير محمد جمعه مهاوي 
8 سیف ثائر راشد حمودي 
9 سیف ستار كاظم سندان 
1 سیف سعدون ابراهيم ساير 
2 سیف عيسى مطرود خلف 
3 سیف فیاض مغیر عباس 
4 صالح محمد عدنان غني 
5 صالح موسی سلطان جاسم 
7 صفاء احمد علي حسين 
9 صکر خطاب عمران مرعي 
0 صميم عباس محمد ذیاب 
1 ضياء حسين احمد لفتة 
3 ضياء محجوب ابراهيم علوان 
4 ضياء وهاب نصيف جاسم 
5 ضیدان خلف عکله احمد 
09 طه احمد عبدالله محمد 


الاسلامية 


58 
69 
58 
71 
65 
74 
65 
59 
90 
82 
81 
81 
64 
77 
66 
65 
84 
65 
75 
70 
80 
64 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية ETE‏ 
66 76 68 
50 64 
50 50 

62 50 

59 50 

58 53 
50 

50 

60 54 

50 

72 55 

62 58 

52 

59 

52 60 

50 

61 

64 56 76 
50 50 

61 55 

50 72 

50 69 

58 53 
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ا 
العلوم 
65 


51 
65 
60 
66 
59 
50 
66 
50 
56 
54 
50 


50 


7-2: 


7۱/۱۱/۱۷ 


> 2 


7ح 


ناجح 


ناجح 


ناجح 


ناجح 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائیة 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
اسم المدرسة الخارجيون بعقوبة المركز 
تشر رقم المیة چس الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم )1/۸ النتيجه | المجموع | المعدل 
7 00831211 طہ سلمان هاشم حسين 50 50 0 0 
8 212210831212 طه عباس جواد كاظم 53 71 60 ناجح 6( 63.2 
9 31213 2 2 طه قاسم عبدالله علي 57 50 83 57 ناجح 297 59.4 
70 ظاھر كمال ستار فيصل 85 72 66 74 ناجح 7 69.4 
1 8 عادل نوري جدعان علي 50 67 67 0 0 
2 212210831220 عامر نجم عبدالله احمد 100 78 78 93 ناجح 407 81.4 
3 212210831222 عباس جمهور محمد علوان 64 50 73 67 ناجح 304 60.8 
4 212210831223 عباس جیاد محمد دروش 79 62 73 61 ناجح 35 65 
5 212210831224 عباس زاهد محمد مجید 78 61 0 0 
6 212210831227 عباس علي حسون علي 72 53 58 72 0 0 
7 212210831228 عباس علي عباس کاظم 50 54 0 0 
8 212210831229 عباس فاضل عباس کاظم 73 50 65 66 ناجح 9 63.8 
9 212210831234 عباس هادي محمد سبع 58 51 50 68 0 0 
0 212210831239 عبدالرحيم حاتم حميد زيدان 73 71 60 73 0 0 
1 212210831241 عبدالکریم صالح لازم جبر 60 61 50 64 0 0 
2 31242 عبدالله جواد صالح علوان 53 67 56 58 0 0 
3 212210831245 عبدالله خالد اسماعیل خلف 00 62 87 53 ناجح 307 61.4 
4 212210831250 عبدالله مازن وفیق محمد 53 61 ناجح 303 60.6 
5 212210831251 عبدالملك نوح دعير یوسف 70 57 ناجح 299 59.8 
6 علاء ربيع علي حسين 64 74 61 86 ناجح 335 67 
7 212210831263 علي جاسم محمد نياز 66 91 73 91 0 0 
8 212210831265 علي حاتم علي حسن 73 86 52 88 ناجح 377 75.4 
9 212210831266 علي حسن علي حسين 52 50 54 0 0 
0 212210831267 علي حسين طه یاسین 71 68 68 ناجح 341 68.2 


1311 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة الخارجيون 

رقم التلمیذ اسم التلميذ 
8 علي حكيم نصيف جاسم 
00 علي رشيد رجب صالح 
71 علي رضا جميل علي 
773 علي زياد شمخي عبد 
4 علي سعد صالح نزال 
75 علي سلام حمود عويد 
1 علي كاظم جواد حسن 
3 علي محمد مصطاف محمد 
5 علي محمود صالح مهدي 
6 علي ناظم رشید عوید 
8 علي يوسف احمد ياقوت 
6 عمر جاسم عبود ندا 
8 عمر خضير علوان احمد 
4 عمر صمد صبيح ابراهيم 
5 عمر عادل نجيب مسعود 
6 عمر علي هادي خلف 
8 عمر كريم رشيد جاسم 
70 عمر مظهر حسين عواد 
1 عهد علاء احمد حسن 
4 غسان عدنان فرحان ابراهیم 
5 غان قاسم محمد خماس 
8 فائز عدنان زیدان خلف 
9 فارس سعد جاسم رشید 
71 فاروق عواد کیطان محمد 


الاسلامية 


76 


54 
74 
75 


60 
61 
77 
70 
77 


64 
83 
55 
79 
53 
50 


77 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 العربية | اللغة الانكليزية STE‏ 
80 
69 61 
52 70 
50 50 
82 50 
56 50 83 
69 70 84 
53 79 
63 50 82 
82 
60 54 
50 
50 
52 70 
50 
51 
50 
62 
50 57 
50 
62 71 73 
51 


1312 - 4 


بعقوبة المرکز 
لسارم 


57 
87 


60 
75 
96 
69 
68 
64 
64 


92 
62 
56 
54 
50 
50 
72 
50 
54 
50 
50 
57 
50 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


73 


المجموع 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة الخارجيون 

رقم التلميذ اسم التلميذ 
2 فاضل صباح اسماعيل خليل 
8 فیصل غازي كاظم جاسم 
9 فیصل كامل حسين ناصر 
5 قصي شاکر محمود مخلف 
6 قصي محي محمد حلبوص 
7 قيس عبد ردام جواد 
8 قیصر طالب محمود جاسم 
9 کاظم محمود علي کاظم 
0 کرار حسین ابراهیم علي 
1 کرار حیدر محمد حسین 
3 کرار کاظم مخیلف سحاب 
5 لطیف عبدالواحد لطیف اسماعیل 
7 مومل ستار هادي علي 
8 ماهر صبري جاسم محمد 
0 ممبدر حسین مناحي لفتة 
1 مثنی علي جاسم محمد 
2 ا مثنی مازن ابراهیم حسن 
3 منثنی مجید رشید حسین 
4 مجدي رعد علي خیار 
5 محمد اياد نزار عبدالعزیز 
8 محمد جمهور احمد دويج 
0 محمد حسین صالح جمیل 
1 محمد حسین محمد شوکت 
8 محمد زید احمد محمد 


الاسلامية 


83 
50 
50 
81 
80 
93 
83 
50 
52 
69 
69 
91 
85 
75 
78 
55 
73 
85 
57 
89 
100 
81 
50 
53 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


اللغة الانكليزية 


1313 - 4 


۴ 


دس 
169 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة 


رقم التلميذ 
2122101 


212210831375 0 


171 
172 
173 
174 


2122106 
21233 
212234 
20287 


الخارجیون 


اسم التلميذ 


محمد عدنان عادي رحيم 
محمد محمود جهاد احمد 
محمد محمود حسن بكر 
محمد نهاد طالب نوري 


محمد نوري خزعل حسين 


محمدالهادي حيدر محمد 


للغة العربية 
11 20 
60% 6۷۸ 


علي 


54% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


7-2: 2021-2 


الدور الثاني 


56.90% 


7/۱۷۷ 


0 5 38 
09۸ 


1314-4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


2 اسم المدرسة الخارجيات 

۳۹ رقم التلمیذ اسم التلميد 
1 :212220832001 آکتفاء نوري عواد ابراهیم 

2 | 212220832005 اسراء حسن جدوع محمد 

3 212220832015 اسماء فالح حسن سلمان 

4 212220832016 اسماء موحان توفیق علي 

5 212220832017 اسمهان محي علي قادر 

6 212220832024 الاء رحیم علوان حسن 

7 212220832025 الاء کامل محمود عواد 

8 212220832028 اماني مظفر صادق جبار 

9 212220832032 امنه احمد حسین جاسم 
0 212220832039 ایات طه یاس خضير 

1 212220832046 ايناس عزیز عبدالسلام ابراهیم 
42 212220832048 ايه احمد یوسف حسن 
3 , 212220832051 بثينة علاء هادي عبد 
4 | 212220832055 بیداء عباس محمد حسین 
5 | 212220832058 تبارك حسن مالك مهدي 
6 | 212220832064 | تبارك هشام محمد عبدالمجید 
7 032068 جوانه ربیع سعدون حسین 
8 1 حنين ستار حسن محمدعلي 
9 212220832073 حنین محل مصلح جاسم 
0 212220832074 حوراء جميل ابراهیم محمود 
1 ۱212220832075 حوراء عباس عبدالواحد عبدالمطلب 
2 207 خمائل سعدون مال الله شريدة 
3 212220832082 دعاء جاسم توفیق عزیز 
4 212220832083 دعاء حبیب خربیط مسعود 


الاسلامية 


90 
79 
70 
90 
64 
73 
86 
56 
74 
75 


67 
50 
83 
82 
80 
67 


63 
94 
82 
97 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية STE‏ 
74 56 65 

76 63 
56 58 
68 50 
82 67 
50 
65 
67 59 
63 54 
61 54 
73 84 
68 50 65 
74 100 
64 55 
55 
70 71 
67 50 
60 58 
61 50 
58 
78 50 
78 70 
76 


1315 - 4 


بعقوية المرکز 
العلوم 
68 
77 
50 
50 
55 
53 
68 
62 
58 
50 
50 
79 
77 
63 
53 
55 
50 
79 
71 
67 
50 
72 
67 
63 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


> 2 


7ح 


ناجح 


ناجح 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المخوسة 


رقم التلميذ 
6 2 2 
7 2 2 
212220832088 
2122208320905 
212209 
1 2 2 
2 2 
24 2 2 
212220832108 
0 2 2 
1 2 
4 2 2 
5 2 
6 2 
7 2 2 
0 2 
202 2 |2 
3 2 
24 2 2 
406 2 
27 2 2 
212220832128 
6 2 
9 22 


الخارجيات 
wae‏ 
دعاء قاسم شنتر سرحان 
دعاء محمد جمعة مجيد 
دلال جاسم خلف جواد 
راقیه اسماعیل رجب حبیب 
رشا سالم علي حسين 
رشا قاسم محمد زيدان 
رغد مصطفى عبد علي 
رفل عبدالله محمود صالح 
رندة حميد فاضل لطيف 
رواد درب كاظم زكم 
روى سعود هدرس علي 
زهراء جبار مهدي سالم 
زهراء رعد عباس بريس 
زهراء شوكت حاتم غافل 
زهراء عباس باقر اسماعيل 
زهراء محمد عداي حسين 
زهور طه حسين حمد 
زينب احسان سلمان كاظم 
زينب حسين رحيم باشا 
زينب رزاق رسول رشيد 
زینب طارق عبدالجبار حسن 
زینب عامر متعب محمد 
سارة دیوان هیلان عبدالله 


سجی جاسم محمد محمود 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 
TIE الاسلامية‎ 
79 77 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 
82 
74 


1316 - 4 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة الخارجيات 

رقم التلميذ اسم التلميذ 
0 سجی حبيب نعمه مصطفى 
4 سجى عبدالرحمن عدنان حسن 
5 سجی عبدالكريم ابراهيم محمود 
6 سجى غانم علي خليل 
8 سجی مظفر ابراهيم طاهر 
0 سراب قصي جاسم رحیم 
2 سری موفق خضیر حسن 
3 سکینة کومان کریم نایه 
7 سماح مجید عبدالحمید عبدعلي 
9 سمية کاظم محمد صباح 
0 سنية حسین عسل علي 
1 سهاد محمد شكر محمود 
3 سوسن حسين عبدالله احمد 
9 شهد حسن ستار علي 
2 شيماء حميد حردان خلوي 
3 شمماء خالد ابراهيم حسن 
4 شمماء خليل حميد حبيب 
5 صابرين حيدر سامي كاظم 
6 صابرين رعد خليفة ارزيج 
77 صابرين عبدالرزاق عبدالله احمد 
9 ضحى ثائر علي حمد 
0 ضحى جلیل حامد بريس 
8742 ضحى حميد شهاب احمد 
3 ضحی خالد جاسم محمد 


الاسلامية 


98 
93 
64 
97 


82 
50 
96 
77 
97 


68 


96 
75 
97 
60 


84 
93 
67 
87 
62 
05 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العربية 


100 
52 
69 
97 
50 


79 
61 
73 
71 
52 
87 
95 
62 
69 
52 
90 
59 
72 
50 
58 
70 
72 


1317-4 


اللغة الانكليزية 


74 


81 


56 


60 


61 


5/7 


56 


51 


70 


الدور الثاني 


EEE 


56 


61 
56 


50 


63 
61 


69 


بعقوبة المرکز 
۰ 
61 
84 
54 
54 
91 
53 
50 
80 
60 
69 
77 


66 
91 
60 
78 
50 
82 
65 
67 


84 


2022/09/0: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


ناجح 
ناجح 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المخوسة 


رقم التلميذ 
24 2 2 
6 2 
212220832188 
1 2 
8 2 2 
5 2 
6 2 2 
7 2 
212220832218 
21222220 
210222223 
2217 2 2 
4 2 
6 2 
21222083228 
1 2 
5 2 
8 2 2 
7 2 
9 2 2 
4 22 
5 2 
7 2022 
2122023 


الخارجیات 

اسم التلميذ 
ضحى طالب عبد غايب 
ضحية نجرس صالح احمد 
عبير حاتم مغير فرهود 
غفران محمد مهدي امين 
قاطمة سلام فاضل مطر 
کرامه علي حسین سحاب 
کوثر سعدون عواد بلال 
کوثر محمود محمد زیدان 
کوثر ياسين خضير وردي 
لقاء رحیم عیسی ضاحي 
ماریا ریاض صبري حسن 
مروه عبد كريم عواد 
منی حسین علي خلیل 
منی پوسف محسن داود 
مها عبدالقادر علي عباس 
ميادة ابراهیم سالم دخیل 
نازك عبدالعظیم قاسم محمد 
نرجس اسماعیل مهدي حمید 
نضال علي احمد شرقي 
نمارق عبدالمنعم زیدان خليفة 
نور احمد طاهر ناصر 
نور خالد مهدي حسین 
نور طارق حسین علوان 
نورة علي عزیز مهدي 


الاسلامية 


100 
89 
72 


58 
85 
85 
100 
79 
73 
73 
75 
73 


78 
77 
70 
82 
68 
88 
95 
76 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
1 اللغة الانكليزية EET‏ 
68 56 
80 
67 56 
55 57 54 
50 
52 
53 
50 
81 74 
74 60 
50 57 50 
50 54 
63 
51 71 
80 74 70 
70 50 72 
51 69 
75 67 
56 
79 71 
50 
73 58 
50 50 
79 50 69 
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بعقوبة المرکز 
كت 


81 
59 


62 
60 


52 


86 
08 


50 


50 
84 
71 
50 
57 


57 


71 
55 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


ناجح 


ناجح 


۱ 


زارة التربية 
وزارة التر بی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المدیریة العامة لتربیة دیالی 


5 الدو ر الثاذ 0 
مركزة الدر اسة الابتدائية 2021-02 ور الثاني 200 
شن ‏ رقم التلمیذ م الاسلامیة اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم ///////////////[ النتيجه | المجموع] المعدل 
7 212220832285| نوره شهاب حمد مطلك 93 74 64 76 ناجح ‏ 379 758 
8 212220832291 هبه عباس هليل لازم 74 73 63 73 ناجح 9 67.8 
9 212220832294 هدی حاتم ديوان احمد 68 56 0 0 
0 212220832296 هدی حسين محمد هادي 86 69 61 50 ناجح 328 65.6 
1 212220832299 هدی عبد جدوع کلیکل 74 53 50 50 ناجح 277 55.4 
2 212220832315 ورود احمد هادي جواد 76 84 ناجح | 334 | 66.8 
3 212220832321 يسرى محمد حسين معلا 76 76 71 ناجح 4 66.868 
63.11% 


11101010100 
0 
09۸ 93% 71% 54% 61% 69% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0833 
رقم التلميذ 


5 


21203 
2122 4 
212205 
2122106 
20-07 
22 8 
212 0 
22771 
2212 
212210833013۱0 
212220833014 11 
212220833016 12 
212220833017 13 
212220833018 14 
212220833023 5 
212220833029 16 
212220833031 17 
212220833034 18 


N > 5‏ ان دح اص O‏ ایب اون اه 


اسم المدرسة مدرسة شيخ بابا الابتدائية المختلطة 


اسم التلميذ 
أيمن مسعود إبراهيم كريم 
حذيفة اركان داود مهدي 
حذيفة حسن جبار عباده 
حسن طه إبراهيم محمود 
سعید خالد كيل را 
عامر رعد جمعه غریب 
محمد صالح محمد محمود 
محمد صدام عبدالله حماد 
أيه ولهان طاهر محسن 
حوراء سعد جمعه غریب 
دنیا محمد صالح مهدي 
سهر ساهر أحمد مهدي 
نبأ هادي عتمان هادي 


ياسمين مجيد رحيم محسن 


الاسلامية 


75 
83 
82 
95 
68 
82 
50 
50 
70 
94 
74 
54 
69 
72 
77 
89 
95 
75 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
لك 1ك | 3+ 
75 56 


الریاضیات 
11 
39% 
4 - 1320 


68 


//////////////////۷/۱/ 
0 
09۸ 
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3 


00 


زره 
N O O‏ اه اه اه اه اه اه أه O‏ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤابة لكا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة شيخ بابا الابتدائية المختلطة تس خافن 


1321 - 4 


3 


۹ اد اص اص ای اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
اسم المدوسة. مدرسة الثراث الايتدائية ال اة 


0834 
رقم التلميذ 


212210801 
21203 
212205 
212-06 
212771 
2122-6 


اسم التلميذ 


أحمد عادل فرحان حمد 
سجاد منذر شاکر محمود 


ياسين علي یاسین أحمد 
فاطمه احمد عواد خضير 


للغة العربية 
2 
33% 


0201 


76 
75 
90 


62 
76 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


ا 


50 
77 


52 


الدو ر الثاني 
تربية خانقین 

اللغة الانكليزية الرياضيات العلو م 
58 74 61 

66 50 
85 73 

56 66 
68 67 52 

62 50 
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7/۱/۱۷۷۱ 
0 
09۸ 


2022/09/0 
۷۷ النتيجه | المجموع | المعدل 
ناجح ‏ 346 69.2 
ناجح ۰ 319 63.8 
ناجح | 381 | 762 
0 0 
0 0 
ناجح ۰ 319 ۱ 63.8 
66.67% 


جے MN‏ این Bb‏ ای او ای اون اه 


0835 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
ركز كحصن ال ا ا ها 


رقم التلميذ 
212201 
02 202 
21203 
4 2122 
212209 
22771 
20212 
21213 
2277 
212210838 
9 22 
212204 
20286 
2271 
222 
207 
0 21 
42 22 
21224 
2126 
21221088 
2120 
21221 
212225 


اسم المدرسة مدرسة فاطر الابتداتية للبنین 


اسم التلمیذ 
احمد خالد كاظم جدعان 
احمد سامي عبدالجبار علکون 
احمد ماجد علي رشيد 
امجد قحطان کاظم جاسم 
انس فيصل حامد خضیر 
ایمن احمد صالح منصور 
حسن یوسف داود سلمان 
حسين خالد عبد کاظم 
حسين عماد صالح مهدي 
حسين هادي حسب الله حمود 
حسين عدي حسين عبد 
حيدر ليث محسن موسى 
حيدر محمد ابراهيم بريج 
سجاد رياض خلف جباره 
سجاد لؤي صبحي عباس 
سيف رافع عبدالرضا عبدالكريم 
صفاء احمد عبدالقادر احمد 
عبدالاله احمد عبد خلف 
عبدالجبار مهند عبدالجبار كيطان 
عبدالله سالم شهاب محمد 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-02 الدور الثاني :20207 
اسم المدرسة مدرسة فاطر الابتدائية للبنین تربية بلدروز 

رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية المعدل 
6 عدالله طارق جودة کریم 50 0 
7 عقیل احمد صالح عواد 66 0 
0 علي حسین هلال مهدي 68 60.8 
1 علي خالد سعد صالح 67 0 
63 علي مهدي علي خليل 50 0 
5 عمار نهاد عبدالقيوم محمد 60 0 
6 عمار ياسر كاظم عبدالله 76 0 
7 فاضل نبهان خلف علي 66 0 
09 قاسم راشد حسین جلیل 59 0 
0 قيس سعدي کاظم جاسم 75 0 
1 کاظم حیدر عباس جاسم 57 0 
2 کرار حميد عيدان خلف 69 0 
4 کرار قيس عبدالحسین محمد 70 0 
5 کمال محمد جمال كريم 63 0 
7 موؤمل مظهر خلف علوان 61 0 
0 محمد احمد زیدان خليفة 85 66.2 
1 محمد رعد حمید عبدالله 70 57.6 
2 محمد سعد حسن علي 58 0 
3 محمد ضياء عباس جاسم 77 61.4 
4 محمد علي هلال مهدي 69 60 
5 محمد فرات علوان منصور 67 0 
7 محمد احمد منشد سلطان 85 62 
9 محمد سعد ياس خضير 89 60 
0 محمد صدام مزهر طه 52 0 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
یم المدوسة. رم فاظر الابتدائية لفن 


رقم التلمید 
21" 
22" 


2122096 
212210802 


اسم التلميد 


محمد عباس حميد مهدي 


محمد عمر حميد سعدون 
موسى عاصف عبدالرضا عبدالكريم 


اللغة العربية 
14 
59 


20201 


80 
83 
73 
84 


20 
اللغة الانكليزية 
23 
44% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


تربية بلدروز 


۱۱۱/۷۱۷۲۱۷۷ 
0 21 3 
09۸ 30% 63% 
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زارة التربية 
وزارة التربد نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۲ 
55 00000 2021-2 الدور الثاني :20207 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 
6 اسم المدرسة مدرسة اشبال الغد الاهلية بعقوبة المركز 
رقم التلميذ اسم التلميذ اللغة الانكليزية 


3 


1 أثیر رفل کلیبان حمید 
6 حسین علاء کاظم عباس 
2 سجاد جعفر خلف سلیم 
6 عبدالرحمن علي ناظم عبد خلیل 
4 محمد رضا علي سمین 
5 مصطفی رسول اسماعیل عبد 
9 يونس موید علي عبود 


ع آجہ ان ادن اج ان اه ال 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 


1 1 0 3 2 0 
09۸ 09۸ 0% 5% 50% م01۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


5 


رقم التلمیذ 
6 202 
20207 
210271 
212220837013 
212224 
6 2022 
2122717 
9 2222 
210221 
0 212220837022 
11 212220837023 
12 212220837024 
13 212220837026 
14 212220837028 
5 212220837029 
16 212220837033 
۲ 212220837034 
18 212220837037 
9 212220837041 
0 212220837044 
1 212220837048 
2 212220837049 
3 212220837054 
4 | 212220837056 


5 ج جح ان الى اص O‏ ایب مه اه 


اسم التلمیذ 
ایلاف علاء قاسم محمد 
بتول جاسم حمود عبد الله 
بنین علي فاضل مال الله 
تبارك مشتاق کیطان رشيد 
جنات مثنى حميد رشيد 
داليا كمال سعدون علي 
دعاء عمار محمود يحيى 
دعاء هيثم هاشم مطر 
رزان اركان احمد شهاب 
رفل رأفت سعدي محمود 
رفل علي خضير عباس 
رنا عماد حميد محمد 
رهف جليل حسون محيسن 
زبيده رعد جميل جاسم 
زهراء عز الدين شاكر محمود 
سارة عدي احمد ياسين 
سارة ثاير غفوري سلمان 
شهد باسم عامر حمودي 
طيبة علي حسين مردي 
عائشة عثمان شهاب احمد 
عذراء محمد سالم خلف 
فاطمة باسم صالح کیطان 
لمیس مهند نجم عبد الله 
ماریه علي رمیض حمد 


الاسلامية 


55 
57 
87 
72 
85 
83 
72 
54 
76 
58 
68 
61 
100 
77 
80 
68 
90 
72 
57 
62 
94 
68 
98 
88 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


92 
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7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم التلمیذ 


رقم التلمیذ 
20227 
8 2022 
9 2022 
212220837068 
21222089 
21222070 
0۰1 2 
2122202 
21222086 
و9 2" 
6 20 
2027 
9 2" 
0 2022 


مروة حسام جمعه احمد 
مریم خالد احمد ابراهیم 
ملاك باسم غازي ذیاب 
مهدية احمد عبد الحسین 
موده ياسر سلمان داوود 


خلف 


نبا عثمان نجم عبد الحسین 


نور قيس عبد الرحیم حسن 
نورس جاسم حمود عبد الله 


وئام وسام يونس سيود 
ودق زياد علي حسین 


ورود محمد خضير عباس 


TET 


1 
90% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
الاسلامية E AEN‏ اله 
90 50 50 
89 74 54 
79 67 60 
64 
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بعقوبة المرکز 


۷/١ا‎ 
0 
09۸ 


2022/09/0 

۷ النتيجه | المجموع | المعدل 
ناجح | 299 59.8 
ناجح | 321 | 64.2 
ناجح | 306 ۱ 61.2 

66 30 

58 | 0 

54 0 
58.2 | 1 

0 0 

60 300 
54.8 274 

0 0 

57 285 
71.4 7 

0 0 


73.68% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مگ تحصن الاااط ابش اف 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


15 رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
1 2122108390021 احمد عامر حسن خضیر 55 69 
2 212210839003۱ احمد عدي قاسم محمد 68 
3 212210839008۱ انس اركان عدنان جاسم 50 
4 212210839011 حسن علي احمد جواد 73 
5 212210839012 حيدر جليل عبد سالم 61 
6 212210839017 سجاد مهند عامر علوان 74 
7 212210839020 طاهر موفق جاسم محمد 50 
8 212210839021 طه ياسين علي خلف 79 
9 212210839022 عبد الحي ثامر حسن خضير 71 

0 212210839025 عبد السلام محمد عبد سالم 71 
1 | 212210839026 عبد الله مصطفی سهیل نجم 76 
2 212210839027 عبد الله حسین سلمان شکور 75 

3 212210839031 علي امير رعد عبد الله 50 

4 | 212210839032 علي انمار احمد صالح 75 

5 | 212210839033 علي حسين فیاض حسين 79 

6 | 212210839039 محمد علي حسين علوان 76 

7 محمد محمود ماجد لفته 78 

8 212210839041 محمد مصطفی مجید حکیم 73 

9 212210839042 محمد مقداد عمر داود 69 

0 212210839043 محمد نعمان محمد جاسم 74 
1 212210839049 مهيمن حمزة مجيد رشيد 69 
2 212210839050 وسام نصير محسن صالح 60 

3 212210839051 وقاص سعد رحيم جاسم 76 

4 212210839054 يوسف جاسم محمد علي 58 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة القصص الابتدائية بعقوبة المركز 

رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية . اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم 1+ النتيجه المجموع المعدل 
5 یوسف سعد علي حسين 83 57 0 0 
6 يوسف علي مجيد حکیم 73 70 0 0 
7 آسماء سعدون جدعان شلال 72 52 9 8 55 
2 اشجان رائد كاظم حسان 68 50 307 61.4 
3 الاء يونس محمود يحيى 50 0 0 
8 بان خالد نوري شدهان 94 53 333 66.6 
71 تمارة شحاذة عبد سالم 57 78 0 0 
3 حوراء خالد ناجي كاظم 61 50 0 0 
4 حوراء فيصل نجم عبد 82 54 0 0 
5 رانیا عمار عاصي محمود 82 55 324 64.8 
6 رغد تحسين ظاهر كاظم 66 50 89 53.8 
7 رفل قصي عناد عبد الله 88 52 0 0 
9 رقیة حسين سلمان شکور 75 56 8 65.6 
0 رقية عدي عادل صالح 59 50 2 56.4 
1 رقیة لؤي عناد عبد الله 60 55 0 0 
02 رهف علي سالم سلمان 68 0 55 | 57 
3 رهف عماد حميد جاسم 50 50 0 0 
4 رهف محمد رحيم جاسم 59 50 3 | 566 
9 ریم عمر صالح مجید 86 76 4 | 70.8 
1 زمن عدي جواد کاظم 72 50 8 | 59.6 
2 زهراء امیر رعد عبد الله 60 50 2 56.4 
5 زینب عقيل احمد مزهر 84 50 330 66 
8 سبأ رعد عبد عطية 77 9 | 69.8 
9 سجی ياسر صفوك علي 62 50 1 54.2 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 


رقم التلمید 
0 2 
1 2" 
20112 
21222083114 
5 21022 
6 21222083 
212220839118 
19 2022 
2012 
21022125 
7 222 
868 2" 
2 2" 
4 20 


اسم التلميد 
سرور عمار عبد الجبار محمود 
شمس یاسر صفوك علي 
علا عقيل هزبر جمیل 
فاطمة ایاد عناد عبد الله 
ترج جاسم سسجت 
لارا علي حسین سالم 
مرام علي قاسم تذاوي 
مريم ستار جدوع إبراهيم 
ملاك مصطفی محمد ساجت 
سرت ضلاح هيدي كليح 
نبراس كاظم عبد كاظم 
نور احمد جسام صالح 


وفاء ياسر محمود جاسم 
يقين فراس قادر حسين 


TET 
5 0 
38% 0% 


الاسلامية 


70 
70 
77 
83 
80 
85 
55 
86 
85 
69 
61 
83 
75 
64 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 
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الدور الثاني 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


64.52% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
موكق فحص الذؤابنة تدای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
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المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فخصن الذر اس الايتدانية 


0840 
تس رقم التلميذ 


212210840006 


وزارة التربية 


اسم التلميذ 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


SE 


اللغة الانكليزية 
1 
0۸ 


2021-2 


1 


1334 - 4 


01 


الدور الثاني 


بعقوبة المركز 


0/0 
0 
09۸ 


۱/۷/۷ 


7-2: 


المعدل 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


ETE ETE‏ اسم التلمية سے ۱ هري | د لانکليزية | الریاضیات العلوم ]ا النتيجه | المجموع | المعدل 
1 ۱212210841001۱ حسین یاسین فاضل جلوب 91 60 58 84 ناجح 32 72.4 
2 212210841002 مصطفى محمد علي احمد 68 57 52 76 ناجح 303 60.6 


اللغة العربية 7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 09۸ 09۸ 100% 09۸ 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
2 اسم المدرسة مدرسة خلیل الرحمن الابتداتية المختلطة بعقوبة المرکز 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم .۰ 1١‏ النتيجه ١‏ المجموع المعدل 
2122108420011١ 1‏ احمد باسم محمد شلش 77 70 75 55 ناجح | 335 ۱ 67 
2 | 212210842002 اسماعيل ليث رحيم شلش 58 60 50 50 ناجح | 278 | 56.6 
3 | 212210842007 عدنان قحطان محمود محمد 69 50 50 0 0 
4 212210842009 فراس شهاب احمد محمد 85 58 58 0 0 
5 212210842010 فلاح حسن منصور حسين 74 67 50 55 ناجح | 321 64.2 
6 | 212210842011 مالك ایاد مالك شریف 66 50 0 0 
7 212210842013 منتظر قاسم محمد کریم 70 73 ناجح | 334 66.8 
8 ,212210842014 وسام مهدي صلاح خمیس 82 66 56 50 ناجح | 341 | 68.2 
9 212210842015 وقاص سعد كريم جمعه 72 70 50 0 0 
0 | 212210842016 ياسر وسام ثامر محمود 80 56 50 50 ناجح | 311 | 62.2 
1 07 یوسف رعد عدوان عاشور 75 65 50 57 ناجح | 297 59.4 
2 212220842021 بتول حسین نجم عبد 72 78 0 0 
3 212220842025 مریم محمد خلف کاظم 53 54 0 0 
4 | 212220842029 نوره محمد ناصر حسین 75 63 50 51 0 0 
5 212220842030 هاجر عامر اسماعيل عاشور 61 62 50 50 ناجح | 302 ۱ 60.4 


//////////////////// 
0 0 5 4 0 0 
09۸ 100% 17% 59 09۸ 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركق فصن الذؤابة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة خليل الرحمن الابتدائية المختلطة وو ہت 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0843 

تس رقم التلميذ 
1 212210843020 
2 212210843022 
3 212210843023 
4 212210843026 
5 212210843030 
6 | 212210843035 
7 212210843036 
8 212220843039 
9 212220843041 
0 ۰ 212220843042 
1 | 212220843044 
72 212220843048 


اسم التلمیذ 
عبد الله مثنی شعلان عباس 
علي عمار فرحان ياسين 
علي موزر سلمان عبد 
كرار جمال ياس خضير 
محمد رياض بدر مهيان 
مصطفى عبد السلام تعبان فارس 
يحيى خالد حامد ناصر 
اسيل محمد كاظم محمود 
ايه رسول غني حسين 
جنان هاشم مرهون حسين 
زهراء محمد مطر سحاب 
سبأ علي مجيد صالح 


الاسلامية 


55 
78 
64 
50 
71 
81 
57 
84 
76 
75 
50 
73 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
بعقوبة المركز 

E ESN ۱07 0 
50 
58 58 72 
50 52 50 
50 50 

50 56 50 
61 65 

51 

50 50 50 
50 51 50 
74 65 54 
50 55 
50 78 54 
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7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


00م 100000 


7-2: 


النتیجه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2/0 
4 اسم المدرسة مدرسة التضحية الابتدائية للبنات بعقوبة المركز 

تس کت 7ت . الاسلامية اللغة العربية | للغة الانکليزية ١‏ الریاضیات العلوم  1١١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212220844005 بنين آیاد فالح نعيمة 85 65 50 0 0 
2 212220844006 بنين محمد حسن عبد الله 66 57 ناجح | 324 64.3 
3 | 212220844007 بنين هادي كاظم علي 69 55 60 54 ناجح | 309 ۱ 61.8 
4 212220844008 تبارك آحمد غالب ضايع 58 51 0 0 
5 212220844010 جنة عدنان محمود علي 61 50 0 0 
6 212220844011 حنین حیدر قاسم عباس 82 60 61 ناجح | 332 66.4 
7 212220844012 حوراء جبار عدنان حسين 73 61 56 60 ناجح | 313 ۱ 62.6 
8 212220844015 رسل إبراهيم أحمد طعمة 58 50 ناجح 282 56.4 
9 "212220844016 رقیة حسن سالم کاظم 78 61 59 0 0 
0 212220844019 زهراء محمد عبد جوي 67 51 50 ناجح | 279 | 55.8 
1 212220844020 زهراء نجم عبدالکاظم خضیر 50 50 0 0 
2 212220844021 زینب قاسم تغلب سلمان 70 54 50 0 0 
3 212220844022 شروق مناضل جواد بطي 82 58 52 50 ناجح | 292 58.4 
4 212220844024 عذية أحمد ابراهیم محمد 79 50 50 55 ناجح | 284 ۱ 56.8 
5 212220844028 فاطمة علي قاسم عباس 58 62 59 51 ناجح | 332 66.4 
6 | 212220844029 فاطمة هادي ناهي سلمان 69 66 50 50 0 0 
7 212220844030 فاطمة هاشم صباح حسین 82 73 54 51 ناجح | 312 ۰ 62.4 
8 212220844032 کوثر جمعة عبد الله عوید 57 55 0 0 
9 212220844033 لمیاء أياد ناظم ناصر 74 73 52 65 0 0 
0 ۱212220844034 مریم حربي جاري محمد 70 57 56 ناجح | 301 ۱ 60.2 
1 212220844037 منة عمر هوبي سكران 69 62 64 ناجح | 332 66.4 
2 | 212220844039 نرجس باسم محمد صالح 83 68 56 50 ناجح | 330 66 
3 12220844041 نورة باسم مجید محمد 70 58 52 0 0 
4 212220844042 هدی حیدر قاسم عباس 50 63 58 ناجح | 305 61 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 2 
مرکز قحص الذراسة الابتدائية 2021-22 ور الثاني :2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة التضحية الابتدائية للبنات بعقوبة المرکز 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الانکلیزیة ‏ الریاضیات العلوم ۱/۱/۱۱۱۷ 
0 2 8 5 3 0 ۱ 
0% 67% 33% 69% 73% 0% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0045 

تس رقم التلمیذ 
1 212210845002 
2 212210845003 
3 212210845020 
4 212210845021 
5 212210845022 
6 | 212210845023 
7 212210845026 
8 212210845029 
9 2122108486031 
10 ۱ 2122108486033 
11 212210845034 
2 | 2122108456036 
3 2122108486038 
4 212210845041 


اسم التلميذ 
امير احمد عادل داود 
حسن عمار ياسر محمود 
عبد الله عباس اسماعيل ضاري 
عبد الله علاء عدنان عباس 
علي ابراهيم خضر مهدي 
علي عدنان محمود كاظم 
علي الهادي داود سلمان عبد الامير 
محمد عدنان سلطان محمود 
محمد فرقد يعرب عبد الكريم 
محمد باقر عبد الحسين عباس حسين 
مرتضى حسن حميد حسين 
مهدي ثائر عناد ضاري 


هادي ثائر عناد ضاري 


TET 
0 0 
100% 


اسم المدرسة مدرسة السيد عبدالله الحسيني الابتدائية 


الاسلامية 


65 
81 
62 
85 
66 
60 
88 


72 
85 
61 
72 
79 
73 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
تربية الخالص 
EL ON 71‏ ا سے 
50 54 55 
54 50 50 
56 

66 67 64 
50 50 
76 52 70 
77 62 75 
50 77 
75 67 71 
77 53 50 

50 50 64 
57 61 
79 73 58 
71 62 50 
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7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


2022/09/0 
۷۷ النتيجه | المجموع | المعدل 
ناجح ‏ 274 54.8 
ناجح ۱ 287 57.4 
ناجح 332 66.4 
ناجح | 360 | 72 
ناجح | 312 | 62.4 
ناجح | 341 | 68.2 
ناجح | 378 ۱ 75.6 
ناجح ۱ 331 ۱ 66.2 
ناجح | 351 | 702 
ناجح ۰ 339 | 67.8 
0 0 
0 0 
ناجح ‏ 379 ۱ 75.8 
ناجح ۰ 342 68.4 
056 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابنة ا لاا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة السيد عبدالله الحسيني الابتدائية تربية الخالص 
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3 


۴ آجہ MN‏ ادن اج ان اه ال 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الاتدانية 


0846 
رقم التلميذ 
212210846014 
212210846018 
١9‏ 202 
0 202 
5 20 
09 2" 
212220844 


اسم المدرسة مدرسة الميلاد الابتدائية 


اسم التلميذ 
عبد الله جاسم محمد محمود 
عبد آلوهاب عباس کریم سلمان 
علاء عبد الجبار حسب الله خليفة 
اسراء احمد خلیل ابراهيم 
ضحی محمود حسب الله خلیفیة 
فاطمة عبد الرزاق عبد الرحیم جواد 


7-7 


50 
79 
52 
69 
50 
60 
92 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


1343 - 4 


الدور الثاني 


تربية المقدادية 


/////////////////// 
0 
09۸ 


7-2: 


اح اك 
ع اه اد ادن ھ ای اه یہام ص خ ات 


کے کے اكت ات 
زكر ادن کک ي 


16 


0847 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدافية 


رقم التلميذ 
212210847006 
2122210 
2 210 
212210847013 
5 2 2 
6 21222 
2117 
02 2 
21024 
25 21222 
212220847028 
9 2 
0 21222084 
21021 
21022 
21222084703 


ETE 
علي قاسم ليان ساری‎ 
فرج الله تحسين علي هبيش‎ 
كرار هاشم مسعد حسن‎ 
مرتضى حسين ساري خضير‎ 
يعقوب حسن شليش ساري‎ 
صبيحه جاسم عبدالحسن رهيج‎ 
وليد زياره عاتم‎ EE 
نورس كامل محمد غاسم‎ 


اسم المدرسة مدرسة سنام القران الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 


50 
80 
56 
80 
60 
50 
58 
54 
73 
63 
76 
50 
81 
88 
62 
71 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


1344 - 4 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركق فحص الذؤابة تدای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة سنام القران الابتدائية المختلطة وو ہت 
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3 


E‏ اد اد ادن 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0850 
رقم التلميذ 
1 22 


212210850007 
21222 


اسم التلميذ 


ابراهيم خالد كريم مايخان 
رزكار جليل مجيد محمد 
رقيه فؤاد حسن ابراهيم 


20201 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
تربية خانقين 
الرياضيات العلوم 
61 83 
50 50 
67 65 


0 
09 


1346 - 4 


۱۱/۱۱۱/۱۱۱۷ 


7-2: 


7/۱۱۱/۱۸۷ 


المعدل 


68 
57 
69.2 


5 


12 Çe 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0851 
رقم التلميذ 


21221085002 
212210851004 
21221085005 


212210851006 


اسم التلميذ 
حسن مظهر ذياب عباس 
حسين علي داود سلمان 
عقيل ماهر حميد سلمان 
علي زياد مظهر مصطفى 


TEEN 
2 
0% 0% 


7-7 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


1347 - 4 


الدور الثاني 


000000000000 
0 
09۸ 


7-2: 


المعدل 


O O O O 


زارة التربية 
وزارة التربد نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية ديالى : 5 
7 و 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 


بعقوبة المرکز 


۳۹ رقم التلمیذ اسم التلميد TSE‏ 
1 212210852002 حیدر علي کاظم علوان 80 
2 212210852003۱ عبد الله ذياب خمیس ابراهیم 67 


اللغة العربية 2 1 101010141 
0 0 1 0 0 0 
09۸ 100% 09۸ 09۸ 100% 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


4 سم المدرسة مدرسة الخلق الحسن الابتدائية المختلطة 

5 رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
1 212210854002 احمد محمد طه محمد 52 
2 | 212210854006 ايسر عماد مزهر خضير 51 
3 212210854007 باسم محسن علي عبد 72 
4 212210854010 حسین سعد رحیم علي 72 
5 212210854012۰ حیدر احمد اسماعیل طه 92 
6 | 212210854013 حیدر حسین احمد عبدالله 50 
7 رسول خميس احمد عبدالله 64 
8 212210854015 زياد ابراهیم وسمي حبيب 89 
9 212210854016 ساهر ناصر علي ناصر 71 
0 212210854019 عامر هارون حميد عبد 68 
1 212210854021 عبد الوهاب وسام خالد عبد الرحمن 89 
2 212210854022 عبدالله حامد علي بربوتي 76 
3 212210854023 عبدالله علي سلمان علي 76 
4 212210854024 عبدالله محمد كريم علي 75 
5 212210854025 عبدالله نصيف جاسم محمد 

6 212210854027 عمار ياسر ثامر جواد 90 
7 8 عمر عباس فاضل حسين 86 
8 212210854030 قاسم خميس احمد وسمي 74 
9 212210854031 مؤيد ریاض ابراهیم قاسم 79 
0 212210854033 محمد عماد محمود عبدالله 79 
1 212210854036 مرتضى طه مهدي جواد 90 
2 212210854037 مصطفى رشید اسوين داود 66 
3 212210854038 مصطفی صدام عبد احمد 91 
4 ۱212210854039 مصطفی علي حمود علي 75 
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المديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز قحص الدراسة الابتدائية 


وزارة التربية 


اسم المدرسة مدرسة الخلق الحسن الابتدائية المختلطة 


تس رقم التلمید 
25 212210854043 


اسم التلميذ 


نوار رحيم محمود ناصر 


TEEN 


95 


اللغة الانكليزية 
5 
58% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العريية 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 
59 


1350 - 4 


الرياضيات 


ارز 
0 
62 


10 


ا 


0 
09 


7-2: 


1 النتیجه 


المعدل 
71.2 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية ديالى ۱ ۲ 
55 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


بعقوبة المركز 


111111111 الاسلامیة‎ E ETE TE 
69 سرمد علاء عیسی وهیب‎ 212210857003 | 1 
58 زهراء محمد تحسین خضير‎ 212220857018 2 
61 مریم قتيبة عبد الكريم احمد‎ 212220857022 3 


66.67% 


7NN 
0 


09 100% 09۸ 50% 100% 09۸ 
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ز ار ة التربية 
وزارة لتربی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


انار ییۃ ديا ۱ 
یس سرد سی 2021-2022 الدور الثاني 2022/0/07 
مركز فحص الذؤاسسة الابتدانية ۱ 
9 انم المدرسة مدرسة البنان الابتدائیة بعقوبة المركز 
ل EEE‏ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية 
1 212210859001 آیمن مهند زیدان خلف 74 51 
2 212210859004 رافد احمد جميل ابراهيم 50 59 
3 212210859005 ستار قاسم خليل ابراهيم 58 53 
2 212210859006 عمار عدنان شعلان محمود 63 50 


1 
اللغة العربية اا۷/۷۷8۱۱/۱۱۷۷۱۷۷۷// 


0 3 2 1 0 
09۸ 09۸ 33% 09۸ 09۸ 
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دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
2021-2 الدور الثاني :20207 


E‏ رقم التلمیذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية 
1 ۰ 212210862001 احمد عدنان عباس حيدر 70 80 
2 212210862003 حيدر عمر مصطفى محمد 59 54 
3 212210862004 یوسف عمر مصطفی محمد 69 58 


66.67% 


1111111111 
0 


0/6 67% 09 09 0% 0% 


1353 - 4 


زارة التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی 


1 الدور الثان ۲ 
ر نس ا اھت 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
5 اسم المدرسة مدرسة جبارة الابتدائية المختلطة للنازحين تربیة خانقین 

تس رقم الم اسم التلمية الآسلامية آلریاضیات العلوم 1/////////////////۲ النتيج جموع | المعدل 
1 212210865003 عدنان فارس عدنان عبدالله 90 59 65 67.4 
2 212210865010 موید حسن عیاش شلال 92 67 66 68.4 
3 212220865024 سراب رعد صلاح کیتب 95 82 83 79.8 
4 212220865028 طيبه نذير علي عبود 87 64 88 74.6 


اللغة الانكليزية ۲ العلوم ‏ ۱۷۷۷۱۱۱۱۱۱۱۱۱۷۷ 
0 0 
09۸ 100% 100% 09۸ 09۸ 09۸ 


1364 - 4 


3 


5 ہے ای ان اج اص O‏ ایب اون اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
0867 


رقم التلميذ 
212210867002 
2102005 
7 202 
212210867008 
2122۹06 
2 0 2 
1 202 
3 202 
5 212206 
42 0 2 
212210867043 
212210867048 
1 2024 
21221088 


اسم التلميد 


ابراهیم محمد حسن عبود 
الياس صفاء عبد القادر محمد 


حسن سامي ابراهيم يوسف 
حسن عماد جعفر عباس 

حيدر كريم قاسم محمد 

سجاد حسين متعب ضايع 

عبد الله جدعان هاشم محمد علي 
عبد الله سعد كريم شكير 

عبد الله رعد اسماعيل عبد الحميد 
علي محمد عكاش عبد 

علي محمد كاظم عمران 

محمد عماد عبد خضير 
مصطفى حسن علي طه 


للك وريه 
1 
83% 


71-7 


57 
79 
83 
73 
77 
80 
85 
59 
50 
86 
67 
60 
61 
100 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


1355 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


78.57% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان ۲ 
مركز فحصن الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة التازر الابتدائية للبنين تربية بلدروز 


1356 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0868 
رقم التلميذ 
1 2024 
9 20220 
0 2020 
1 22 
3 2020 
6 2022 
0 20222 
6 20222 
1 20 


3 


ع( ج ای این اى یں O‏ ایب اون اه 


اسم التلميذ 

عباس خالد احمد ماهود 
محمد عمر عادل عبد الله 
محمد قاسم علي جامل 
معتز نبيل عسكر خماس 
يوسف سامي داود علي 
زهراء صالح مهدي علي 
لیٹا وائل احمد شهاب 

ميار ماهر نعمان ابراهيم 


TIE 


70 
78 
68 
95 
71 
73 
100 
100 
89 


اللغة الانكليزية 
2 
33% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 2000 
تربية بلدروز 

اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم 1 النتیجھ المجموع المعدل 
53 80 ناجح 1 66.2 

0 0 60 67 

0 0 72 51 60 

52 56 74 ناجح 340 68 

85 72 50 ناجح 330 66 

54 50 82 0 0 
72 60 88 ناجح 407 81.4 
86 84 78 ناجح 434 86.8 
75 64 79 ناجح 8 77.6 

66.67% 


7۱/۱۱/۱۱۷۷ 


0 
0/6 


1367 - 4 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
2021-2 الدور الثاني :20207 


تس | رقم التلميذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم ‏ ///////////////////] النتيجه | المجموع | المعدل 
1 | 212210881001 أنس منعم حسين سالم 85 53 54 85 ناجح ‏ 337 67.4 
2 212210881002 زکریا صلاح رمضان محمد 50 50 50 0 0 
3 212210881003 قوام صالح رمضان محمد 89 50 66 0 0 
33-0 


111111111 
0 


09۸ 0/6 33% 0/6 0/6 م01۸ 


1368 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0883 
رقم التلميذ 


5 


2222071 
22771 
2122108833 
212204 
212210888 
2 9 
221 
202 7 
21222 0 
212220883036 0 
212220883039 11 
212220883046 12 
212220883050 13 


N > 5‏ ان اج اص O‏ ایب اون اه 


اسم التلميد 


أحمد رمزي مولود صادق 
علي أيوب عبد الله أمين 


كاروان آراز محمود طاهر 
محمد أياد مجيد أمين 
يوسف جمعه يوسف وهاب 
بهار حسين حسن علي 
زهراء أرام محمد عبد الله 
زينب حسين داشر شايع 


الاسلامية 


69 
50 
57 
61 
62 
52 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 


10 اه الانکلیزية 
50 
50 
51 
57 


51 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 


7-2: 


89% م01۸ 


1369 - 4 


دارم اڈ 
وزارة التربد نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
7 ےت 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 


7 رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية ۷۷۷ النتیج ج المعدل 
1 212210684001 عبدالله عامر خزعل عوده 74 71 62.2 
2 | 212210884003 مهدي وسام محمد کاظم 78 68 0 


اللغة العربية 10112117 
0 0 1 0 0 0 
09۸ 09۸ 50% 100% 09۸ 09۸ 


1360 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


5 اسم المدرسة مدرسة النبأ العظيم الابتدائية 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية 
1 212210885001 آحمد مدین حاتم محمد 65 ۱ 
2 ۱212210885004 حسین حیدر عبد جاسم 53 75 ۱ 
3 "212210885009 حسین محمد سبع خمیس 50 ۱ ۱ 
4 212210885010 حسين ناطق سعود احمد 60 ۱۹ 
5 212210885012 زايد محمد عبد مطلك 80 
6 212210885013 زین العابدين حسين هادي عبد 56 
7 | ۱212210885014 سجاد حسن هادي مهدي 65 ۱ ۱ 
8 212210885017 عباس محمد قحطان محمد 60 
9 212210885020 عبدالله عامر ثامر عطیه 86 8ں 6۵ 
2122108850210 علي حسين جسام محمد 57 ۳ 
1 210885023 علي فراس عباس هادي 78 7 75 ۱ 
2 | 212210885026 علي محمد حسین علي 56 ۱ 
3 | 212210885032 کرار محمد محمود علوان 54 زا 50 | 20050 
4 212210885034 محمد جاسم محمد کامل 72 
15 212210885038 مصطفی عدوان حکمان عابد 71 6۵ 
6 212210885044 يعرب نائل محمود نیس 54 
7 212220885046 افراح فاضل عبدالصاحب طعمه 77 
8 212220885047 امل حمید ابراهیم عبد 75 ۱ ۱ 
9 212220885050 بنین رسول حسن عبد 73 
0 10885051 تبارك مصطفی حسین عبد 82 71 
1 212220885054 دموع وسام سعید فلیح 83 
2 212220885055 دیانه مجید مهدي حسین 80 
3 | 212220885056 رقيه تایه حميد عبطان 68 
4 212220885058 رقیه غزوان کاظم فاضل 95 از 76 | 


1361 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
انم العدوسة. سرج التبا العظيم الا 


رقم التلميذ 
9 20 
62 202 
6 2022 
2027 
8 20222 
9 21022 
0 20222 
1 22 
2 202 


E 
رقيه محمد ابراهیم عبد‎ 
زینب احمد ابراهیم عبد‎ 
طفوف عقيل موسی حسین‎ 
عبیر آزاد خورشید محمود‎ 
فاطمه جبار حمید عنبر‎ 
فاطمه محمد ياسين اسماعيل‎ 


مريم غزوان ثاير مهدي 


نوران رائد جاسم محمد 


71-7 


72 
68 
85 
66 
82 
95 
83 
98 
51 


24 
للغة الانكليزية 
2 
91% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


TIEN 


61 


64 
64 
50 
78 
54 
66 
54 


الدو ر الثاني 
اللغة الانكليزية الرياضيات 

50 

53 
50 
51 
50 

51 
50 


1362 - 4 


تربية المقدادية 
7۳۹۹ 


66 
88 
61 
57 
59 
74 
51 
59 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 


0 
0/6 


2022/09/0 
۷۷ النتيجه | المجموع | المعدل 
ناجح | 310 62 
0 0 
ناجح ¡ 332 | 66.4 
ناجح | 311 | 62.2 
ناجح ۰ 303 | 60.6 
ناجح ۰ 348 | 69.6 
0 0 
0 0 
ناجح | 316 63.2 
72.73% 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


6 اسم المدرسة مدرسة المرفأ الابتدائية المختلطة تربية بلدروز 
7 رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية ۷۷۷ النتیج ج المعدل 
1 212220886007 شهد سلمان محیسن عبد 57 58 56.8 
2 212220886009 مریم قاسم سلمان عبود 66 59 0 


اللغة العربية 7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 1 0 0 0 
09۸ 09۸ 09۸ 100% 09۸ 09۸ 


1363 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
2021-2 الدور الثاني :200 


7 اسم المدرسة مدرسة مزدلفة الابتدائية 


تن رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
1 212210887001 سجاد ضیاء حمید حسن 72 
2 212210887002 عبدالله عبدالهادي کاظم عائز 74 
3 212210887003 محمد سعيد عبدالهادي کاظم 55 
4 212210887005 معتز محمد سعد مجید 75 
5 212210887006 یعقوب علاء یعقوب کاظم 89 
6 212220887008۰ ایة سيف سعد حسن 68 
7 | 212220887010 خنساء محمد اسماعيل ابراهيم 83 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 5 1 1 0 
09۸ 100% 29% 50% 75% 09۸ 


1364 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0888 
تس | رقم التلمية اسم التلمية 
1 212210888006 صادق عباس حسین عدوان 
2 212210888007 عباس حسين غازي خلیل 

3 212220888013 ام البنين علي حسن هادي 
4 ,212220888015 بنین محمد حسن هادي 

5 212220888016 حنين ابراهیم وردي ابراهیم 
6 212220888020 زینب علاء حسین ابراهیم 
7 212220888021 زینب محمد رشید محمود 

8 ,212220888023 فاطمه عباس کاظم مهدي 

9 212220888024 فاطمه قاسم خلیل دلف 


اسم المدرسة مدرسة الشهید جعفر الابتدائية المختلطة 


0 


66 
88 
87 
59 
82 
87 
67 
76 
88 


اللغة الانكليزية 
1 
83% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


TET 


84 
71 
85 
62 
75 
63 
57 
58 
79 


الدور الثاني 
را الكالعن 
اللغة الانكليزية الرياضيات العلو م 

63 50 
55 50 
60 66 

73 

57 

50 50 
56 50 
84 


1365 - 1644 


7۱/۱۱/۱۱۷۷ 
0 
09۸ 


2022/09/0 
۷۷ النتيجه | المجموع | المعدل 
ناجح ۰ 318 63.6 
ناجح ۱ 314 ۱ 62.8 
ناجح | 375 | 75 
ناجح ۰ 332 66.4 
ناجح ‏ 346 | 69.2 
0 0 
0 0 
ناجح | 313 | 62.6 
ناجح | 395 ۱ 79 
77.78% 


5 


5 > جح ان اج اص و الك اون اه 


0889 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
21" 
03 210220 
06 2200 
07 202 
6 20200 
771 202 
12 20 
6 222 
7 2022 
0 2020 
2122108823 
4 21020 
6 2022 
29 21022 
3 21020 
21024 
2102045 
7 202 


انيم المدرسة ‏ سصوسةكیذاء سعدية الشط الابتدائية 


اسم التلمیذ 
حمد غائب جهاد عزیز 
احمد نافع عبد الحسن احمد 
امیر ضمد محمد علي 
امیر مرتضی جاسم حمید 
جاسم واثق عبد الحسین جاسم 
حسین سیف الدین عبد الواحد حسن 
حسین علي عبد الحسین عبد الهادي 
حیدر لؤي علي حسين 
رائد احمد رضا رشيد 
عباس عبد الرزاق عبد الغني عباس 
عباس ناصر حسين حميد 
عباس نصير علوان محمد 
علي رنین ميتم عبد الكاظم 
قيصر محمد عباس محمد 


منيب مناف جاسم عباس 


مهيمن حسام فخري حسين 
یوسف عبد اللطيف رفعت عزيز 


الاسلامية 


79 
83 
79 
77 
75 
92 
100 
91 
84 
86 
76 
90 
55 
62 
73 
61 
57 
83 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
تربية الخالص 
071 الانکليزید [ E EON‏ 

50 66 85 
67 58 77 
84 62 86 
64 54 68 
57 50 
50 52 
50 57 
62 54 
66 
67 50 81 
50 
54 61 59 
50 

50 
57 50 61 

50 
50 50 
50 50 57 


الرياضيات 
3 
75% 
1644 - 1366 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


3 


المجموع 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فصن الذؤابة ا لكا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


1367 - 4 


5 


۴ اه ان اي اج إص اه الك إمه اى 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0891 
رقم التلميذ 


2122208902 
21222004 
212220 
22221 
2122215 
2122226 
212228 
210222 42 
212220 4 
212222 
21222 2 
21222089102 


اسم المدرسة مدرسة الشهيدة كريمة الابتدائية 


آسم التلمية 
آية علاء رحمان موسی 
تقوی شجاع طالب علاي 
رقية حیدر جاسم موسی 
رقیة خضر مهدي فاضل 
روان علاء تایه هتوف 
زهراء ایاد فنر علي 
زینب فاضل خلف فاضل 
سجی اثير ناظم صالح 
شهد منتظر نصر کاظم 
ضحی ضیاء تایه هتوف 
فاطمة حسین علي عباس 
نبا شهاب احمد حکیم 


:01- 
0 0 
100% 


TIEN 


اللغة الانكليزية 


62 
50 


1368 - 4 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 


الرياضيات 


تربية الخالص 


1010606000 
0 
0۸ 


7-2: 


النتيجه | المجموع| المعدل 
6 63.2 
0 0 
1 66.2 
0 0 
0 0 
0 0 
267 53.4 
345 69 
0 0 
0 0 
0 0 
358 71.6 


5 


N > 5‏ ان رھ اص O‏ ایب من اه 


“كك جہ 
ن اح 


20 


0892 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
21221089203 
202007 
210209 
0 21020 
2 210 
٤8‏ 220 
2029 
2102220 
210223 
25 2 
21022207 
9 2 
2221 
202226 
2027 
202228 
212229 
۰۰1 22 
21222083 
6 2022 


اسم المدرسة مدرسة خاتم الانبياء الابتدائية 


ETE 
حسام مهند علي ناصر‎ 
حسین ستار علي مراد‎ 
خطاب محمد هادي مجید‎ 
سرمد علاء احمد سرحان‎ 
عبدالله محمد حسين سلمان‎ 
یوسف فلاح خلف اهويدي‎ 
آمنة آیاد جبار عيد‎ 
تبارك حامد سهیل نجم‎ 
حوراء وسام صالح هادي‎ 
رفل سعد جاسم مر هون‎ 
زهراء زياد مجید جمعه‎ 


صفا سعد حسن عبد 
طیبة محمد محمود سالم 
فاطمة ستار حر از سلمان 
ملاك مهدي صالح هادي 
مینا اسيل سهیل عبد 
هذى سمير أسماعيل نايف 


الاسلامية 


78 
67 
52 
53 
67 
50 
87 
50 
78 
68 
93 
88 
75 
89 
100 
72 
87 
94 
87 
88 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
EON 1 01‏ 
63 61 

50 
50 
50 
50 50 
50 
84 52 
54 
58 51 
76 60 
79 76 
50 70 
78 
83 91 
50 56 
50 83 
50 67 
74 
76 


1369 - 1644 


ار اكان 


71 
64 
50 
71 
50 


60 


52 
58 
60 
50 


52 
90 


74 
58 
68 
50 


7-2: 


7۱/۱۱/۱۷ 


النتیجه 


3 


ناجح 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة خاتم الانبياء الابتدائية تربية الخالص 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱/۸۸ 
0 3 5 4 1 0 
0% 40% 58% 69% 75% 0% 


1370 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مر خسن ال ا ا ها 


0894 
رقم التلميذ 
212210801 
212210894006 
21221089407 
212210894008 
212210809 
2122100 
1 2 
212210894012 
21221089407 
10 212210894018 
11 212210894019 
12 212210894021 
13 212210894023 
14 212210894024 
15 212210894026 
16 212210894027 
17 212210894028 
18 212210894031 
19 212210894036 
20 212210894037 
21 212210894038 
22 212210894039 
3 212210894040 
24 212210894043 


56 جے N‏ این ھ ای OO NO‏ 


اسم المدرسة مدرسة اليسر الابتدائية 


اسم التلميذ 
ابراهيم علاء عدنان محمد 
احمد ساجد خالص حسب الله 
احمد ضياء حسين صالح 
احمد وليد خالد حمدان 
اکرم علي جمعة ابراهيم 
انس حسام حامد كريم 
ايسر صدام لطيف كيطان 
ايمن حسين حكمت جليل 
حارث محمد قادر شهاب 
حازم صفاء حسن فليح 
حازم محمد محمود جاسم 
حسن سعد سلمان حسن 
حسين فرقان فاضل علي 
خالد هيثم سامي حسين 
خطاب علي ابراهيم احمد 
داود اياد احمد خليفة 
سجاد حسام حامد كريم 
صفاء ابراهيم طاهر عويد 
طه علاء رشيد خميس 
عباس كاظم محمد هلال 
عبدالرحمن باسم نجم رضا 
عبدالرحمن طه عطية شبلي 
عبدالعظیم ماجد حمید غني 


الاسلامية 


50 
78 
78 
95 
77 
03 
74 
83 
69 
87 
83 
86 
85 
73 
85 
50 
81 
71 
78 
68 
83 
100 
80 
85 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
00 اللغة الانكليزية 2127 
50 
50 53 
78 58 
51 50 
50 
79 
57 50 
50 
62 54 
57 50 
51 50 
52 50 
62 
50 
50 
53 
50 50 
57 50 
50 50 
65 50 
50 
50 
54 55 


1371 - 4 


شید ر 
العلوم 
50 
63 


53 
76 


67 


67 
50 
55 
65 
50 


50 


54 
50 


58 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


7 


ناجح 


ناجح 


ناجح 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز فحص الدراسة الابتدانية 


اسم المدرسة مدرسة الیسر الابتدائية 


رقم التلمیذ 
2125 
2122108 
2129 
212-0 
2122 
21226 
57 2102 
212-8 
21229 
2222 
212204 
212065 
212210894066 
212210894067 
2128 
212-۵ 
21221082 
212210878 
7 2024 
212220894095 
7 222 
212228 
21222089402 
212220894104 


اسم التلمیذ 
عبدالله رعد احمد زیدان 
عبدالله سمير صبيح مهدي 
عبدالله ماجد احمد كاظم 
عزالدين رحمن جدوع عطيه 
عمار ياسر بندر طاهر 
عمر زياد هاشم جواد 
عمر علي محمد جواد 
فائق صلاح محمود عيسى 
كرار صلاح علي حسين 
محمد زياد عاصم محمد 
محمد شهاب احمد زيدان 
محمد علاء كريم محمد 
مهند عمار بندر طاهر 
يوسف مهند فيصل مولان 
تبارك كنعان جمعة سبع 
حنين ياسر غازي ثامر 
خديجة جمعة سعيد حسين 
روان حيدر علاء حسين 
رويدة صدام عادل عبدالرحمن 


الاسلامية 


74 
100 
91 
88 
83 
77 
58 
50 
85 
100 
72 
73 
87 
69 
71 
66 
81 
74 
89 
90 
83 


98 
82 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


1372 - 4 


الدور الثاني 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة اليسر الابتدائية بعقوبة المركز 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية النتيجه | المجموع المعدل 
9 212220894108 سبأ عدنان مهدي صالح 85 50 52 ناجح 2 | 60.4 
0 212220894109 سجى منير ابراهيم درزي 68 50 50 : 8 | 53.6 
1 212220894111 ضحی احمد اسماعيل علي 86 58 3 ۱ 64:6 
2 212220894115 عذراء كاظم محمد هلال 89 88 9 | 73.8 
3 212220894117 فاطمة عبدالمجيد مهدي صالح 86 63 8 ٠‏ 65.6 
4 212220894120 فرح علي محمود جدوع 57 60 291 58.2 
5 212220894121 لیلی علي ناصر حسين 67 57 0 0 
6 212220894122 مروہ خليفة عباس عبدالله 67 62 0 0 
7 | 212220894123 ملاك ایهاب احمد حمید 72 59 0 0 
8 212220894124 نبأ شهاب احمد حمید 70 58 5 63 
9 212220894126 هبه ماهر صالح مهدي 68 50 0 0 
0 212220894127 هجران عدي ثامر حسین 73 55 3 ۱ 62.6 
1 212220894128 هناء محمد كريم محمود 65 55 0 0 


49% 


1373 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
0۸ 


5 


٠‏ ہے N‏ ان رھ اص O‏ ایب اون اه 


0095 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210895003 
210224 
6 20 
2122108008 
20 
212210895013 
25 
212210895018 
0 2022 
21025 
21221083 
5 22 
21024 
212210895048 
2122209505 
21222002 
212220895074 
1 2" 
2102226 
21222105 


اسم المدرسة مدرسة التوبة الابتدائية 


اسم التلمیذ 
احمد ولید سلیم احمد 
احمد ارکان هلال عزیز 
انس محمد جاسم محمد 
ایمن ثامر عناد محمود 
حسن صالح حسن امین 
حسین حسام اسماعیل عزیز 
حیدر عدنان عیدان مهدي 
زياد عطوان عدنان عطوان 
زيد عبد الرزاق عطیه خلف 
سلوان علاء حمدان هادي 
عبد الهادي فواد هادي علي 
عبدالله عباس فاضل عباس 
محمد جاسم محمد رشيد 
محمد محمود عبد الغفور محمود 
ایلان عدنان سامي مغير 
رفل نصير سهيل عبد 
رهف ابراهيم نوري عبد الرزاق 
زهراء مقداد كنعان احمد 
مريم نصير حمادي كاظم 
نور ياسر فارس محمد 


الاسلامية 


62 
64 
85 
65 
58 
54 
65 
74 
72 
70 
92 
77 
88 
50 
86 
71 
72 
67 
70 
74 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


1374 - 4 


الدور الثاني 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة التوبة الابتدائية بعقوبة المركز 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱/۱۸ 
0 3 6 4 1 0 
0% 57% 50% 50% 83% 0% 


1375 - 4 


5 


ع( ہج جح این رھ ان O‏ الك اون اه 


0096 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2122108902 
212210896003 
2122108906 
210205 
2220 
2241 
2022 
212210823 
20207 
21221088 
2022009 
1 222 
212210893 
5 0 نز 20 
06 نز 20 
2227 
21221088 
9 2102 
1 ز 202 
3 ز 20 
4 20 
210245 
212210896048 
و2209 


اسم المدرسة مدرسة غافر الابتدائية المختلطة 


اسم التلمیذ 
احمد ارکان ضاري مال الله 
احمد ایاد حسب الله دوشان 
احمد ساجد علي شلال 
زبير عامر عدنان داود 
طه قادر صالح غایب 
طه هيثم ابراهیم ياس 
عباس عمر بدر علوان 
عبد الرحمن وادي عبد عکال 
علي خلیل احمد خلیل 
علي عبد العزیز کامل رشید 
علي غازي عیدان محمد 
عمر فيصل خلیل عبد 
قيس امجد علي عبد الله 
ليث رائد سلمان خلف 
محمد زكي بدر كاظم 
محمد سعد حمية ترفيق 
محمد علاء حسين احمد 
محمد نبيل جمعه جدوع 
مسلم عقيل ثامر سعيد 
مصطفى سلام محمد حسون 
مصطفى صدام حسين علي 
معتز زاهد كريم صالح 
مهند علي يعقوب عبد 


الاسلامية 


63 
56 
62 
87 
77 
80 
95 
95 
71 


91 
60 
70 
95 
77 
72 
83 
97 
97 
68 
78 
66 
90 
68 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 1 اللغة الانكليزية 20897 
50 
55 
50 51 
58 
67 50 
50 64 
50 
50 50 
50 50 
50 58 
50 
58 69 
60 
50 54 50 
58 54 
63 50 
53 60 
61 50 
50 50 
50 50 
50 
63 
50 


1376 - 4 


بعقوبة المرکز 
لخادم 


50 


54 


50 


50 
50 


50 
51 
59 
61 


58 
62 
52 
50 
50 
65 
50 
67 
50 


7-2: 


۱/۱ 


النتیجه 


ناجح 


ناجح 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
اسم المدرسة ‏ سر غافر الابتدائية اي 


رقم التلمید 
21023 
21024 
05 ز 20 
06 0ه 20 
212220896060 
1 2 
21222089603 
212220896066 
2122208907 
212220896068 
212220896073 
212220896074 
212220896 
21222087 
21222099 
221 
212220896083 
6 210222 
2102229 
212220896092 
2102206 
20297 
2102228 
21222089102 


آسم التلمية 
یعقوب ارکان دایخ کریم 
یوسف عمر حمید درویش 
یوسف عبد المحسن کامل حسین 
يونس محمود بكر توفیق 
افراح صفاء خمیس محمد 
افنان قحطان عدنان محمد 
ایات ارکان احمد محمود 
ايه لؤي داود سلمان 
تبارك حیدر علي احمد 
تبارك عباس عیسی علي 
دالیه محمد غازي محمود 
دعاء لطیف حميد خالد 
راما احمد قاسم محمد 
رغد نصر ابراهیم مر عید 
زینب ايوب یعقوب عبد 
ساره محمد نصیف متعب 
سباً ابراهیم ساجت جرمط 
شهد موفق بختیار نامدار 
طیبه الماز طه ياسين 
عائشة حسام منذر علي 
كوثر عباس داود سلمان 
مریم آثیر اسماعیل احمد 
مریم علي جمعة محمود 
میمونه محمد و هیب محمد 


الاسلامية 


71 
98 
72 
76 
69 
76 
97 
91 
60 
94 
81 
72 
83 
84 
50 


69 
92 
88 
72 
79 
70 
78 
54 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
0 اللغة الانكليزية 00001 
51 
51 61 
62 
50 50 
51 66 50 
50 60 79 
50 
67 66 50 
50 
50 
62 
50 70 
70 66 
59 62 
58 
50 66 
50 
55 70 
67 74 
81 88 
73 66 
50 72 
50 65 
70 


1377 - 4 


بعقوبة المرکز 
جج 


66 


50 


52 
56 
50 
56 


57 
81 
61 
71 
50 
03 
50 
70 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


73 


ناجح 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


اسم المدرسة مدرسة غافر الابتدائية المختلطة 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
2021-2 


الدور الثاني :2022/09/0 


بعقوبة المرکز 


الریاضیات العلوم  ٰ۷(/‏ ۷۷۷۷ 
8 0 0 ۱ 
78% 100% 00۹/6 


1378 - 4 


5 


N > 5‏ ان اج اص O‏ ایب اون اه 


0897 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2122108702 
212210897008 
212210897013 
5 2020 
0 2020 
212208 
2 2022 
2122108973 
7 2022 
8 2020 
0 2020 
1 ز 21022 
2102045 
5 21220 
6 20 
08 2020 
1 0 نز 20 
212210897062 
212210897063 
2122108974 
212210897066 
1 2" 
212220897072 
2102225 


اسم التلميذ 
احسان شهاب احمد رسول 
اسماعيل علاء اسماعيل عبدالله 
ايمن صلاح جوامير خميس 
باسم عدنان هادي علوان 
حذيفه عباس محمد كيطان 
رسول عبد الحميد مجيد حميد 
صادق ناطق كريم جميل 
عباس محمد علي عبدالله 
عبدالله احمد كريم عبدالله 
عبدالله كريم محمد عباس 
عثمان حسام رشيد جنيد 
عقبة ارشاد هامل طالب 
علي قحطان سلمان رشيد 
محمد نعيم سالم خميس 
محمد وليد عباس سهيل 
مصطفى شهاب احمد رسول 
مهند نور معتز حسن 
وائل رائد حسن عبد الرحمن 
ياسر يونس صبار خريسان 
يعقوب رافد رعد نصيف 
يوسف محمد طاهر خلف 
اماني مثنى حميد رشيد 
امنة صلاح حسن عبد الرحمن 
تبارك علي محمد كاظم 


اسم المدرسة مدرسة عمرو بن كلثوم الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 


57 
68 
68 
62 
71 


60 
52 
61 


58 
50 
73 
56 
70 
80 
70 
59 
59 
67 
52 
84 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
0 111 اللغة الانكليزية 22771 
75 50 
50 54 51 
50 79 50 
50 
54 63 
50 53 
53 55 
51 
50 
55 58 
66 71 70 
62 52 
52 50 
50 
66 82 
50 
53 78 
59 66 
64 60 
50 50 
50 
50 62 
78 
78 


1379 - 4 


بعقوبة المرکز 
جج 


50 
64 


51 


50 
71 
54 
67 


62 


50 
81 
55 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


ناجح 
ناجح 


ناجح 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية 1 | 10/00/0000 
5 212220897077 تقوی غضنفر محمود احمد 76 
6 212220897078 جنة جاسم محمد هدلوش 81 
7 212220897079 جیهان أنمار محمود طه 79 
8 212220897080 حنین احمد ابراهیم محمود 72 
2122208970829 ربی سعد صالح حمید 85 
0 212220897083 رهف سيف محمد جاسم 90 
1 212220897084 رهف مشتاق طالب عبد الرحمن 85 
2 0 ساره حسن هاشم عبود 62 
3 212220897095 سما صباح عبدالجبار جاسم 67 
34 212220897099 شهباء مهند حامد نصیف 71 
5 ۱212220897103 ضحی صلاح جوامير خميس 52 
6 212220897104 ضحی مهند ذیاب احمد 55 
7 212220897105 طيبة عز الدين حبيب علو 78 
8 212220897108 غفران رسول جاسم سعود 85 
9 212220897109 فرح مثنى جبار حمزة 66 
0 113 مرام احمد صادق حسين 87 
1 212220897118 نبأ خالد جمال هادي 75 
2 0 نور عماد محمد حنتوش 68 
3 212220897122 نور قاسم عبدالقادر علي 68 
69.77% 


اسم المدرسة مدرسة عمرو بن كلثوم الابتدائية المختلطة 


1380 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مر فحص الذؤاسة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱/۱۸ 
0 3 5 6 2 0 
100% 80% 50% 79% 88% 0۸ 


1381 - 4 


5 


5 ہج N‏ ان اھ یں و ایب اون اه 


0898 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
01 222 
21222005 
21222082 
21222089813 
29 
6 2 
2027 
2221 
2102223 
7 202 
210229 
21225 
8 20 
0 20222 
20221 
20222 
210223 
8 20222 
2102229 
21224 
7 202 


آسم التلمية 
ابتهال علي حسب الله محمود 
شی ایهاب كلف عبدالله 
بشائر فلاح حسین احمد 
تبارك عراق صلاح اسماعیل 
خیریه علي سلمان نجم 
رقیه عمار ياسين طه 
رنا حربي حمید کاظم 
زهراء نصر طه حسین 
زهراء عباس کاظم جواد 
ساره انمار حیدر غسان 
سری عماد جبار شهاب 
شهد ياسين خضير حياوي 
عايده فلاح حميد مصطاف 
فرح عبدالستار جعفر نوري 
مريم احمد كريم احمد 
مريم زياد حميد كاظم 
مريم عمر فاضل حميد 
نور عدي محمد عبد 
نور علي احمد مصطفى 
هاجر احمد متعب خضير 
هدى طارق عياد خلف 


الاسلامية 


74 
59 


80 
70 
67 
61 
70 


84 
98 
71 
08 
80 
72 
65 
72 
00 
91 
86 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
ETE +2070, 0‏ 
50 

56 
56 50 56 
50 54 65 
50 
50 80 50 
50 
50 50 
71 64 69 
63 50 66 
50 51 
57 
50 65 
50 53 
50 62 61 
54 
53 50 
50 50 
52 50 60 
75 55 
53 56 
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بعقوبة المركز 


السرم 


50 


50 


51 


84 


57 


54 
72 


54 


64 
50 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


ناجح 
ناجح 


المجمو ع 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 


TAET الاسلامية‎ 
0 0 
100% 100% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
بعقوبة المركز 
اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱/۱۸ 
1 1 0 0 
89% 83% 100% 0۹/6 
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7-2: 


5 


5 > جح ان اج یں O‏ ایب اون اه 


0899 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
01 222 
02 222 
21221089003 
22206 
2102209 
0 2020 
2023 
21024 
5 210220 
6 202 
17 202 
22241 
21023 
21024 
25 20 
296 20 
210223 
202226 
86 20222 
210224 


اسم التلمیذ 
ابراهیم ناصر محسن عودة 
احمد صفاء محمود جواد 
حسن یوسف محیسن حسن 
حیدر غازي هدهود احمد 
حیدر هاشم عبدالحمید جواد 
رضا ضیاء محمود جواد 
شھاب عدي شھاب احمد 
عباس شھاب احمد علوان 
عبدالاله محمد کمر احمد 
محمد حسین سلطان سدرة 
وضاح علي علوان حسن 
یاسین اسماعیل خلیل اسماعیل 
یوسف سعد محمد نجم 
حنان عباس فاضل محمد 
حوراء معن حسین محمود 
زینب قیصر عبد کاظم 
سری حسین سلطان سدرة 
فاطمة حمزة هندي حمید 
هاجر مظهر فرحان حبیب 


الاسلامية 


58 
77 
58 
74 
72 
74 
81 
76 
83 
73 
68 
76 
68 
64 
03 
54 
76 
55 
63 
50 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


1384 - 4 


الدور الثاني 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة سای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱/۱۸ 
0 1 2 2 1 0 
0% 75% 87% 75% 50% 0% 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
0 اسم المدرسة مدرسة الغاضرية الابتدائية للبنات بعقوبة المرکز 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات النتيجه | المجموع المعدل 
1 | 212220900007 ریم انور غني كرجي 73 50 80 0 0 
2 :212220900011 زینب تاثر هادي صالح 91 50 67 342 68.4 
3 212220900015 ضحی احمد جاسم علو 100 80 0 ۱ 74 
4 212220900017 طیبة نصر فخري محمد 82 9 69.8 
5 212220900018 غزل ضیاء نعيم عبد الله 69 0 0 
6 212220900021 فاطمة جاسم عباس کاظم 64 345 69 
7 212220900024 لبوة ضیاء نعیم عبد الله 58 0 56 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 2 0 1 0 
09۸ 100% 60% 09۸ 09۸ 09۸ 
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5 


N > 5‏ این اھ اص O‏ ایب اون اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0901 
رقم التلمید 
212210901002 
212210901003 
212210901004 
212210901006 
7 202 
212210901008 
1٦1‏ 21229 
12 0 2 
212210901013 
212210901018 
9 2" 
212210901024 
6 202 
212220907 
22229995 
200100 
212220901043 
212220901044 
21229045 
و9 210222 
2 20222 
2122200015 


اسم التلمیذ 
ابراهیم عدنان وهيب حبيب 
ابراهيم يوسف يحيى فاضل 
احمد فراس عبد يوسف 
اكرم محمد عبد يوسف 
بلال احمد جهاد مجيد 
جودت لؤي كاظم حسن 
رافد خالد رحيل حسن 
سعد خضير سعد داود 
عبدالله محمد حسين خميس 
كرار يوسف جار شعلان 
محمد عمار خليل يوسف 
وسام توفيق رحيل حسن 
يوسف قيس كامل جبار 
افراح حسين محمد علي 
حوراء نهاد محمد مطر 
زهراء رائد اسماعيل خليل 
سبأ حسين فيصل ياس 
سرى محمد علي حسين 
طيبه خالد شعلان علي 
مريم محمد ياس خضير 


نور حميد رشيد عبدالله 


الاسلامية 


50 
84 
57 
56 
80 
58 
63 
62 
50 
53 
74 
67 
94 
79 
71 
85 
52 
50 
65 
66 
71 
83 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات 
50 54 
68 50 
54 53 
50 
65 50 
50 
56 50 
77 
50 50 
55 50 
50 
55 54 
51 54 50 
50 57 67 
50 63 51 
50 54 50 
50 58 50 
54 54 70 
62 73 70 
82 75 76 
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بعقوبة المرکز 
دارم 


50 


50 


7-2: 


LALIT 


النتيجه 


3 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


35 الدور الثاذ 4 
مرکز قحص الذراسة الابتدائية 2021-22 ور الثاني :2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة اریدو الابتدائية بعقوبة المرکز 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الائکلیزیة 20١١7‏ الرياضيات العلوم ۷۷۷۷۷ 
0 7 2 5 0 0 ۱ 
0% 50% 50% 50% 100% 0% 
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ز ار ة التربية 
وزارة لتربی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


المديرية العامة لتربیة دیالی ۱ 
ی 2021-2 الدور الثاني :7-2 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 
2 ام المدرسة مدرسة النشی الجدید الابتدائية الاهلية بعقوبة المرکز 
تس | رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
1 212210002002 حسین غانم مجيد حميد 72 50 
2 | 212210902006 عبدالحق سالم مجيد حميد 56 
3 212210902008 عبدالله جاسم حميد وادي 100 
4 212210902009/ عبيدة عمر حربي ابراهيم 50 
5 ۱212210902010 محمد حسن هادي عباس 85 
6 212210902011۱ منتظر صفاء احمد مصطفی 81 
7 2122209002013 بنین يوسف عبدالله ابراهيم 52 
8 212220902016 زهراء يوسف عبدالله ابراهیم 60 
9 ,212220902018 مینا حیدر فاضل ردام 93 
0 212220902020 نورهان هاشم قاسم ابراهيم 62 


اللغة العربية 7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 0 3 0 0 
09۸ 100% 100% 5 100% 09۸ 
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ج MN‏ این ھ ای NO‏ اون اه 


0904 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
ركز فعسو لاه ل ها 


رقم التلميذ 
212210904007 
212210904008 
21221090409 
21221090410 
21221091 
212210904013 
212210904014 
21221095 
212210904016 
212210921 
2122200 
2122209042 
6 2 2 2 
0 2 
212220904042 
212220904043 
21222097 
1 2 
6 2 
21222090402 
21222090403 
212220904069 
21222099 


اسم المدرسة مدرسة الرماح العوالي الابتدائية 


اسم التلميذ 
عباس محمد حنتوش حمد الله 
عبد الحي رزكار علي محي الدين 
عبد العزيز جاسم خليفة علي 
عبد الله نصر جاسم محمد 
علي عمر عبد الله ابراهيم 
عمر محمد قاسم محمد 
كرار عبد الغني عبد الستار عبد 
كرار فارس حسن علوان 
محمد صفاء علي محسن 
يوسف عدنان شهيد عبادي 
العام قصي محمود خليفة 
آي كاسم تاب كين 
بغداد محمد فالح منصور 
جمانة حسنين زهير احمد 
دانية هشام تاصر حسين 
دعاء محمد حنتوش حمد الله 
رسل عامر سلمان عباس 
رهف زيد الدين فيصل علي 
زهراء غفران شهيد عبادي 
شهد هيثم عمر مصطاف 
طيبة قاسم محمد احمد 
فاطمة عامر حسن علي 
وردة صبار محمد حسين 


الاسلامية 


79 
50 
86 
61 
67 
77 
72 
77 
75 
86 
76 
54 
74 
79 
64 
93 
68 
70 
52 
51 
67 
86 
50 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


1390 - 4 


الدور الثاني 


. 


7-2: 


بعقوبة المرکز 


6۱۷ 6۵۱۷ اه © ا 2ح‎ O 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 
اس اشر وة الا آلو الي اة 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم 
0 0 10 10 4 
0% 100% 23% 17% 50% 
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بعقوبة المرکز 


۱۱۱/۷۷۷۷۷ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


5 اسم المدرسة مدرسة المهج الابتدائية الاهلية المختلطة 
تن رقم التلمیذ اسم التلمیذ TEE‏ 
1 212210905005 حسين حيدر سعید محمد 64 
2 212210905007 حسين لؤي نجم عبد 60 
3 212210905008 حيدر محمد عبدالحسن مهدي 55 
4 212210905010 سجاد فارس شاکر حمودي 78 
5 212210905012 صکر جمال لطیف وحید 
6 | 212210905013 عبدالله حسین مهدي موسی 51 
7 212210905018 هاشم حمید هاشم حمید 85 
8 | 212220905024 فاطمة الزهراء حيدر حسين علوان 64 
اللغة العربية 11111111111111 
1 1 2 4 1 0 
0% 80% 50% 20% 0% 0% 
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5 جے MN‏ ان Bb‏ ای NO‏ اون اه 


0006 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212005 
212210906006 
2122109009 
2122101 
212210906013 
21221090617 
212210906018 
2 0 2 
86 222 
212224071 
2 0 2 
21204 
05 212-20 
6 4 212 
7 +2 2 
09 2 2 
212220906044 
212220906046 
21222007 
71 2 2 2 
2 2 2 
212203 
212220906060 
21222090603 


اسم التلميذ 
حسن غسان محسن داود 
حسین احمد محمد جواد 
حسین علاوي عباس صاحب 
حيدر قاسم اسماعیل حسين 
سجاد حسن خليل نصار 
عباس قاسم ناجي كاظم 
عبدالله رسول حسن علي 
على سلمان ناجي کاظم 
عون ناصر محمد حسین 
مرتضی رائد عدنان محمد 
مصطفی جمعة علي عطية 
معتز عبدالوهاب عبدالرزاق احمد 
مهدي قيس کاظم جوید 
موسی احمد داود سلیمان 
یوسف ناصر کامل منصور 
اسماء حسن علي طراد 

ايه مثنى طه علوان 

تبارك غسان عبد سهیل 
تبارك نوري محمد صالح 
رسل جابر فالح مهدي 

رسل ماجد حمید زمان 

رقیه علي حسین جاسم 
زینب علي کاظم جوید 


شهد 7 خزعل 7 


الاسلامية 


75 
98 
77 
50 
54 
64 
65 
55 


73 
80 
63 
65 
71 
64 
93 
95 
90 
100 
57 
87 
85 
76 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 اللغة الانكليزية 2001 
50 64 
77 75 
55 62 
50 56 
53 52 
50 
54 56 
50 66 
79 
58 56 
76 
50 64 55 
50 60 
58 54 69 
53 
59 52 
57 56 
84 68 
70 66 
87 66 
50 
75 51 50 
59 59 61 
53 70 
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تربية المقدادية 
3ت 


68 
68 
53 


50 
57 
50 
64 
58 
60 
50 


56 
63 
86 
77 
86 


62 


2022/09/0: 


1006000 


النتيجه 


7 


۱ 


دارم اڈ 
وزارة التربد نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المديرية العامة لتربية ديالى ۱ ۲ 
7 ےت 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 


ےھت ع الاسلامية ۸۱ النتبج جموع | المعدل 
5 212220906064 شهد علاء ميسان عطيه 91 74 
6 212220906069 فاطمه علي كاظم جوید 87 63.6 
7 212220906070 ندی وليد عامر منصور 78 63.6 
8 212220906071 نور حسین ابراهیم مهدي 90 61.2 


20 


٭ اللغة العربية اللغة الانكليزية 7 العلوم 11 
0 3 3 2 1 0 
100% 7% 63% 75% 90% 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


7 اسم المدرسة مدرسة الشهيد محمد الصدر 

٦7پ‏ ھ+ اسم التلميذ 
1 212210007003 عباس ويسي احمد خلف 

2 212210907005 عبدالله مازن صادق جلاب 
3 212210907006 فيصل ياسر احمد خلف 

4 212210907007 ماجد هاني مجيد حسن 

5 212210907008 محمد حسين علي محمد 

6 212210907009 محمد حسين محمد علي 

7 011 9 مصطفی علي محمد علي 
8 | 212210907012 هیثم علي محمد کاظم 

9 212220907014 حسین محمود سالم حسون 
0 212220907017 زهراء عمران عبد محمد 
71 0 منتهی سامي حسین علوان 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


1395 - 4 


تربية المقدادية 


/////۸۸ۂم۵ففف۸۲٢۷((۱۷۷۷‎ 
0 
09۸ 


7-2: 


36.36% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


" الدور الثاذ ۱ 
مركز فحصن الذزاسة الانتدانية 2021-22 ور الثاني :2022/09/0 
8 اسم المدرسة مدرسة سفينة النجاة الابتدائية تربية المقدادية 
7 رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية A‏ النتیج ج المعدل 
1 212210908006 عبد المهيمن احمد خميس رشيد 67 62 58.8 
2 | 212210908010 مهدي احمد جاسم محمد 50 50 57.6 
3 212220908011 اخلاص حسن کاظم ابراهیم 62 63 63.8 
4 212220908014 زهراء علي زیدان خلیفه 82 72 69.8 
5 212220908019 هديل صلاح عبد الجبار محمد 90 85 86 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 100% 100% 100% 09۸ 09۸ 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210909004 
2122109005 
212210909006 
212210909007 
0 21022 
1 ً02 2 
212210912 
2122109014 
2122105 
10 212210909017 
11 212210909023 
12 212210909024 
3 212220909025 
4 212220909027 
5 212220909029 
6 212220909030 
17 212220909032 
212220909034٠ 8‏ 
19 212220909038 
0 212220909040 
21 212220909043 
22 212220909044 
23 212220909045 


ج N‏ ان ھ ای OO NO‏ 


09 اسم المدرسة مدرسة القبلة الابتدائية المختلطة 


آسم التلمية 
حسن یاسر کاظم شنتر 
حسین عماد کاظم حسین 
سجاد حسین سلمان حسن 
سجاد طاهر عواد عباس 
عباس جمال بهجت شنتر 
عباس حیدر عاصي یعکوب 
عقيل رعد حامد کاظم 
علي عبد یحیی عبد 
علي عقيل عادل كريم 
علي محمد ضايع دروش 
مصطفى هادي حسين محمد 
يحيى كريم يحيى عبد 
اسماء عماد مجيد عبد 
جنات كاظم مهوس عبد 
رقيه طالب مهوس عبد 
رقيه عامر هاني شنتر 
زهراء حسين جياد محمد 
زهراء علي فاضل عبد 
زينب عقيل عبود داود 
عذراء احمد ماجد عناد 
مرام عباس عاصي عبد 
نبأ محمد حامد كاظم 
نرجس مشتاق طالب ضايع 


الاسلامية 


100 
76 
92 
87 
77 
66 
50 
87 
98 
57 
55 
69 
82 
95 
81 
86 
82 
88 
93 
87 
87 

100 
74 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


071 0 ےج 


78 
72 
73 
85 
59 
55 
51 
73 
85 
55 
60 
50 
55 
83 
75 
72 
79 
74 
72 
75 
70 
88 
66 


1397 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


1 الدور لٹا ۱ 
oo‏ 2021-2 ور الثاني 729 
اسم المدرسة مدرسة القبلة الابتدائية المختلطة تربية بلدروز 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱۱۱۱۷۷ 
0 0 10 0 0 0 ۱ 
0% 0% 44% 100% 100% 0% 


1398 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


7 کچ وت 2021-2 الدور الثاني :200 
0 اسم المدرسة مدرسة التشی الجدید الابتدائیة تربیة بلدروز 
3 رقم التلمیذ اسم التلمیذ //////////////////// 


02 طارق زياد طلب محمد 
4 علي حميد سعيد خليفه 
5 مزهر علي مالح عيدان 
6 مصطفى اياد كاظم اسماعيل 
8 ياسر عمار جامل قنبر 
9 يوسف اسماعيل حميد كطبه 
03 فاطمه غازي حمد حنظل 


ع اح MN‏ ادن اج ان اه ال 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 1 0 3 0 0 
09۸ 6۸ 100% 25% 09۸ 100% 


1399 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذر اه الات اة 
83 انیم المدرسة. ‏ رسا باخان الاندانية المختلط 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


تس رقم التلمية اسم التلمية 
1 212210912001 احمد بهاء مراد علي 

2 212210912008 حسن جسام جوامیر عزیز 

3 | ۱212210912010 حسین علي محمد احمد 

4 | 212210912011 حسین دلیر جاسم محمد 

5 ,212210912012 حسین صفاء جلیل حسن 

6 212210912014 حسین محمود خلف یاره 

7 212210912018۱ سجاد صلاح حسن سلیمان 

8 212210912024 عبدالرحمن محمود داود عسکر 
9 | 212210912027 علي جبار عبدالله حسین 

0 212210912028 علي حسن انور زرکوش 

1 | 212210912029 علي سجاد حسین عبدالناصر عبد 
732 کرار اياد خلیل ابراهیم 

3 212210912037 محمد جلال براخاص عباس 
4 | 212210912038 محمد علي حسین حسن 

5 , 212210912039 محمد علي قادر اغا علي 

6 212210912040 محمد قحطان غائب ولي 

7 212210912041 محمد مصطفی شاه مامي علي بك 
8 212210912044 محمد نزار شهاب احمد 

9 212210912052 نور الدین صباح عطوان جهاد 
0 212220912053 ادیان عباس اسماعیل ادهم 

1 212220912054 ایمان محمد جمال سلیمان 

2 212220912055 ايه عبدالسمیع شوکت احمد 

3 212220912056 ايه کریم حمزة اسکندر 

4 212220912066 رنا نزار شهاب احمد 


1400 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة باخان الابتدائية المختلط 


رقم التلميذ 
212220912073 
2122201074 
212220912078 
0 2 
2102221 
82 2 
3 210222 


اسم التلميد 


زينب عبدالرحمن محمد حسين 
سارة عماد كاظم ابراهيم 

شهد عدنان غائب ولي 

فاطمه صلاح حسن سليمان 
فاطمه حسن قاسم محمد علي 
فرح حيدر علي جمعه 

فرقان علي شكر رشيد 


7-7 


78 
100 
58 
89 
69 
77 
59 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 


1401- 4 


الدور الثاني 


۱۱/۱۱۱/۱۱۱۱ 
0 
09۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


3 اسم المدرسة مدرسة النبي اسماعيل الابتدائیة 
2 رقم التلمیذ اسم التلميذ الاسلامية 
1 | 212210913003 حسن حسين صالح سبتي 51 
2 212210913004۱ حسين رعد حسن ابراهیم 64 
3 | 212210913006 حسین رائد حسن ابراهیم 69 
4 | 212210913007 حسین سعد نوري اسعد 80 
5 212210913008 حسین صلاح عیدان خالد 73 
6 212210913009 حسین غسان علوان محمد 70 
7 رسول سعد الدين سين علي 69 
8 212210913014 عباس حاتم جوامير كاظم 69 
9 | 212210913016 عباس صدام سلمان ابراهيم 50 
80 عباس نجاح حکمت سبتي 88 
1 212210913019 عبد الرزاق سعدون مهدي صالح 68 
2 212210913020 عبدالله حسين صالح سبتي 83 
3 | 212210913023 ماهر امير عدنان رشید 94 
4 212210913024 محمد حسين علي مجيد 50 
5 | 212210913025 مرتضى شاكر عبد الغني علي 71 
6 | 212210913028 منتظر حامد لطيف حسين 50 
7 212210913029 موسى مصطفى محمود خليفه 50 
8 212210913031 یوسف امجد خلیل حسین 83 
9 | 212220913032 اسراء عبد الرحمن علي حسین 50 
0 212220913035 جمیله يونس محمد عیدان 61 
1 | 212220913039 زينب رحيم كريم حسن 52 
2 2122209130441 زينب ياسر حكمت سبتي 50 
3 | 212220913042 ساره صبري مزهر حاجم 56 
4 212220913045 فاطمه صباح سالم كاظم 50 


1402 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة النبي اسماعيل الابتدائية 


رقم التلميذ 
7 22 


20 8 
2 0 0 


اسم التلميذ 


فاطمه عباس سالار حسن 
فاطمه علي سلمان ابراهيم 
مريم صباح سالم كاظم 


7-7 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني 


0 
09۸ 60% 38% 


1403 - 4 


7NN 


2022/09/0: 


7/۱۱۱/۱۸۷ 


51.85% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0914 

تس رقم التلميذ 
1 212210914002۰ 
2 212210914004 
3 212210914006 
4 212210914010۱ 
5 212210914012۱ 
6 212210914019۱ 
7 212220914023 
8 ۱ 212220914025 
9 212220914028 
0 212220914031 
1 212220914033 
2 212220914034 
3 212220914035 
4 | 212220914036 


اسم التلميذ 
اثیر سالم رشید عليوي 
اسامه خالد محمد حمد 
حذيفة قحطان مجيد عرار 
رامي سمير غانم مطلك 
علي رحمن شلال احمد 
نذير سالم رشيد عليوي 
الاء وسام هلال حسين 
بنين احمد شعبان مظلوم 
زينب مهدي محمود يوسف 
غفران مازن كريم كنبر 
هبه رعد هلال حسين 
هديل وعد محمد علي 
وجدان احمد شلال احمد 


وسق احمد علي جواد 


TET 
1 0 
83% 0% 


اسم المدرسة مدرسة الطاعات الابتدائية المختلطة 


SE 


92 
71 
68 
80 
59 
73 
54 
57 
69 
73 
86 
68 
62 
59 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


1404 - 4 


تربية خانقین 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


64.29% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


1405 - 1644 


وزارة التربية 


المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 


0915 
رقم التلميذ 


5 


ع آجہ اد ادن اج 


اسم المدرسة مدرسة المعتصم الابتدائية 


اسم التلميذ 


02 عبدالغفور سليم عبد خماس 
3 عبدالله ماهر معيوف عبد 
5 فیصل محمد متعب جاسم 
7 محمد عامر عباس حميد 


0201 


68 
73 
64 
54 


1406 - 4 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 


تربية الخالص 


۱۱۱/۷۱۷۷۸۷۷۱ 
0 
09۸ 


7-2: 


7/۱۱۱/۱۱۷ 


لمديرية العامة لتربيةدیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


تس رقم التلميذ 


212220916001 1 


وزارة التربية 


اسم التلميذ 


0201 


اللغة الانكليزية 
1 
0۸ 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العربية 


1407 - 4 


للغة الانكليزية 


الدور الثاني 


تربية خانقین 


0 
0 
09۸ 


7-2: 


المعدل 


زارة التربية 
وزارة التر بی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 


المديرية العامة لتربية ديالى ۱ 5 
2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 
7 اسم المدرسة مدرسة بابان الابتدائية المختلطة تربية خانقین 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم 1 النتيجه المجموع المعدل 
1 212210917001 زید عدي غازي حسین 92 54 0 0 


اللغة الانكليزية (NNN‏ 


1 
09۸ 


0 
م01۸ 


1408 - 4 


المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فخصن الذؤاسة الت اة 
اسم المدرسة مدرسة فيض البرتقال الابتدائية الاهلية 


0918 
تس رقم التلميذ 


212210918002۱ 1 


وزارة التربية 


اسم التلميذ 


الاسلامية 


91 


اللغة الانكليزية 
1 
0۸ 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العريية 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


الرياضيات 


شارت 
لسارم 


0/0 


0 
09 


7-2: 


11 النتیجه 


المعدل 


1409 - 4 


,¢ ج MN‏ ان ھ ای NO‏ اون اه 


0919 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
21221۹09001 
212210919002 
212210919003 
212210919004 
212210919006 
21221091907 
212210919008 
21221009 
1 2 
2122109112 
212210919013 
15 2224 
96 222 
212210919018 
0 22 
5 2120 
212210919028 
1 0 2222240 
21221091903 
5 ه222 
22007 
212210919038 
1 +222 
212220919044 


اسم التلميذ 
احمد قاسم نوري سلمان 
احمد فاضل عباس عيسى 
ايمن ضياء حسين علوان 
حسن صفاء عدنان محمود 
حسين محمد علي احمد 
حسين عبدالكريم عبد احمد 
حسين علاء خليفة سلمان 
حسن علاوي سباهي سوير 
حيدر حسين سالم لفتة 
حيدر طارق عزيز ابراهيم 
زياد رياض خليفة خضير 
سجاد عدنان حسين علي 
سجاد حسين عدنان حسين 
صالح مهدي كريم شكير 
عباس حسين علي احمد 
عبدالله نجم عبد احمد 

علي مالك خليفة سلمان 
محمد قاسم نوري سلمان 
محمد مهدي عليوي ناصر 
مرتضى قاسم هاشم محمد 
منتظر علاء كريم شكير 
يوسف حسب الله خلف رشيد 
ايات علي جبار نزال 


الاسلامية 


85 
100 
90 
70 
80 
68 
92 
81 
80 
63 
59 
77 
68 
74 
86 
86 
66 
84 
82 
76 
74 
58 
83 
55 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية 2-1 
52 
57 71 
72 50 60 
50 
80 62 58 
70 
73 62 54 
50 
51 
54 62 50 
50 66 71 
72 76 51 
69 64 57 
50 56 80 
71 
62 54 63 
73 57 
50 
85 58 
65 56 
74 57 
50 66 
50 85 


1410 - 1644 


بعقوبة المرکز 
تم 


50 
57 


62 
52 
50 
53 
50 
73 
50 


7-2: 


7/۱۱/۱۷ 


النتيجه 


3 


ناجح 
ناجح 


المجمو ع 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
6 20 
7 2 22 
212220919048 
و9 21022 
0 20220 
6 210222 
7 20220 
1 2220 
2102204 


اسم التلمیذ 
بتول صدام محمد حسن 
بنین وسیم حسون مجید 
بنين مؤيد ابراهیم عواد 
تبارك قیصر حسن عزاوي 
تبارك احمد كريم شكير 
زهراء رعد حاتم ريه 
زهراء علي سلمان عناد 
ساره هيثم احمد عبدالله 
فاطمه عباس مهدي صالح 


IE 


74 
76 
77 
67 
68 
70 
70 
61 
60 


للغة الانكليزية 
6 
70% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 


اللغة الانكليزية 


50 


1411- 4 


الدور الثاني 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


66.67% 


المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فخصن الذؤاسة الانتدائية 
اسم المدرسة مدرسة الهزبر الاهلية 


0920 


تس | رقم التلميذ 
1 212210920007 


وزارة التربية 


اسم التلميذ 


الاسلامية 


اللغة الانكليزية 
0 
100% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العريية 
50 


1412 - 4 


اللغة الاتكليزية 


الدور الثاني 


ETE‏ آلعلوم 


بعقوبة المرکز 


ا 
0 
09۸ 


7-2: 


11 النتیجه 


المعدل 
58.4 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الریاضیات العلوم ‏ ////////////////| النتيجه | المجموع | المعدل 
1 24220924 مصطفی علي خورشید محمد 76 52 50 ناجح 298 59.6 
2 212210921016 يوسف عبد الكريم احمد رحيم 58 50 58 50 ناجح 277 05.4 


اللغة العربية 11011017 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 100% 09۸ 09۸ 100% 09۸ 


1413 - 4 


3 


۴ احا اد اص اص ای ره 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدافية 


0922 
رقم التلميذ 
21221022004 
2122092205 
21220914 
7 2 
2 210220 
21220923 


حمزة حسن طه ياسين 
حیدر عدنان عبدعلي غفور 
عمر عدنان شلال دحام 
منتظر محمد جواد کاظم 
یوسف عماد ناهي حسین 


یوسف مظهر علي حسین 


100% 09۸ 


TAET 


اسم المدرسة مدرسة الشهيد علي صاحب الاسدي الابتدائية 
اسم التلميذ 


20201 


50 
74 
70 
69 
81 
88 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني 


تربية الخالص 


///////// 
0 2 2 
09۸ 33% 09۸ 


1414 - 4 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


66.67% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0923 

تس رقم التلميذ 
1 212210923003 
2 | 212210923005 
3 212210923009 
4 212210923010 
5 212210923011 
6 212210923012۱ 
7 212210923013 
8 212210923016 
9 212220923017 
10 212220923020 
11 212220923023 
12 212220923024 
3 212220923025 
4 212220923026 
5 212220923029 


اسم التلميذ 
حسین لؤي حسين معیلو 
سجاد فراس هادي زیدان 
علي ریاض طامي جاسم 
کرار حسن حسین محمد 
محسن عباس علي سلمان 
محمد صلاح حسن حمید 
محمد قیصر ابراهیم هادي 
مصطفی تاير علي احمد 
ينين علي قاسم مهدي 
رقية رعد عياش مياح 
زينب هاشم حميد ماجد 
فاطمة حسن علي سلمان 
فاطمة رائد علوان مغير 
فاطمة روكان عياش مياح 
موج نزار يحيى نجرس 


الاسلامية 


88 
73 
59 
81 
54 
86 
92 
64 
79 
87 
75 
79 
56 
69 
80 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


1415 - 4 


///////////////////// 
0 
09۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


1416 - 1644 


المديرية العامة لتربية دیالی 
0 ۶ئ , 
اسم المدرسة مدرسة الماجد الابتدائية المختلطة 


0924 


تس رقم التلميذ 
1 ۱ 212220924002 


وزارة التربية 


اسم التلميذ 


جنان محمد حسن عباس 


71-7 


اللغة الانكليزية 
0 
100% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العريية 
72 


1417-4 


اللغة الاتكليزية 


الدور الثاني 


ETE‏ آلعلوم 


تربية المقدادية 


ا 
0 
09۸ 


7-2: 


11 النتیجه 


المعدل 
08 


ز ار ة التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 
5 اسم المدرسة مدرسة الشهيد الطائر الابتدائية 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


۳۹ رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامیة 7003101 ۱/۷۷۷ 

1 212210925001 انس آوس ظاهر محمود 91 58 
2 "212210925002 حسین راسم منصور مزعل 61 
3 212210925006 علي طه یاسین مشو 58 
4 212210925007 مروان باسم یوسف حسین 93 
5 212210925008 منتظر ضیاء محمد حسن 68 
6 212210925009 مهند عمار عامر لفته 50 
7 212210925010 مهند محمد ياسين مشو 50 
8 ۱212210925011 میثم رائد جاسم محمد 67 
و 212220925017 ملاك احمد خلف عناد 72 

0 نباأً محمد هادي صالح 82 


اللغة العربية /////۷۸////////////////// 
0 0 1 2 0 0 
09۸ 100% 80% 78% 100% 09۸ 


1418 - 4 


وزارة التربية 
یره اه یه دبای 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


5 رقم التلمیذ اسم التلميذ الاسلامية 
1 212210926005 کرار علي حمید حسین 69 
2 | 212210926008 مصطفى صفاء احمد خلف 55 
3 212210926009 منتظر رشید حميد صبار 70 
4 212210926010 یوسف أركان آبراهیم ربيع 7 


اللغة العربية العلو )00/000000 
0 1 0 1 0 
100% 09۸ 100% 09۸ 09۸ 


1419 - 4 


5 


5 ج N‏ ان اھ اص O‏ ایب اون اه 


0927 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
1 2022 
7 022 2 
212210927008 
212210909 
212210 
022044771 2 
212210927013 
21221092714 
816 222 
7 | 2" 
212210927018 
190 22 
0 212 
20222422 
21203 
212025 
20224026 
21229 
0 202 
212205 
49 212 
42 20224 
212210927043 


اسم التلميذ 
ابراهیم صادق ياسين حسین 
حر جابر علي جبار 
حر حسین حسن علي 
حسن حسین حسون علوان 
حسین جاسم محمود جاسم 
حسین علي حسن مز عل 
حسین میٹم عبد اسماعیل 
حسین هاشم محمد علي 
حیدر ثامر جاسم محمد 
حیدر عبدالرضا حسن حسين 
حيدر علاء عباس جاسم 
سجاد صلاح مهدي حسين 
عباس محمد سلمان محمود 
عباس حسين علي اصعب 
عبد الله حسن فرحان عبد اللطيف 
علي احمد حسين عبد 
علي حيدر مجبل عبد الامير 
كاظم زين العابدين قاسم مجيد 
محمد ياسر محمد علي 
مصطفى حسين احمد عكاب 
موسى حسين علي عبدالخالق 
موسى عفيف عباس شهيد 


الاسلامية 


04 
76 
90 
75 
82 
92 
86 
88 
68 
81 
65 
83 
83 
90 
89 
82 
54 
84 
90 
78 
75 
86 
96 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


1420 - 4 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


اللغة الانكليزية 
8 
56% 


1421 - 4 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


100% 


تربية المقدادية 


۱۱۱/۷۷۷۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


3 


جہ جہ 
پآ اه اد ادن ھا اه یہ امه فص خ ات 


0928 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2122204 
286 2022 
21022007 
8 , , 2022 
1 , 20220 
2 , 20222 
2102223 
7 2020 
9 21022 
6 , 210222 
4 21220 


اسم التلمید 


بنين هادي محمد علي 
رهف حسين كاظم جواد 
رونق علي محسن راضي 
زهراء بشار علي صيهود 
زهراء حسين علي حاتم 
زهراء عباس محمود محسن 
زهراء عمار فرهود خيون 
زینب عامر علي عبد الامير 
ساره رعد جهاد عباس 
فاطمه عدنان فرهود خيون 
منار سمير سامي عبد 


الاسلامية 


90 
91 
91 
78 
86 
90 
81 
77 
82 
85 
100 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


TAET 


58 
70 
82 
50 
66 
88 
74 
73 
61 
97 
100 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


1422 - 4 


الریاضیات 


تربية المقدادية 
و 


50 
57 
69 
79 
76 
88 
92 
72 
96 
82 
69 


/۸۸)۸|م۵ف۵ی۸۸۵//// 


0 
09۸ 


7-2: 


۱/۱ النتیجه 


90.91% 


المديرية العامة لتربية دیالی 
مرگ فخصن الذؤاسة الانتدائية 
اسم المدرسة مدرسة ابو الحديد الابتدائية المختلطة 


0929 


تس رقم التلميذ 
1 212210929006 


وزارة التربية 


اسم التلميذ 


محمد ولهان خزعل سلمان 


الاسلامية 


79 


اللغة الانكليزية 
0 
09۸ 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العربية 


الدور الثاني 


اللغة الاتكليزية 
72 


1423 - 4 


الریاضیات 


تربية المقدادية 
العارم 
55 


(NNN 


0 
م01۸ 


7-2: 


11 النتیجه 


المعدل 
75.2 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذر اسة الانتدافية 
0 اسم المدرسة مدرسة المناقب الابتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


۳1 رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
1 212210930002 ابراهیم صالح محمد خضير 52 52 
2 212210930003۱ اسامه احمد محمد عاصي 75 
3 212210930004 ایهم عامر ابراهیم اسماعیل 56 
4 212210930005 بلال یوسف زكي سعید 56 
5 212210930006 حسین علي حسن علوان 50 
6 212210930007 حسين کهلان شجاع ابراهیم 50 
7 2210930008 خليل ابراهیم محمد صالح 50 
8 212210930009 زکریا رائد خضير دانوك 88 
9 212210930011 عبدالله صالح محمد خضير 76 
0 212210930012 عبدالله عمر محمد عاصي 53 
1 210930013 علي کهلان شجاع ابراهیم 88 
2 | 212210930017 مختار عمر محمد خضير 85 
3 212210930021 مهند غني ابراهیم اسماعیل 83 
4 212210930022 وعد امین محمد صالح 70 
5 212210930024 یحیی رائد خضیر دانوك 63 
6 212220930025 اسراء حقي اسماعیل داود 98 
7 212220930026 امنة عمر علي حسین 75 
8 212220930027 رجاء ثامر محمد عاصي 85 
9 212220930029 رقيه ارکان هادي محمود 81 
0 212220930030 زینه ثاثر محمد عاصي 81 
1 212220930035 ماریه عبدالله عطیه عبداللطيف 59 
2 | 212220930038 يمامة فاضل محمد صالح 86 


1424 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


35 الدور الثاذ 4 
مرکز قحص الذراسة الابتدائية 2021-22 ور الثاني :2022/09/0 


13 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية 20١١7‏ الرياضيات العلوم ۱/۷۷۷۷ 
0 0 4 12 3 0 ۱ 
0% 100% 50% 20% 77% 0% 


1425 - 1644 


5 


5 ہج N‏ ان اج یں O‏ الك اون وی 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0931 
رقم التلميذ 
21222002 
7 2 
8 20 
0 2 
0 2 
21022271 
0 20222 
2 2022 
2122203 
210220045 
7 22 
2 2022 
21022014 
2122200105 
8 20220 
0 20222 


اسم التلميد 
أساور عباس فاضل احمد 
اية محمد عدنان اوهيب 
بنين سلمان هتيمي على 
تبارك محمد رحمن سلمان 
رنا حميد عبد الله سلمان 
رنا محمود حسين نصيف 
زهراء صدام حسين كريم 
زهراء هاشم كريم ابراهيم 
زهراء يوسف سعدون جواد 
غفران خالد محسن عبد 
فرح كاظم طارق محمد 
مريم حامد مجيد طه 
ملاك حسن عبد الكريم عبود 
ملاك علي سلمان جدوع 
نور علي حميد عبد 
هاجر عمار محمد محمود 


TAET 
0 0 
0% 0% 


الاسلامية 


70 
89 
87 
86 
84 
59 
86 
87 
80 
97 
88 
63 
85 
90 
95 
92 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


1426 - 4 


تربية بلدروز 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


0 الدور الثاذ 4 
مركز فحص الذؤابة ا لاا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


1427 - 4 


3 


5 ج N‏ این اج O CM‏ الك اون اه 


0932 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
1 2 
21222093203 
4 2 2 
010 2 
1 2 
4 2 2 
6 2 
212220932018 
21220025 
17 2 2 
8 2 
2 2 
21222003 
212220090 
0 2 2 
1 2 2 
42 |12 
6 2 
7 2 2 
212220932048 
212220902 
+4 2 2 
5 2 2 
8 2 


اسم التلميذ 
أسيل كامل محمود جبار 
الاء علي محسن صيهود 
ام البنين عدي عبد شلكام 
بنين صدام ابراهيم بريس 
بنين ضياء رحمان خليفه 
بنين مثنى حامد عواد 
بنين منعم حمزه شده 
تبارك عمران موسى محيسن 
دعاء اياد حسون علي 
ديار مقداد عليوي ناصر 
رانيه حسين علي حسين 
رقيه علي فرمان سلمان 
رهف محمود شكر شاكر 
زهراء احمد جاسم محمد 
زهراء حربي دلي خلف 
زهراء حسين حمد جاسم 
زهراء حسين عيسى محسن 
زهراء محمد فاضل عطيه 
زهراء محمد وفر حسين 
زهراء محمود فيصل حسين 
زينب علي عبد حسن 
زينب محمد ابراهيم بريس 
زينب هاني عبدالله علي 
سجى ياسين علي شهاب 


الاسلامية 


50 
73 
77 
94 
62 
72 
79 
89 
59 
63 
78 
76 
75 
84 
84 
91 
87 
78 
87 
68 
85 
93 
50 
73 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


50 
79 
69 
55 
67 
62 
54 
83 
50 
52 


1428 - 4 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


تس رقم التلميذ 

212220932059 5 
212220932063 6 
212220932064 7 
212220932065 8 
212220932067 9 
212220932068 | 0 
212220932071 1 
212220932074 32 
212220932077 3 
212220932091 4 
212220932097 5 
212220932099 36 
212220932105 7 


اسم التلميذ 
سجى عبد الرحيم حسين علي 
شهد قحطان نصيف جاسم 
شهد احمد عباس كاظم 
شهد رباح مهدي كاظم 
طيبه حسين طه ياخي 
طيبه عباس رحيم سلمان 
غدير رحمان داود مجيد 
فاطمه خالد مهدي صالح 
فاطمه عبد عادل عبد 
ملاك محمد سليمان غلام 
نور مثنى حسون علي 
نور محمد عبد الصمد شعبان 


هدى وسام مطشر علي 


الاسلامية 


77 
81 
74 
76 
74 
90 
73 
77 


للغة الانكليزية 
9 
50% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 


2022/09/0: 


الدور الثاني 


1429 - 4 


0 0 
62 | 0 
0 0 
0 0 
65 | 5 


////////////////۸///// 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


95 الدور الثاذ 4 
مركز فحصن الذزاسة الانتدانية 2021-22 ور الثاني :2022/09/0 
3 اسم المدرسة مدرسة حراء الابتدائية المختلطة تربية بلدروز 

1 رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية 

1 | 212210933002 حسن مالك خالد عزیز 69 60 

2 | 212210933003 حیدر سمير حمید شیحان 95 59 

3 212210933004 حيدر ميعاد رشيد شيحان 85 55 

4 212210933006 مهدي عبدالکریم سكران هدرس 79 56 

5 212220933009 زينب ثائر عدنان عبدال 50 65 


//////////////////// 
0 2 2 0 0 0 
09۸ 50% 33% 100% 09۸ 09۸ 


1430 - 4 


5 


5 جاجح ان اج اص O‏ ایب اون اه 


042 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدائیة 


رقم التلمیذ 
1 21222 
21221094202 
212210942003 
2122109407 
212210942008 
212009 
2122109412 
212210942013 
212210942014 
2122-15 
21221۹097 
212210942018 
21219 
0 212 
2 2022 
212024 
21226 
2128 
212290 
21224271 
2 ً22 
212023 
212024 
212-2025 


اسم التلميد 
احمد مز هر مهدي صالح 
امير ضیاء کامل اسماعیل 
تیسیر قحطان شعلان حسن 
شهاب احمد طه یاسین 
صفاء الدین سعد محمد کواد 
عبدالجلیل فؤاد ابراهیم محمود 
عبدالرحمن مروان صکبان خلیفه 
عبدالله ثامر جدوع حسین 
عبدالله عبدالواحد يونس علوآن 
عبدالله محمد احمد خلیل 
علي فؤاد ابراهیم محمود 
علي مهند خلیفه خلیل 
علي نصر نصیف جاسم 
عمار ارکان رحمن محمود 
محمد عامر جدوع حسین 
مرتضی حسین طه علوان 
مصطفی طارق حسن علي 
معتصم غزوان عبدالجلیل ابراهیم 
منتظر رائد عبد محمد 
موسی هادي احمد عنکوش 
همام وسام مظهر شلال 
ولید خالد وهاب خلیل 
يحون پام عاضتي خلیفه 
یوسف حسام یعکوب عبدالکریم 


الاسلامية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


ETE 71 


1431 - 4 


الدور الثاني 


الریاضیات 


تربية خانفین 
العلوم 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


02.6 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2/0 
اسم المدرسة مدرسة القدوس الابتدائية تربية خانقین 

رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم   ۱/////////////////////‏ النتیجه | المجموع | المعدل 
7 ازهار غسان محمد فتاح 88 7 65.4 
0 سيل محمد خليفه خلیل 96 1 | 702 
1 اطیاف محمد حسیب حسین 70 4 60.8 
4 انفال حسن طه علوان 97 0 0 
5 ایلاف لطیف مهدي صالح 79 26%6 59.2 
6 ايه حسین محمد نوري 77 282 56.4 
7 براء ریاض عدنان رحیم 65 6 55.2 
8 براء محمد عبد حسین 59 0 0 
9 براء واثق کامل اسماعيل 68 1 58.2 
2 دارین حسین علي حسن 65 0 0 
3 رحیل محمد طه کاظم 50 50 3 56.6 
4 رهف عدنان طه کاظم 64 52 9 63.8 
5 زهراء جواد کریم عیاده 52 50 0 0 
6 زهراء حامد طه كاظم 62 50 0 . 60 
7 زهراء صفاء حسن هادي 51 54 55 51 
9 سندس عبدالواحد يونس علوان 78 50 05 61 
0 شجون قحطان سعود عباس 53 59 7 554 
1 صفیه معد اسماعیل محمود 81 50 0 - 60 
3 طیبه عادل راسم قاسم 50 50 6 ۱ 63.2 
5 خصون قحطان سعود عباس 50 02200 58 
6 فاطمه حسین محمد نوري 54 51 0 54 
8 لیلی محمد مظلوم غالي 77 72 326 65.2 
9 نبا ثاير جدوع حسین 50 50 256 51.2 
0 نور صباح احمد خلیل 62 51 285 59 


1432 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


35 الدور الثاذ 4 
مرکز قحص الذراسة الابتدائية 2021-22 ور الثاني :2022/09/0 


13 31 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم (IIIIII‏ 
0 4 0 15 8 0 
0% 75% 100% 63% 76% 0% 


1433 - 4 


داز تا 
وزارة التربیة قاق الامکعانات العامة للسادس ادات 
ام یة الاس لتر ها ۱ 
۱ 7 ارس بالی 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
53 اسم المدرسة مدرسة براعم العراق الاهلية المختلطة 


۳۹ رقم التلمیذ اسم التلميد الاسلامية ۱ ۱۱۷۷۷۷۱ 
1 | 212210943002 حبیب رعد حسن علوان 52 
2 | 212210943005 حیدر علي حسين آسماعیل 57 
3 212210943008 عبدالله صدام منديل كطيف 60 
4 212210943011 علي مهند فوزي کاظم 76 
5 212210943013۰ کرار عماد کاظم عوید 57 
6 212210943015 محمد أحمد عبد الرضا رجاب 53 
7 | 212210943016 محمد رائد عبد الرضا رجاب 59 
8 212220943018۱ بنین عبدالله خشن حسون 83 
9 212220943020 زهراء محمد حسین علوان 52 
0 212220943021 فرح جاسم حسین علوان 95 


اللغة العربية 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 1 2 2 0 0 
09۸ 83% 33% 60% 100% 09۸ 


1434 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0944 
رقم التلميذ 
212210944002 
212210944003 
212210944004 
21221094405 
212210944006 
7 2102 
212210944008 
2122109409 
10 21022 
0 212210944011 
11 212210944012 
12 212210944013 
3 212210944015 
4 212210944016 
5 212210944017 
6 212210944018 
7 212210944019 
8 212210944020 
9 212210944021 


5 


ع( ہج N‏ این رھ اص O‏ الك اون اه 


اسم التلميذ 
احمد عبد الصاحب جبار حسين 
اركان مزهر هيلان مطلك 
اوس عدوان موسى فاضل 
جاسم علي جاسم حمود 
کو تزع مر کین 
حيدر قيس نجم عبد 
سرمد حسين شاكر صالح 
سيف صباح هادي عبد 
صبار برهان علي سعيد 
عطية وهاب عطية رزيق 
محمد شاكر محمود مخلف 


مهدي علي ابراهيم خليل 
وسام حكمت عبد الحميد حميد 


اسم المدرسة قسم محو الامية مركز اسامة بن زيد 


الاسلامية 


69 
53 
52 


75 
65 
70 
53 
59 


50 
50 


70 


61 
57 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
0 را 
72 55 

65 
61 74 
64 66 
60 83 
64 78 
63 65 
71 54 
50 71 

50 
50 50 
66 50 
69 53 
50 71 

74 
50 58 
50 50 
67 69 
76 82 


1435 - 4 


بعقوبة المرکز 
السرم 
57 
50 
82 
62 
75 
67 
75 
67 
68 
60 
60 
58 
76 
68 
58 
68 
65 
80 
71 


20207: 

1+1 النتیجه | المجموع 

0 

0 

ناجح 326 

0 

0 

ناجح 335 
ناجح 323 
ناجح 317 
ناجح 298 
تاجح | 271 
ناجح 263 

0 

ناجح 298 
ناجح 299 

0 

0 

ناجح 273 
ناجح 351 
ناجح 364 


63.16% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مر فحص الذؤاسة الاک اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة قسم محو الامية مركز اسامة بن زيد بعقوبة المركز 
الاسلامیة اللغة العربیة اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم /////////////////////////// 
2 0 5 2 0 0 
67% 0% 74% 33% 0% 0% 


1436 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 
اسم المدزسة. گی یحو اة 


0945 
تس | رقم التلميذ 
1 20 


اسم التلميذ 


اسامه سلمان داود نارين 


مركز التأخي 


0201 


اللغة الانكليزية 
0 
09۸ 


1437 - 4 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 


0 01 
88 


الدور الثاني 


الرياضيات 


0 
09 


7-2: 


تح النتیجه 


/////////// ۸/۲ 


المجمو 2 المعدل 
0 0 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


6 اسم المدرسة قسم محو الامية مركز الضاد 

تس رقم التلمیذ ETE‏ 

1 212210946001 احمد علي داود وکاع 

2 | 212210946006 حامد عطوي مطلق شلکام 

3 212210946007 حسام بهاء محمود ولي 

4 212210946009 حسین ایاد کاظم عمارة 

5 212210946010 حسین صالح محیسن علي 

6 212210946011 حسین علي ضاري جاسم 

7 212210946013۱ حیدر احمد رشید سلمان 

8 .۰ 212210946017 عبد الرحمن راجي جلیل یعقوب 
9 212210946019 عبد الله عماد الدین حمید مال الله 
0 212210946020 عدد الله كاظم سلمان جدوع 

1 212210946022 علي حازم خماس هامل 
2 212210946023 علي طالب عبعوب خلف 
3 212210946024 فاضل احمد مجيد مطلك 
14 212210946025 كريم جدعان جاسم محمد 
5 212210946026 محمد جمال مصطفی محمد 
6 212210946027 محمد ربيع عليوي زبار 
7 212210946028 محمد رحمان فيصل محرب 
8 212210946029 محمود صلال ثامر موسى 
9 212210946031 مصطفى جبار فاضل احمد 
0 212210946033 مصطفی علي ضاري جاسم 
1 212210946034 مصطفى قيس محمد خلف 
2 | 212210946035 مصطفى نجيب عبد الله نمر 
3 212210946036 مهند سعد حسين علي 
4 212210946037 وصفي احمد كاظم حلو 


الاسلامية 


78 
73 
86 
81 
54 
67 
87 
61 
61 
57 


63 
50 
73 
71 
51 
72 
50 
67 
77 
83 
54 
58 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 


01 العربية 


50 


50 
58 
50 
50 
82 


70 
52 
52 
54 


56 


1438 - 4 


اللغة الانكليزية 


O 


1 O ین‎ ڑ١‎ ٦ لاگ‎ oO || x O O ن١‎ O1 
O OIC = O O ۶۱1۱۵ ۵ O O ح| ت‎ N 


الدور الثاني 


6 


دن اه 


O1) ان‎ 
« O 0 


20207: 

تربية بلدروز 

العلوم ۰ 1/1/١‏ النتيجه 

584 )| ناجح 
لفك ۱ 
ل 

51 تلجع 

59 وت 
۱ 
88 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


اسم المدرسة قسم محو الامية مركز الضاد 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 


تربية بلدروز 


13 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم (IIIIII‏ 
2 3 6 10 1 0 
0% 67% 50% 50% 80% 0% 


1439 - 4 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
2021-2 الدور الثاني :20207 


0947 اسم المدرسة قسم محو الامية مرکز القاهرة بعقوبة المركز 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية الرياضيات العلوم 10106000 
1 | 212210947001 احمد جايد سلمان هدية 54 55 65 
2 212210947006 حسين رحيم حمود كاظم 53 50 54 
3 ,212210947007 صباح حسن منصور حسين 51 51 57 
33.33% 


7N 
0 


09 0% 09 09۸ 167% 09۸ 


1440 - 4 


5 


5 ہج N‏ ان رھ اص O‏ ایب مه اه 


0951 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
02 2022 
212210951003 
6 222 
20207 
09 21020 
0 2120 
912 0 2 
212210951013 
212210951014 
5 2120 
7 2 2 
212210951018 
29 


اسم التلميذ 
ابراهیم خلیل عنجاص حسین 
احمد حسین احمد دواح 
ایمن ستار ابراهیم صالح 
بهاء برکان حمید احمد 
حسن منذر حسین عواد 
خالد جمیل حجي خضیر 
على مس محمة طعمه 
غسان ابراهيم خلف حسن 
محمد خليل ابراهيم حسن 
محمد كريم خليل عبد 
محمود داود مرزوق حمد 
مروان عطيه ابراهيم محمد 


اسم المدرسة قسم محو الامية مركز محمد بن القاسم 


الاسلامية 


51 


69 
70 
67 
50 
63 
60 
74 
66 
63 
57 
73 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


1441- 4 


//////////۷///۷/۸///// 
0 
09۸ 


7-2: 


5 


5 جح N‏ این اھ اص O‏ ایب اون اه 


02 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
210222-03 
2022-08 
2010 
1 22 
2 2 
7 2 2 22 
212220952018 
210221 
210223 
212222064 
2122200625 
,26 210222 
2127 
0 - 20222 
2102222 
212263 
2965ھ2122 
6 20222 
7 2022 
2102269 
21022271 
2102226-5 
6 2022 
210247 


اسم التلميد 
استبرق عماد رحیم حمید 
اميرة صباح زاحم خلف 
ايه ثائر قاسم حسين 
ايه رعد هاشم محمد 
ايه علي فالح حسن 
تبارك اديب يوسف حسين 
تبارك رحيم احمد عبدالله 
تبارك مأمون ضاري غايب 
تقى ضياء زاحم خلف 
جنات جاسم محمد عبدالله 
جنات زياد بندر وهيب 
حياة حيدر ناجي خلف 
داليا نزار صبار عجيمي 
رقية علي جبار شنيشل 
روان مناف صباح حسن 
رونق ثامر عبد مجيد 
زهراء اثير طلال حميد 
زهراء محمود ديوان محسن 
زهراء نصير حميد كريم 
زينب باسم محمد محسن 
سارة عصام شاكر محمد 
سمية احمد طه علوان 
شهد سلام كامل طخاخ 
شهد مصطفى جبار صالح 


الاسلامية 


80 
90 
70 
66 
74 
86 
69 
67 
74 
82 
88 
79 
88 
100 
100 
97 
89 
08 
76 
73 
90 
65 
86 
98 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


1442 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2122209528 
22200 
2203 
2122204 
212220065 
7 21222 
2122226-8 
2-9 
2 2 
2122263 
6 0 2 
8 0 2 
69 ھ21222 
22221 
2022-2 
2122-3 
212220064 
277 ز 2 
8 212226 
9 21222 
2122226-0 
222-1 
2122263 
2-4 


اسم التلمي 
شهد مصطفی سعد عبدالستار 
طيبة بشار عبد عبدالله 

عسل ثاثر کاظم جاسم 

غدیر مازن امیر خمیس 
فاطمة ریاض علي حسین 
فاطمة محمود دیوان محسن 
فاطمة صدام حسین علي 
فرح خالد فاروق رشید 

لارا علي جمعة سلیمان 
لينا خالد طعان علي 

ملاك خالد خلیفة عجیل 
ملاك عصام كريم محمود 
ملاك قيس سامي قحطان 
مها عباس محارب اسماعیل 
تباً اسامة شاکر محمد 

ندی عبدالستار شھاب حمد 
نسیبة سعید خلف صالح 
نور جلال عباس ابراهیم 
نور صباح زاحم خلف 
نورالهدی كمال جلیل شیرمحمد 
نوردیان مهدي مطرود جامل 
هبة يونس ناصر توفیق 
هدی اسماعیل محمود سلمان 
هدی ریاض طلب کرم 


الاسلامية 


62 
71 
75 
92 
70 
77 
91 
88 
71 
73 
82 
99 
78 
89 
90 
93 
97 
93 
98 
69 
92 
95 
88 
96 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


64 
50 
62 


1443 - 4 


الدور الثاني 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


اسم المدرسة مدرسة سر من رأى الابتدائية بعقوبة المركز 


36 
اللغة الانكليزية 
5 
62% 


1444 - 1644 


92% 


۱۱۱/۷۷۷۷ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


1 الدور الثان 0 
مركزة الدراسة الابتدائية 2021-2 ور الثاني :2022/09/0 

۳۹ رقم التلميذ اسم التلميذ IE‏ 817 0 99 النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210953002۱ ایمن کوکب شاکر عبد الامیر 59 50 56 8 57.6 
2 212210953007 عباس طارق عباس حمود 78 60 1 66.2 
3 212210953013 وليد اسعد وليد عبد الحافظ 66 57 0 0 
4 212220953014 اية مثنی رشید حمید 53 50 0 0 
5 212220953018 شهد علاء جواد كاظم 53 65 0 0 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 1 1 2 0 0 
09۸ 80% 50% 33% 09۸ 09۸ 


1445 - 4 


5 


۶ اه اد ا اج إص اه الك من ره 


0954 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدافية 


رقم التلميذ 
212210954003 
212210954004 
21221095405 
212210954007 
21221095409 
2122101 
212210954012 
212210954013 
212210954017 
21221۹001 
212210954023 
212210954024 
229 
21220 
1 0 “222 
21221095402 
2122109547 
1 2 
212220954042 
212220954044 
2122209545 
212220954046 
2122209549 
21222040 


اسم المدرسة مدرسة الاجيال الابتدائية الاهلية 


اسم التلميد 
احمد طالب احمد شکر 
بارق عماد علي خلف 
باقر حافظ حسین حسن 
حسن مجید حسن عبد الامیر 
حسین علاء فرحان مطشر 
حیدر محمد سلمان داود 
زین العابدین حاتم کریم بربوتي 
سجاد حیدر مهدي حسن 
عبدالله محمد سلام خورشید 
علي حارث فالح حسن 
علي عدي سلمان منھل 
علي فالح ابراهیم محمد 
کرار ابراهیم حمید جواد 
کرار حیدر ولي مجید 
کرار علاء علي طه 
محمد حسین سامي عبد الرزاق 
مرتضی ضیاء رحمان حمید 
مهند رائد غضبان داود 
امنه فالح ابر اهیم محمد 
رقية عبد الحسین دايش عماره 
رقية احسان صکب جلال 
زهراء حیدر مهدي يحيى 
طیبه خالد حسن هادي 
فاطمه احمد غسان عبدالمجید 


الاسلامية 


100 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


57 


1446 - 4 


7-2: 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
7 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


اسم المدرسة مدرسة الاجيال الابتدائية الاهلية تربية بلدروز 
تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامیة اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الریاضیات العلوم ////////////////۱ النتیجه | المجموع| المعدل 
5 212220954054 ملاك محمد ابراهیم خلف 86 74 55 50 ناجح ۰ 343 68.6 


(NIL 


اللغة الانكليزية 
0 2 7 2 0 0 
0% 67% 46% 86% 100% 0۸ 


1447 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة الانكليزية ۱ ۱/۱۱/۱۷۱۷ 
1 212210055001 أثير احمد حسب الله حسين 73 
2 212210955002 آرشد صدام خلیل حسن 78 
3 212210955007 حسان عماد عبدالکریم شکر 81 
4 212210955013 عبد الاله قیس کامل عباس 73 
5 212210955017 عبدالرحمن غزوان محمود محمد 03 
6 | 212210955027 محمد قاسم عیدان کامل 63 
7 | 212210955029 مصطفی عمر اسد عويد 88 
8 212210955033 پاسر عمر احمد حسن 82 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 1 0 1 0 
0/6 100% 86% 09۸ 09۸ 09۸ 


1448 - 4 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


6 اسم المدرسة مدرسة الحنان الابتدائية الاهلية بعقوبة المركز 
7 رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية ۱۱ النتیج ج المعدل 
1 212210956005 سجاد محمد ماجد حمودي 56 52 0 
2 212220956012 تبارك محمد عبد الله ذياب 78 54 64 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 


TIEN 
0 0 1 1 0 0 
0% 0% 0% 50% 0% 0% 


1449 - 1644 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


7 اسم المدرسة مدرسة السنابل الخضراء الابتدائية الاهلية بعقوبة المركز 

تس | رقم التلميذ آسم التلميذ آلاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم ‏ //////////] النتيجه | المجموع | المعدل 
1 | 212210957002 حسن علي سامي سلمان 60 50 72 ناجح | 288 57.6 
2 | 212220957006 زینب غسان فاضل هادي 82 55 50 78 ناجح | 344 688 


اللغة العربية 7 111031 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 100% 100% 100% 09۸ 09۸ 


1450 - 4 


وزارة التربية 
سید المامة لتربية دبالی 
مركز فحصن الذواسة الاکائرا 
9 »اسم المدرسة مدرسة سیبویه الابتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


7-2: 2021-2 


الدور الثاني 


تس رقم التلميذ 
1 2102 


اسم التلميذ 


فرحان راشد شحاذه ضايع 


7-7 


اللغة الانكليزية 
0 
09۸ 


الریاضیات 


ETE 01 
66 


1451 - 4 


(NNN 
0 
09۸ 


1 النتیجھ 
50 


المجمو 2 المعدل 
0 0 


المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
اسم المدرسة مدرسة السندباد الابتدائية الاهلية 


0960 
تس رقم التلمیذ 
21221096012 


وزارة التربية 


اسم التلميذ 


ليث سعد زين العابدين مهدي 


الاسلامية 
91 


اللغة الانكليزية 
0 
09۸ 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العريية 


الدور الثاني 


اللغة الاتكليزية 


الریاضیات 


بعقوبة المرکز 


|۱۷ 


0 
م01۸ 


7-2: 


1 النتیجه 


المعدل 
89.6 


1452 - 4 


2" ج N‏ ان ھ این NO‏ اون اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0961 
رقم التلميذ 
212221 
2122109602 
212210961003 
212220 
7 22 
0 21221 
222271 
5 2122 
212216 
21221097 
21220 
2123 
7 21222 
8 21222 
0 21222 
1 2222 
2 222 
9 21222 
42 2122 
212220961046 
21222096108 
9 21222 


اسم المدرسة مدرسة السيادة الوطنية الابتدائية 


اسم التلمیذ 
احمد مناف نعیم اسماعیل 
احمد هاشم صبار فلیح 
ارکان عدنان ضاري سبع 
ايمن جبار مجید جبار 
سجاد ابراهیم احمد کامل 
سجاد مشتاق طالب محمد 
سجاد مهند عبدالواحد محمد 
علي باسم عبد هدهود 
علي حسین عباس ابراهیم 
علي عمار جبار ناصر 
غمال تحسين علي سبع 
محمد عادل عبدالرضا ناظم 
آيات محمد اسماعيل عبدالله 
آيه كرار هاشم محمد 
ايه حسين علي كامل 
بنين خلف زركان محمود 
تبارك طاهر جري خلف 
ريماس محمد مطشر شكر 
ساره عماد ظاهر نصيف 
عائشه حامد صالح عبد 
ماريا احمد مهدي احمد 


يقين رعد حامد وهيب 


الاسلامية 


74 
50 
92 
95 
78 
85 
73 
82 
80 
69 
77 
90 
77 
95 
68 
69 
77 
79 
58 
68 
79 
100 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية SET‏ 
72 66 52 
70 
83 78 53 
64 58 50 

66 72 
63 84 
51 54 82 
50 71 61 
68 56 
61 58 
50 72 
88 78 
59 
86 72 
78 52 
69 55 
65 53 
80 73 
70 
57 78 50 
50 50 
68 67 


1453 - 4 


بعقوبة المرکز 
جج 


50 
54 


80 


82 
50 


50 
72 


79 


7-2: 


7۱/۱۱/۱۷ 


النتيجه 


2 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 2 
مرکز قحص الذراسة الابتدائية 2021-22 ور الثاني :2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة السيادة الوطنية الابتدائية بعقوبة المرکز 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الائکلیزیة  .‏ الریاضیات العلوم (IIIIII‏ 
0 1 0 6 5 0 
0% 75% 0% 60% 64% 0% 


1454 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
2 اسم المدرسة مدرسة السيد كاظم الرشتی الابتدائية تربية المقدادية 
E‏ رقم التلمیذ اسم التلميذ الاسلامية 770 لك كد SE‏ النتیجھ | المجموع | المعدل 
1 ,212220962003 اسراء محمد حوري عواد 66 51 74 77 ناجح 345 69 
2 212220962005 جمانة علي حسن عبد 90 64 77 ناجح 377 75.4 
3 212220962016 زهراء قاسم عباس فاضل 74 50 74 ناجح 1 66.2 
4 ,212220962020 سجی محمود عبد السلام حميد 69 69 50 ناجح 332 66.4 
5 212220962034 فاطمة علي فاضل عباس 93 50 ناجح 1 68.2 
6 212220962039 فظة عبد الرضا فرحان عبد اللطيف 78 ناجح 1 66.2 
7 212220962049 نور عبد الله عبد السلام حميد 80 ناجح 9 75.8 


IIIIII 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 100% 100% 09۸ 100% 09۸ 


1455 - 4 


3 


E‏ اد اد ادن 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0963 
رقم التلميذ 
01 22 


21220 4 
2222 1 


اسم المدرسة مدرسة الشهيد ابراهیم زهو الابتدائیة 


اسم التلمیذ 
ابراهیم قيس ابراهیم حاجم 
حسین مشعان احمد عبدالله 


۳ 


82 
76 
65 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
N ET EEN 0‏ اكاك 
50 73 
50 68 
52 75 


1456 - 1644 


تربية المقدادية 
3تت 


63 
56 


1111111111 


0 
م01۸ 


7-2: 


7/۱۱۱/۱۱۷ 


المعدل 


68.2 
67.2 
63.4 


5 جح MN‏ ان اجب ای او ای ہی اه 


0964 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


رقم التلمیذ 
21221096403 
212210964004 
212210964007 
771 2222 
21221096412 
212210964013 
212210964014 
212210964017 
2121 
3 2122 
212220 
2 21222 
212223 
7 2022 
212220 
212223 
212220964044 
212220964046 
212220964047 
21222096408 
9 212222 
212221 


اسم التلميد 
احمد کامل ولید كريم 
اسامه محمد خلیل ابراهیم 
حیدر عدنان ناصر علي 
شهاب احمد عبدالله خضیر 
صالح حازم جاسم محمد 
عبد المهیمن صدام حسین صالح 
عبد الواحد عبد الحمید صالح خطاب 
عزام ایاد علي خلف 
مصطفی طالب محمود فرج 
مصطفی محمد فرج جمیل 
بیداء عبد السلام عبداللطیف جابر 
حنین خالد احمد تمر 
خلود نهاد حمود طه 
زینب عدنان ناصر علي 
طیبه فيصل عبدالله حسین 
غفران احمد حسین جمیل 
مرام سعد طعمه عثمان 
نبأ ابراهيم علي محي 
نبأ منذر صالح خطاب 
نمارق قاسم محمد محمود 
نورا ناظم حسين علي 
هند محمد طعمه عثمان 


اسم المدرسة مدرسة الشهيد امین البالاني الابتدائية 


الاسلامية 


86 
78 
50 
60 
76 
50 
68 
52 
65 
70 


81 
85 
81 
68 
57 
63 
83 
56 
61 
71 
87 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية 0277 
50 50 
50 54 
50 
55 
50 
50 
50 
50 57 
52 65 
65 56 
52 56 
68 50 
50 
63 
50 54 59 
50 
55 52 64 
50 50 52 
76 
54 57 
54 50 50 


1457 - 4 


تربية خانقين 
العلوم 


50 


50 
78 
72 
67 


68 
50 


52 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


ناجح 
ناجح 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


اسم المدرسة مدرسة الشهيد امین البالاني الابتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
2021-2 


الدور الثاني :2022/09/0 


تربية خانقین 


الریاضیات العلوم TINI‏ 
5 6 0 ۱ 
38% 576 0% 


1458 - 1644 


5 


ع( ہے N‏ ان ھی و ایب من اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0965 
رقم التلميذ 


21221001 
212210965002 
212203 
212210965004 
212210965005 
212210965007 
212210965008 
21220 
2122271 


212220965012 0 
212220965014 11 
212220965015 12 
212220965016 13 
212220965017 14 
212220965018 5 
212220965020 6 
212220965022 17 
212220965024 18 


اسم التلميذ 
ابراهيم احمد حسن خاطر 
حسين مهدي علي حسن 
حیدر جاسم حمید جدوع 
عقیل عزیز جاسم حمید 
محمد احمد حسن خاطر 
بنین احمد عباس خاطر 
زهراء علي عباس ابراهیم 
زینب عبدالله ابراهیم حمد 
زینب قاسم اسکندر کاظم 
زینب مجيد کاظم عبدالله 


شهد عادل نواف عبد 
فاطمة علي محسن حسن 
ندی احمد حسن خاطر 
هدیل محسن عباس خاطر 


الاسلامية 


51 
50 
50 
71 
61 
74 
50 
54 
50 
68 
68 
75 
55 
53 
80 
68 
50 
58 


2021-2 


الرياضيات 
3 
57% 
1644 - 1459 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


الدور الثاني 


///////////۷/////۸//۷/// 


7-2: 


0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


كز فحص الدراسة الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2020٤‏ 
مرکز فحص الدر بتدائی 


1460 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحن الذواسسة الاکارا 2021-22 الدور الثاني 2007 
6 اسم المدرسة مدرسة الشهید علي عباس کاظم تربية المقدادية 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ 
1 212210966001 ابراهیم محمد جاسم عباس 
2 212210966004 امجد حسین علي حسین 
3 212210966005 انس ماهر اسماعیل فاضل 
4 | 212210966008 حسن هادي کاظم عبدالله 
5 ۰ ۱212210966009 حسین علاء عباس احمد 
6 212210966012 سالم خلف محمد حسین 
7 " 066015 9 عباس يوسف صالح عطیه 
8 212210966019 عبد الله ابراهیم غیدان خلف 
9 | 212210966021 علي حسین محمد عطیه 
0 ۱ ۱212210966023 علي محمد صالح عیدان 
1 212210966030 محمد خالد حسن علي 
12 2 محمد عبدالجلیل اسماعیل فاضل 
3 212210966033 مهند ستار عبدالجبار خلف 
4 212210966034 میثم مصطفی مجید محسن 
5 212210966036 یوسف علي حسن کاظم 


1461 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


كز فحص الدراسة الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2020٤‏ 
مر ر پند الب 


1462 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
7 سم المدرسة قسم محو الامية مركز العبق تربية بلدروز 

تس رقم التلمية اسم التلمية الاسلامية للغة العربية ۲ اللغة الانکليزية ‏ الریاضیات العلوم  11/١١١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210967001 احمد خلیل اكرام غلام 50 53 0 0 
2 212210967003 احمد عدنان بهجت شكر 63 62 0 0 
3 212210967004 احمد فیاض موحان حسوني 56 57 72 74 0 0 
4 212210967005 احمد نجف احمد حسن 58 60 59 60 0 0 
5 212210967011 حسن حسین حزیم ايدام 56 55 77 82 ناجح | 320 64 
6 212210967012 حسن علي سادر كريم 63 65 83 79 0 0 
7 212210967018 حیدر انیس خلف رفي 50 57 52 62 0 0 
8 ۱212210967021 رسول صالح احمد حسن 84 65 62 0 0 
9 212210967025 شاكر محمود هادي صالح 50 68 57 0 0 
0 212210967029 عباس حمد کریم کاظم 67 97 79 78 ناجح | 386 ۱ 77.2 
1 212210967031 عبد الكريم باسم عارف جبار 61 91 72 70 0 0 
2 | 212210967032 علاء احمد سعید مجید 61 54 0 0 
3 212210967033 علي حسين سعود حمد 69 82 58 0 0 
4 212210967035 علي ماجد يونس محسن 56 88 78 86 0 0 
5 212210967038 کرار جاسم کریم فلیح 52 82 78 0 0 
6 212210967039 کرار خالد عوز علي 58 50 77 0 0 
7 12210967040 کرار ظاهر حبیب هادي 61 80 93 88 0 0 
8 212210967041 کرار علي حسين حزيم 65 83 61 0 0 
9 212210967042 كرار علي عبد شطاوي 60 50 63 ناجح 277 55.4 
0 212210967045 ماهر عبد الانیس سلمان غني 51 50 50 53 ناجح | 258 51.6 
1 212210967046 مثنی صکبان سعید بعین 63 50 0 0 
2 212210967048 محمد صكبان سعيد بعين 72 52 53 58 ناجح | 289 57.8 
3 | 212210967049 محمد عدوان احمد محمود 62 50 0 0 
4 7051 مرتضی صلاح عبد منصور 53 50 0 0 


1463 - 4 


وزارة التربية 
یره اه یه دبای 
مرکز فحص الدراسة الابتدائية 


رقم التلميذ 
212202 
6 2020 
9 21022 
1 222 
2 202 
212220967066 


اسم التلميذ 


مرتضی ماهر عیسی منصور 
مهدي لفته هادي عیسی 

يعقوب عبد الكريم مصطفى ميرزا 
بشری جابر معلا ايدام 

تبارك ابراهيم غافل حافظ 

ضحى حسن علوان صالح 


TEE 
6 
33% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


: 31-71 


1464 - 4 


تربية بلدروز 


۸۷! 
0 
09۸ 


7-2: 


23.33% 


3 


ع( ہے N‏ این اجب یں O‏ الك اون اه 


08 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
1 ز 20 
210204 
07 222 
0 2020 
72 202 
212210968013 
7 202 
9 2020 
0 2022 


اسم التلميذ 
أزاد عبداللطيف غني جميل 
ادهم احمد نهاد كاظم 
صالح مهدي صالح علي 
علاء حسين عبدالستار ناصر 
عمر ابراهيم حسين سرحان 
قاسم مصطفى عبدالستار ناصر 
معتز احمد ابراهيم حسن 
یوسف واثق کاظم جواد 
بشری عبدالقادر عبدالستار ناصر 


IE 


50 
71 
91 
73 
72 
60 
65 
72 
91 


للغة الانكليزية 


4 
50% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


1 


55 
50 
51 
60 
50 


54 
56 
66 


1465 - 4 


بعقوبة المركز 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


33.33% 


3 


5 ہے ای این رھ اص O‏ ایب اون اه 


0970 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
1 222 
02 2220 
212210970003 
2122109705 
212210970006 
07 202 
212210970008 
09 21020 
0 2220 
012 2 
212220970013 
212220970014 
21222076 


اسم المدرسة مدرسة الياسمين الابتدائية الاهلية 


اسم التلميد 

حسين عقيل حيدر عبدالله 
خطاب محمد عواد علوان 
صادق حيدر عباس رشيد 
صهيب مثنى علي جاسم 
غامر احمد اسماعيل خليل 
غيث محمد حسن اسماعيل 
كاظم مثنى عبدالله ماجد 


مجتبى قيصر حسين نادر 
مصطفی رعد عبدالرحمن محمود 
يوسف يحيى حوم حسين 
ام البنين حسين بدر عناد 
امينه محمد خضير عباس 


زهراء ابراهيم عبدالله احمد 


20201 


95 
92 
57 
75 
95 
85 
78 
95 
80 
95 
58 
56 
73 


للغة الانكليزية 


1 
80% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


100600000 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 4 
09۸ 


1466 - 4 


زارة التريية 
وزارة لتربی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی 


5 الدور الثاذ 4 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 ور الثاني :20007 
2 اسم المدرسة مدرسة ذو الفقار الابتدائية الأهلية بعقوبة المركز 

تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212210972004 حسن محمد عماد کاظم 94 55 78 ناجح | 352 70.4 
2 212210972012 عبدالرحمن محمد علي داود 74 98 63.6 
3 212210972014 علي حسين خليل ابراهیم 64 0 0 
4 212210972015 کرار جواد کاظم رشید 0 0 
5 212210972017 وسام احمد سلمان صادق 7.‫ 67.4 
6 212220972023 فرح ناطق مجید کاظم 0 0 


اللغة العربية 101121010000 


0 2 1 0 2 1 
09۸ 33% 80% 09۸ 50% 09۸ 


1467 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
3 اسم المدرسة قسم محو الامية مركز الغافقي تربیة المقدادیة 
تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم 2 ///////////////////۱ النتيجه | المجموع| المعدل 
1 212210973001 ابو بكر منعم عبدالله زيدان 79 50 51 ناجح | 315 | 63 
2 212210973005 احمد علي احمد جاسم 61 50 54 ناجح ۱ 317 ۱ 63.4 
3 212210973018 حسین سامي نصیف جاسم 85 64 ناجح ۱ 3684 72.8 
4 212210973019 حسين مجيد حميد حسن 74 72 53 50 0 0 
5 "212210973029 سجاد اسماعيل علي ابراهيم 53 50 ناجح ۱ 287 57.4 
6 212210973031 شهاب احمد كريم زيدان 50 50 50 ناجح 292 | 58.4 
7 | 212210973032 شهاب احمد ياسين حمد 80 83 87 ناجح ۰ 431 | 86.2 
8 212210973045 علي اسماعيل علي ابراهیم 69 50 50 ناجح 282 56.4 
9 212210973047 علي حسین ميركة حسن 71 50 50 ناجح ۱ 271 ۱ 54.2 
0 212210973050 علي سعد محي احمد 55 57 53 56 ناجح ۱ 318 ۱ 63.6 
1 212210973052 علي عبدالرضا علي ابراهیم 63 53 53 0 0 
2 212210973053 علي محمد حسن صالح 69 50 50 50 ناجح | 285 57 
3 212210973073 محمد لطیف جاسم محمد 75 50 56 50 0 0 
4 212210973074 محمد نور حافظ تایه نجم 71 72 ناجح ۱ 389 | 77.8 
5 212210973076 محمود مجید عبدالله درویش 54 50 0 0 
6 212210973078 مصطفی احمد تایه نجم 50 50 ناجح ۰ 304 | 60.8 
7 212210973085 پاسر نجم عبدالله زیدان 71 54 67 ناجح ' 318 | 63.6 
8 212220973087 زينب جمعة حمد شعيب 50 58 0 0 


اللغة العربية الرياضيات ۷ 
0 2 3 0 0 0 
100% 75% 63% 100% 100% 09۸ 


1468 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


كز فحص الدراسة الابتدائية 2021-22 الدور الثاني 2020٤‏ 
مر ر بددائی 
اسم المدرسة قسم محو الامية مركز الغافقي تربية المقدادية 


1469 - 1644 


5 


ع( ہے جح ان رھ O CM‏ ایب اون اى 


0974 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
1 2102 
212210974003 
2122109745 
2127 
09 21020 
21022771٦‏ 
212210974014 
212210974018 
210271 
212210974024 
25 2120 
21027 
90 2120 
0 2020 
2122109743 
222۹0904 
7 22 
212210974043 
7 22 
212210974048 
09 2122 
21021 
١02‏ 2102 
210204 


اسم المدرسة مدرسة غصن الزيتون الابتدائية 


اسم التلمیذ 
ابراه كاسم علي حسین 
احمد ازهر حسن علوان 
احمد جمعة هادي مسير 
احمد صباح ایاد عابد 
احمد عماد طارق نايف 
ارکان عدنان خلف محیمید 
امین جمال سر هید محمود 
ایاد حازم مهدي سالم 
حذیفه كمال حميد کاظم 
حسین سالم حسن مطر 
حسین سعد مجيد رحال 
حسین فاضل حسین علي 
خالد یاسر صالح علوان 
راند علي عبدالحسین کاظم 
ساجد صباح کاظم داود 
سجاد حیدر تركي سحاب 
سعد احمد طرفه عبد 
ضيف ثائر راشد حمودي 
عبدالرحمن حیدر عبدالصاحب رحمان 
عبدالرحمن یوسف هاشم محمد 
عبدالمهیمن خلیل حسین احمد 
علي حمید و هیب سيد 
علي عمار صالح مهذي 
علي فهمي کاظم داود 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 


1470 - 1644 


الدور الثاني :2022/09/0 


59 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة غصن الزيتون الابتدائية 


رقم التلميذ 
6 20 
7 2 
8 20 
212210974060 
21221097402 
65 212210 
2107 
21221097472 
212210974073 
212210974074 
5 21222 
7 210 
9 2122 
210271 
2 210 
212210974083 
6 20200 
0 2020 
210271 


اسم التلمید 


عمار مظفر احمد عوید 

عمار یونس عبدالله محمود 
کرار حیدر یاسین محمد 

ليث دانیال هاتف محمد 
مجتبی عبدالرحمن مهدي حسین 
محمد شدهان حسین سالم 

محمد مثنی احمد عوید 

مسلم عقیل احمد حیدر 
مصطفی علاء مهدي عبدالقادر 
مهند صباح عراك خضیر 
نشأت قاند یاسین حبیب 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 


1471 - 4 


الدور الثاني 


7-2: 


48.84% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


3 الدور الثان 2 
مركز فحص الذؤاسة الا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة غصن الزيتون الابتدائية بعقوبة المركز 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم 1100010101110 
0 4 6 15 8 0 
0% 89% 33% 40% 64% 0% 


1472 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0975 
رقم التلميذ 


3 


212203 
212210975004 
212210975005 
212210975006 
212209009 
20212 
212210975014 
2122106 
212202 
2126 
21220 
2022 “7 
21222 8 
21222097507 
2122 71 
2122 8 


اح اح 
ع اه اد BW‏ ای اه الك امه إى اح ات 


کے كك | کے کت 
۱۵ ۳ ي 


16 


اسم التلمیذ 
احمد مازن بهجت احمد 
امير علي طالب عبدالگريم 
حسين عدنان حسين خداداد 
حسين عدنان علي بك محمد 
حسين نجم عبدالله محمدعلي 
سجاد ازاد جاسم حميد 
عباس احمد اسماعيل رشيد 
علي سالار كريم حبيب 
محمد سلام محمد باوه خان 
مصطفى اكرم غفور عبدالكريم 
يوسف عمار خزعل مزعل 
بان سعد جمال جليل 
بنين شاكر ياور خداداد 
زينب محمود مجيد حميد 


عذراء نوزاد محمد فتاح 


نرجس فؤاد جبار علي 


2 0 
67% 


TEEN 


الاسلامية 


00 
56 
64 
80 
58 
65 
73 
59 
50 
50 
82 
71 


69 
90 
68 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
تربية خانقین 
01 الانکليزید [ الریاشیات آلعلوم 
50 50 56 
50 
56 
80 63 73 
56 
50 
54 84 
65 55 69 
50 50 
50 
55 91 52 
68 63 65 
59 63 
57 60 60 
51 75 58 
65 50 50 


1473 - 4 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


3 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


1474 - 1644 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


6 اسم المدرسة مدرسة ماما ضي الابتدائية الاهلية بعقوبة المركز 

قی ۳ ۳7: 7س الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم 11/١/١١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212220976006 حوراء ابراهیم خلیل ابراهیم 63 59 56 57 ناجح | 315 | 63 
2 212220976008 رفل مصطفی وادي حميد 60 58 61 54 ناجح ۱ 283 | 56.6 


اللغة العربية 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 09۸ 09۸ 100% 100% 09۸ 


1475 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز فحص الدراسة الابتدائية 
7 انم المدرسة . مدرسة مکارم الاخلاق الابتدانية الاهلية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


قن ‏ رقم التلمیذ اسم التلمية الاسلامية اللغة الانكليزية ۱ ك۸م۷2ػ۷/آ١۷۸۷۸7///‏ 
1 | 212210977002 سجاد حسین هاتف شهاب 76 
2 212210977004 علي حسین هاشم جاسم 80 
3 78 2422ا منتظر محسن محمد عباس 74 
4 212210977009 مهدي حسن احمد شحاده 61 


۱۱۱/۷۱۷۷۸۷۷۱ 
0 0 2 1 0 0 
0/6 100% 50% 50% 100% 0% 


1476 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0978 
رقم التلميذ 
7 2" 
212210978008 
09 21020 
012 2 
2122109783 
212210978018 
0 2020 
#1 21222 
02 2 
10 212210978023 
1 212210978026 
12 212210978027 
13 212210978030 
4 212210978031 
5 212210978032 
16 212210978033 
17 212210978036 
8 212210978039 
9 212210978044 
0 212210978045 
1 2122109786046 
2 212210978047 
23 212210978048 
4 212220978051 


5 


ع( ہے N‏ ان اج یں O‏ الك اون اه 


اسم التلميذ 
احمد عمار خليل نصيف 
احمد ماجد جواد كاظم 
احمد محمد طالب محمد 
حسن حسين طه ياسين 
حسن علي خلف محمد 
سلطان جليل ابراهيم فرج 
طه صدام احمد اسماعيل 
عباس سالم عادل سلمان 
عبدالحي محمود عيدان كاظم 
عبدالله سامح جلال متعب 
عبدالله كريم احمد طارش 
عبدالله نصير كاظم غافل 
علاء داود سلمان علوان 
علاء عباس كامل عيدان 
محمد خوام زيدان خلف 
محمد عادل احمد حسين 
محمود شاكر محمود جاسم 
مصطفی قصي علي خطاب 
ولید ثامر حمود شهاب 
وليد خالد کریم سلمان 
یاسر محمد خلیل نصیف 
یحیی طلال تحسین احمد 
یوسف ناصر نعمان عطیه 
أمنه فاضل مهدي منصور 


الاسلامية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 العربية | اللغة الانكليزية SET‏ 
62 66 

50 
61 72 
50 
62 
58 
50 50 
50 50 
50 57 
50 
50 50 
50 56 
50 56 
50 50 
50 71 
50 77 
54 
50 
55 55 
55 79 
50 50 
60 
50 


1477 - 4 


بعقوبة المرکز 
رم 
81 
50 
50 
66 


50 
51 


71 


56 


50 


55 


53 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


3 


ناجح 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
21022003 
4 212220 
5 20 
7 2" 
1 20 
5 20 
212220978068 
21222097809 
71 2" 
212220978072 
21222097874 
5 210222 
6 20222 
7 21022 
212220978078 


اسم التلمیذ 
ایات دهام محمد حسن 
ایلاف برهان واحد خورشید 
ایمان محمد تركي فيصل 
تبارك حاتم نجم بوري 
رجاء ستار عبدالجبار عواد 
رهف محمود عیدان کاظم 
زهراء کاصد حسین علوان 
زینب طه عبد خنیو 
شیرین عبدالخالق عبداللطیف احمد 
علا درید علي حسن 
ملك علي جدوع ياسين 
نبأ رحمن احمد شاكر 
نبأ مازين واحد خورشید 
هبه احمد ابراهيم عباس 


وسن صباح عدنان حسن 


الاسلامية 


73 
95 
73 
53 
87 
74 
79 
80 
92 
90 
75 
82 
87 
51 
69 


66% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


1478 - 4 


الدور الثاني 


10 

7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 

09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مگ حصن الذر ا ابش اة 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 


1479 - 1644 


3 


9 اص ای اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


0979 
رقم التلميذ 


212221 
2202 
2122 4 
2222 1 
21222 5 
21222 8 


اسم التلميذ 


احمد مهنى فرحان حميد 


آمال جمال خليفه احمد 


رهف مصطفى علي محسن 


لارا زياد محمد يوسف 


اللعة آلعربية 
0 
100% 


0201 


70 
50 
72 
50 
57 
63 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


للغة الانكليزية 


1480 - 4 


بعقوبة المرکز 


11014117177 
0 
09۸ 


7-2: 


7/۱۱/۱۷ 


33.33% 


دارم اڈ 
وزارة التربد نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
7 ےت 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 


بعقوبة المرکز 


5چ رقم التلمیذ اسم التلميذ الاسلامية للعه العربية ۱ .1 ا 
1 ۰ 212210984001 أحمد عادل فالح مهدي 57 51 71 66 
2 | 212210984007 سرمد محمود فاضل حسين 57 50 
3 50 91 


8 عتمان عباس فاضل حماد 


33.33% 


7N 
0 


09 100% 09۸ 0/6 0/6 100% 


1481 - 4 


5 


٦‏ ج N‏ ان اھ و و ایب اون اه 


0985 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210985002 
2122109805 
212210985007 
2120 
21221022 
21221098523 
21221007 
21229 
212210985038 
21221۹09049 
2122109853 
21005 
212220985058 
9 2 2 
21222098502 
9 2 2 
212220985073 
212220985074 
6 2 2 
7 2 
212220985078 
6 2 2 
8 2 2 
1 2 


اسم التلمیذ 
احمد عقیل بابا اسفندیار 
ازاد محمد محمد علي ابراهیم 
ايمن خالد علي عبدالحسین 
منجاد: عامن باوہ مامه خان 
سجاد محمد كنعان خضر 
صادق حميد حسن عينالي 
علي حسن علي حسن 
علي حيدر عبدالله يدالله 
محمد ديار مصطفى علي 
مصطفى عباس محمد قادر 
میتد وسام سامي علي 
فيان رعد عبدالمجيد حبيب 
اسيل جابر جهاد محمد 
ايات جمال عابدين حسن 
بنين كاظم محمد مراد 
زینب رزكار فرمان غيدان 
زينة عدي اسماعيل عبدالكريم 
زينه وليد عبدالحكيم داود 
ساره عمار فريد ناجي 
شهد ثامر حيدر نام دار 
ضحى احمد محمود خليفه 
مروه اسو غازي فتح الله 
نرمين رياض رحيم عبد 
نور عدنان عيسى رضا 


الاسلامية 


94 
50 
87 
08 
61 
50 
74 
58 
75 
87 
73 
77 
74 
80 
62 
03 
65 
88 
89 
76 
83 
80 
87 
69 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


1482 - 4 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
7 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


اسم المدرسة مدرسة بانميل الابتدائية تربية خانقین 
تس | رقم التلميذ اسم التلميذ آلاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم /////////////۲ النتيجه | المجموع | المعدل 
5 212220985102 نور محمد خليل ابراهیم 56 0 0 


اللغة العربية اللغة الانكليزية //۸//////// 
0 1 5 2 0 0 
09۸ 75% 44% 90% 100% 09۸ 


1483 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0986 
رقم التلميذ 


5 


21220 09 
21220 
212204 
212 5 
21221086 
21221098617 
2209 
2102 02 
20 7 
212210986029 0 
212220986030 1 
212220986034 12 
212220986037 13 
212220986038 14 
212220986042 15 
212220986047 16 
212220986055 17 
212220986067 18 


N >‏ ان اج اص O‏ ایب اون اه 


اسم التلميد 


حسين عباس جمیل ابراهیم 
حیدرالکرار علي محمد علي 
سجاد عماد عاصي محمد امین 
سیف جاسم محمد بهرام 
سیف عباس اسماعیل حسین 
عبدالله ماهر اسماعیل حمید 
عمر احمد سبع خمیس 
یوسف محمد اکرم ابراهیم 
اسماء جمال کریم علي 
تبارك عدي ابراهیم قاسم 
جوان امير اكبر علي میرزا 
حنين ديار حمد ابراهيم 
زهراء رياض مجيد جواد 


سوزان حسين احمد محمود 


مريم سرمد قحطان برهان 
هبه رعد سعدالله عبدالله 


الاسلامية 


76 
90 
50 
59 
50 
62 
83 
64 
03 
76 
74 
74 
80 
69 
83 
85 
90 
100 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


الرياضيات 
6 
60% 
1644 - 1484 


الدور الثاني 


تربية خانقين 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


61.11% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحصن الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


1485 - 4 


زارة التربية 
وزارة التر بی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 


المديرية العامة لتربية ديالى ۱ 
ی 2021-2 الدور الثاني :7-2 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامیة ۱ 7۱/۱/۱۷ 
1 21 جواد احمد صباح حسين 50 
2 212210987004 صباح وجدي صباح نوري 74 
3 |212210987005] عباس ناجي احمد جاسم 75 
4 | 212220987009 رقية محسن صلاح حسین 51 


اللغة الانكليزية 0/0/0 00/000000 
3 0 
09۸ 100% 25% 75% 0۸ 09۸ 


1486 - 4 


5 جح MN‏ این ھ ای NO‏ اون اه 


0988 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


رقم التلميذ 
21221098803 
21221098806 
21221098807 
21221008 
22271 
20212 
21213 
4 21220 
21218 
9 2022 
0 2102 
221 
5 2122 
6 2122 
7 20 
8 221 
21229 
6 2 
7 20222 
2122209883 
09 2 
0 21222 
4 212220 


ETE 
حسین علي رشید مجید‎ 

حسین موید شلال حبيب 

حسین مهند منعم عباس 

سيف جلیل ابراهیم عبد 

سیف عباس عبد الخالق کریم 
سیف ذو الفقار ضیاء شکر محمود 
ضیاء باسم محمد منصور 

علي سیروان حمید رشید 

علي قاسم .علي اکبر ازاخان 
محمد عامر مجيد قاسم 

محمد فاضل خليل بيجان 

محمد رضا بشار اسد 

مرتضى عادل احمد ابراهيم 

بنين خالد حيدر دارا 

دعاء عمر عبدالكريم توفيق 


شهد علي حسين علي 


الاسلامية 


76 
60 
75 
63 
53 
79 
80 
52 
50 
62 
74 
67 
56 
55 
72 
55 
60 
57 
69 
79 
85 
72 
62 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية 277 
50 50 
70 55 
50 54 
60 
50 
50 
63 53 58 
53 57 
54 50 
61 59 71 
72 60 
51 
60 
50 52 
75 76 
60 50 
61 57 
72 50 
50 51 
57 60 
82 73 
63 
52 


1487 - 4 


تربية خانفین 
العلوم 


50 


50 


66 
50 
55 
69 
56 


50 


78 
58 


7-2: 


7۱/۱/۱۷۷۷ 


النتيجه 


ناجح 
ناجح 
ناجح 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


10 
اللغة الانكليزية 
8 
,270 


1488 - 4 


69% 


۱/۷۷۷ 
0 
09۸ 


3 


5 ہے N‏ این اج ان و ایب من اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
0989 


رقم التلميذ 
212220989003 
21222006 
6 20220 
8 210222 
2102209 
02 2022 
7 202 
8 20222 
210229 


اسم المدرسة مدرسة حليمة الابتدائية 


اسم التلميد 


آيات محمد عزت خليل 


تبارك عماد محمد عمر 


ضحى جبار محمود مهدي 
طيبه رزاق سعيد قاضل 
عائشه لؤي إبراهيم صالح 
مروه فخري عبدالسلام فخري 
نريمان محمد برهان سبع 

نغم فؤاد جوامير حسن 

نوره خليفه حسن عواد 


0201 


59 
70 
91 
86 
79 
73 
58 
59 
82 


للغة الانكليزية 
3 
40% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


1489 - 4 


///////////۷////////// 
0 
09۸ 


7-2: 


6 


3 


- ای این اج یں O‏ ایب اون اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0991 
رقم التلميذ 
212210991004 
212210991006 
07 202 
8 2" 
09 21020 
0 21220 
111 2102 
12 0 2 
6 202 
9 2020 
0 2020 
02 2 
3 2020 
212210991024 
2122109928 
0 21220 
71 22 
4 2122200 
5 2" 
6 210222 
08 2022 


اسم التلميذ 
بشار هيمن ابراهيم محمد 
حسن محمود ناظم حمودي 
حسين علي طلال داود 
حسین قاسم حميد كاظم 
حسين مهدي فلح محمد 
حسين احسان محي علي 
حسين حيدر حسن علي 
حسين قحطان عدنان عبدالمهدي 
عبدالله عامر طلال كريم 
علي أحمد سالم مهدي 
علي محمد حسين جبار 
فاضل محمد فاضل حسن 
محمد صادق احمد برير حساني 
مرتضى حسن شاكر عباس 
منتظر يحيى جبار كريم 
ياسين محمد حسين علوان 
يوسف مصطفى جاسم شلال 
دنيا علي عباس حمدان 
رقيه بتار عباس حمدان 


زينب احمد طالب هادي 


الاسلامية 


71 
50 
66 
72 
84 
65 
60 
65 
66 
60 
59 


69 
50 
65 
83 
67 
50 
81 
64 
87 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
1770 7 اریاضیات 
61 
62 
50 50 
56 68 
50 70 
54 
57 
50 
50 50 
50 66 50 
50 50 64 
50 
50 
50 55 
63 
86 88 
50 50 
51 
66 59 
50 
50 


1490 - 4 


ای اكان 
السرم 


59 
50 


61 


52 


73 


52 


7-2: 


7۱/۱/۱۷۷۷ 


النتيجه 


المعدل 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤاسة سای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الجواد الابتدائية الاهلية تربية الخالص 
الاسلامیة اللغة العربیة اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم /////////////////////////// 
0 2 6 4 2 0 
100% 86% 33% 43% 87% 0% 


1491 - 4 


0992 
تس رقم التلمیذ 
1 212210992001 
2 212210992006 
3 212210992008 
4 212210992009 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدافية 


اسم المدرسة قسم محو الامية / مركز الفوز 


ETE 
صباح كيفي شجاع نايف‎ 
محمد راشد عباس عفر‎ 


نور محمد احمد داود 


ياسين نافع شوكت طاهر 


0201 


82 
89 
85 
66 


اللغة الانكليزية 
0 
100% 


اللغة العربية 


50 
74 
54 


الدور الثاني :20207 
تربية بلدروز 
اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم 1+ االنتيجه | المجموع | المعدل 
50 55 ناجح 3 ۱ 66.6 
63 ناجح 8 ۱ 69.6 
56 63 ناجح 378 75.6 
52 67 ناجح 324 64.8 


1492 - 4 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 


/۱۱۸۷۷۱/ٴ۷ٴ۷ًأا!ۂَم۸۷فم۷////۸/۸/ 
0 
09۸ 


,¢ جح جم ان ھ ای NO‏ اون اه 


0993 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


رقم التلميذ 
21221002 
21204 
05 2120 
21220 
2020864415 
9 220 
6 2222 
7 2" 
1 ز ه222 
0 2 
41 02 2 
2122102 
212210993043 
212045 
21220 
2122103 
4 21020 
205 
9 212 
0 222 
62 20 
21203 


اسم المدرسة 2 خارجیون 


اسم التلميذ 
محمود شاكر محمود جاسم 
مختار خليل ابراهيم فيصل 
مراد شكر عبدالله احمد 
مروان ابراهيم خلف عليوي 
مصطفى حاتم ضمد حسين 
مصطفى عباس فاضل ابراهيم 


مصطفى هيثم طه كريم 
مهدي علي مهدي علي 
مهند محمد ظاهر سلطان 
موسى حميد بوري ابراهيم 
موسى خوام طارق موسى 
نامس راضي غيدان خلف 
هادي عباس محمد دويج 
وسام احمد حاتم حمود 
وسام ثعبان مال الله فيصل 
وليد عبدالرزاق خليل ابراهيم 
ياسر عادل ناجي كيطان 
ياسين سمير ياسين عبد 
يحيى جاسم محمد عبود 
يعقوب رعد نجرس صالح 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 


1493 - 4 


الدور الثاني 


بعقوبة المركز 


7-2: 


3 


زرف 
O O 01 ۵۱ O O O‏ ۵ 6۱ 
N‏ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فعض الذراسة الانتدائية 


اسم المدرسة 2 خارجيون 


1494 - 4 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 


33% 


بعقوبة المرکز 


13 


۴/۱/۷۷ 


0 
0/6 


20 01072 


40.91% 


5 جح MN‏ این ھ ای NO‏ اون اه 


097 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212210997004 
212210997006 
2122107007 
212210997008 
1 ^2 
15 222 
2122106 
17 ٗ22 
212210997018 
21203 
2102025 
6 22 
7 2" 
21229 
0 4 2022 
4 2120 
7 02 2 
1 2 
212210997043 
212210997046 
212210997048 
21221 
3 2120 
2126 


اسم المدرسة مدرسة شجرة اليقطين الابتدائية 


اسم التلميذ 
ابراهيم سلام عبود ابراهيم 
احمد رياض احمد رشيد 
احمد فلاح حسن علي 
احمد مهدي صالح حميد 
انس سلام عبد الله حبيب 
باسم عباس حسن علو 
حارث مثنى هديب حسين 
حذيفة عدنان عواد صالح 
حسام ايوب كريم عبد 
خالد وليد مصطفى متعب 
سجاد احمد كاظم حلمي 
سعد عدنان علي حمدوش 
سعدون احمد صبط حسون 
سيف حسن علي خلف 
صخر غسان عبد اسماعيل 
طارق ضياء فائق كريم 
عبد القادر مهدي حبيب عبد 
عبدالله عماد علي حسين 
عبدالله وهاب احمد برهش 
علي قادر جبار ياسين 
عمار روكان حسين عطيه 
عمر عادل عليوي صالح 
ليث جياد محمد خليفة 
محمد عدنان اسماعيل محمود 


الاسلامية 


83 
73 
52 
63 
83 
92 
77 
70 
62 
81 
81 
80 
61 
50 
50 
73 
62 
77 
70 
79 
85 
78 
54 
71 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية اك 
81 50 
86 
50 
59 50 
76 58 
58 
55 50 
51 
52 52 
50 54 
53 51 
77 
58 
50 
50 50 
90 
50 
72 
78 83 
87 55 
50 53 
73 62 


1495 - 1644 


تربية خانقین 
العلوم 


78 
72 
50 
50 
64 
50 
50 


50 
/6 
70 
60 
62 
03 
50 
62 
52 
62 
55 
87 
88 
50 
88 


2022/09/0: 


ام 1000 


النتيجه 


7 


المجموع 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة شجرة اليقطين الابتدائية 


رقم التلميذ 
9 21220 
2261 
21223 
212065 
7 20 
۵0 2121 
221 
2221 
7۶ 9 20 
212229 
1 2222 
7 2022 
212220997095 
21222099096 
7 2022 
71 21222 
21222205 
2122206 
7 222 
212220997108 
2122271 
2122215 
212220997118 
212229 


اسم التلميذ 
محمد مهدي صالح خلف 
مراد طوفان عبد صالح 
مصطفى عبدالله مطلب علي 
منتظر وهاب احمد برهش 
موسى ابراهيم احمد حسين 
ياسر خالد عطيه منصور 
ياسر صفاء حافظ احمد 
يوسف قيس صالح علي 
يوسف ماجد عبد مهدي 
فنان ابراهيم فهد حمد 
اسيا خالد عدنان عباس 
جنات احمد جمعة مصلح 


ما 


ساره ثائر رحمان حسن 
ساره حازم احمد سبع 
سجى صفاء سعدون ابراهيم 
شهد عباس فاضل حميد 
عائشة عبدالله صبحي ناجي 
عائشة لطيف هيلان حسن 
عذراء محمد اسماعيل محمد 
فداء شهاب احمد برهش 
فرح قاسم محمد ياسين 
مرام عدنان شهاب احمد 
ملاك باسم حميد سلمان 
ملاك علي عباس خلف 


الاسلامية 


63 
60 
50 
74 


50 
81 
56 
50 
66 
71 


51 
78 
03 
62 
100 
77 
75 
68 
56 
79 
76 
81 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية EE‏ 
50 
50 50 
52 
50 
50 63 
56 
50 
50 
71 52 
67 65 
50 
57 72 
83 62 
68 57 
57 50 
60 54 
68 50 
78 65 
54 
76 53 
71 52 
75 58 
74 62 


1496 - 1644 


تربية خانقین 
العلوم 


58 
50 
54 
67 
50 
51 
71 
61 
50 
50 
57 
51 
70 
88 
66 
67 
68 
66 
87 
77 
50 
79 
78 
87 


2022/09/0: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


3 


ناجح 


زارة التريية 
وزارة لتربی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی 


0 الدور الثاذ 4 
مركز فخصن الذزاسة الانتدانية 2021-22 ور الثاني :2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة شجرة اليقطين الابتدائية تربية خانقين 

تس رقم التلميذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية ۱ 1101010101 المجموع | المعدل 
9 212220997120 منتهی فاضل محمود بر ھش 75 67 50 0 0 
0 212220997123 نور خلف مشعل محمد 83 80 58 359 71.8 
1 212220997125 نوره عدي عبود ابراهیم 84 83 54 0 0 
2 212220997127 وردة فارس عبید ياسين 73 50 0 0 


اللغة العربية /۷/۱//////////////////// 
2 0 
50% 82% 54% 52% 100% 09۸ 


1497 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني 20007 
8 اسم المدرسة مدرسة الامومة الابتدائية تربية خانقین 

تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم 1٠‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212220998001 ایمان فاضل محمد ظاهر 64 50 0 0 
2 212220998002 ايه فؤاد صالح محمد 51 59 67 50 ناجح | 277 55.4 
3 212220998003 ايه محمد خليل ياسين 50 50 54 0 0 
4 212220998009 رهف مروان عبدالجلیل ابراهیم 66 87 8 67 ناجح | 327 65.4 
5 212220998010 رواء ابراهیم عبدالله محجوب 50 50 0 0 
6 212220998019 زینب احمد اسماعیل علي 69 50 56 50 ناجح | 281 56.2 
7 | 212220998023 صفا حسين علي صالح 84 55 50 53 0 0 
8 212220998024 عاتشه منعم محمد شكر 75 64 60 50 ناجح | 349 69.8 
9 ,212220998031 مك غزوان محمد عطیه 73 50 50 ناجح | 274 54.8 
0 212220998034 هاله ابراهیم محمد ظاهر 73 71 55 ناجح | 323 | 64.6 
1 212220998037 هناء قحطان حسین حمد 71 61 78 66 ناجح ۱ 344 | 68.8 
2 212220998038 وسن عمار محمد فرحان 67 50 52 ناجح | 287 57.4 
3 212220998039 يقين احمد ولي حميد 66 61 50 51 0 0 


1498 - 4 


//////////۷//////// 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 
2021-2 الدور الثاني :200 


0 اسم المدرسة مدرسة نور الايمان الابتدائية 


تن رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
1 212211000001 آحمد محمود احمد خمیس 58 
2 212211000006 عبدالسميع زاحم عبدالله خميس 65 
3 ۱212211000008 مصعب ناجي حميد احمد 66 
4 212211000010۱ هيثم نهاد حمد نجم 54 
5 212221000011 أيه حسین علي خلف 84 
6 212221000012 أيه سلیم محي الدين خمیس 78 
7 |0013 اایمان خمیس حمد محمود 84 
8 212221000014 رقیه عصام حسين حمد 64 


اللغة العربية ////۱۱/۱/////////////////// 
0 0 5 3 0 0 
09۸ 100% 17% 40% 100% 09۸ 


1499 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


1 اسم المدرسة مدرسة بيره ميرد الابتدائية 
تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
1] 212211001009 عبد المؤمن عمار حسن فارس 60 
2 212211001016 محمد صدام حسين علي 87 
3 212211001022 يوسف عبد الرزاق عبد الرحمن مراد 85 
4 212221001023 احلام مزهر مصطاف حسين 65 
5 212221001024 آشجان سعدي يونس محمد 53 
6 212221001027 افراح تحسین علي حمود 82 
7 212221001034 رهف زيد شلال سمير 75 
8 212221001035۱ روزين ماجد عصمت محمد 71 
9 | ۱212221001040 شيرين عدنان اسماعيل علي 60 
66.67% 


اللغة الانكليزية 
2 
33% 


1500 - 1644 


7/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني :7-2 
2 اسم المدرسة مدرسة ئاسوس الابتدائية تربية خانقین 
تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم ‏ ///////////////[ النتیجه | المجموع | المعدل 
1 212211002003 حيدر عدنان علي بك بهرام 77 61 50 56 ناجح | 296 59.2 
2 212211002008 علي حسين محمد علي 7 57 ناجح | 302 60.4 
3 212211002009 علي عباس عبدالله شاه مراد 87 89 50 ناجح | 353 | 70.6 
4 212211002015 مصطفی اسماعيل ابراهیم عفيفي 97 93 78 ناجح | 398 79.6 
5 212221002024 زهراء ارکان قادر عواد 93 81 68 74 ناجح | 372 74.4 
6 212221002026 زهراء محمد فيض الله مجيد 75 66 60 ناجح | 335 | 67 
7 212221002027 زینب علي فرمان باشا 68 51 50 ناجح | 302 60.4 
8 212221002029 سلمی ایاد عاصي احمد 87 87 56 59 ناجح | 348 | 69.6 


اللغة العربية 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 09۸ 100% 100% 100% 0/6 


1501 - 4 


9 جے MN‏ ان Bb‏ ای NO‏ اون اه 


1003 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركن فعس الکو ان ال ا 


رقم التلميذ 
222271 
03 2122 
4 2122 
1 222 
1742 22 
2122110013 
76 2122 
3 2122 
5 2122 
06 222 
2027 
2222 
3 2122 
21224 
8 ,2222 
72 20222 
2122223 
212224 
8 21222 
212229 
212220 
2122202 
2122223 
212224 


اسم المدرسة مدرسة التتمية الابتدائية 


اسم التلميذ 
احمد عدنان احمد محمد 
احمد واثق احمد صالح 
احمد وليد محمود شكور 
خالد كريم حمد محمود 
خلدون نجم عبدالله خميس 
دحام لؤي غانم سلطان 
صفاء عبد الهادي ابراهيم جاسم 
عبدالله محمود متعب نائل 
فايز عماد حسين سلطان 
قیصر ثائر حامد شکور 
ليث قادر شهاب احمد 
مصطفى عثمان خميس جدوع 
مصطفى مؤيد غانم سلطان 
مصطفى منذر متعب صالح 
وليد خالد احمد محمد 
اسراء محمود صبر ابرآهیم 
اشواق قادر شهاب احمد 
ايناس محمود جاسم حسن 
رؤى عدنان خيرالله عبدالله 
رجاء طه خمیس جدوع 
رحمه غسان محمود صالح 
رنا صالح علي خلف 
زینب صالح علي خلف 
ري اء مي علي 


الاسلامية 


98 
83 
79 
61 
62 
70 
61 
56 
80 
69 
54 
56 
85 
54 
76 
80 
79 
54 
82 
64 
56 
65 
77 
85 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


1502 - 4 


الدور الثاني 


7-2: 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


اسم المدرسة مدرسة التنمية الابتدائية 


رقم التلميذ 
5 هه 2 
6 2 
7 2 
8 2 
9 2 
0 2 
3 2 
4 2 
5 2 2 
6 2 
7 2 
9 2 
0 2 
2122210032 
212221003073 
212221004 
2225 
22226 
20227 
212221003078 
22290 
22220 
21221 
212221002 


اسم التلميد 
زینب محمود اسماعیل جسام 
زینه قصي جاسم حسن 
ساره ریاض جمهور حسن 
سهام قيس خمیس شکور 
سهی زياد خلف حبیب 
شهد اثیر حامد شکور 
شهد ایاد عبد الکریم محمود 
شهد قحطان صبر ابراهیم 
ڈیڈ محمد .سحي علي 
شهله بلاسم خميس شكور 
ليلى محمد اسماعيل محمد 
مروه مؤيد غانم سلطان 
مريم حقي اسماعيل جسام 
مريم فاضل عبود محمد 
مريم محمد اسماعيل محمد 
مريم مشتاق خميس علو 
مريم نصر احمد نصيف 
ملك احسان خر الله عبدالله 
نبأ غسان محمود صالح 
نجاة حسام صالح علي 
نسرين اياد حسين سلطان 
نيران عامر محمود شكور 
هاجر عصمان مهدي كريم 


الاسلامية 


50 
69 
74 
74 
70 
91 
68 
64 
53 
64 
73 
59 
66 
68 
73 
72 
79 
64 
65 
65 
78 
83 
77 
50 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


7:3017 


62 
58 
60 
53 
68 
65 
67 
52 
66 
67 
58 
62 
63 
73 
80 
78 
57 
85 
59 
58 
78 
60 
50 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


1503 - 4 


تربية خانقين 


7-2: 
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دارم اڈ 
وزارة التربد نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المديرية العامة لتربية ديالى ۱ ۲ 
ê 5‏ 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 


تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية ۱ ۱/۱۱/۱۷۱۷ المعدل 
9 212221003083 هبه عدنان حماد شکور 88 82 75.2 
0 212221003085 هیفاء سامي احمد شکور 74 65 0 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 


اللغة العربية 
0 0 28 27 11 0 
O%‏ 100% 22% 29% 58% 09۸ 


1504 - 1644 


3 


¢ ہے ای این اجب ان O‏ ایب اون اه 


1004 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2102271 
212211004002 
212211004003 
212211004004 
212211004006 
212211004008 
210209 
2122224-19 
212220 
212211004023 
212211004024 
21222۹10006 
7 2 
9 22 
0 2022 
2122224 
8 2022 


اسم التلميذ 


ابراهيم صباح ابراهيم فياض 
ايمن مثنى مظهر حميد 
ضيف نصرت خلف صالح 
طه قحطان حسين عبد 
مصعب احمد حسن طناش 
هام سو تو ہت 
یونس عامر حسن علي 
دعاء غسان احمد حسین 


ریام سعد عبد حسن 
زینب شاکر محمود احمد 
سجی وضاح خلف صالح 
مریم وسام محمد خلیل 
وسن نجم عبد ظاهر 


الاسلامية 


67 
70 
67 
60 
62 
53 
62 
72 
86 
72 
90 
74 
64 


88 
62 
82 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
تربية خانقین 
01 2 الریاشیات آلعلوم 
60 81 
57 50 57 
50 50 
50 50 50 
53 
50 57 
50 
51 50 59 
55 
60 57 50 
50 50 51 
58 52 
50 50 
74 56 56 50 
71 56 55 
56 51 
54 67 


الرياضيات 
3 
70% 


1505 - 1644 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


2020 
۷۷ النتیجه | المجموع | المعدل 
0 0 
ناجح | 292 58.4 
0 0 
ناجح | 275 | 55 
ناجح | 293 58.6 
ناجح | 264 52.8 
0 0 
ناجح | 305 | 61 
0 0 
ناجح | 294 58.8 
ناجح | 292 58.4 
ناجح | 321 ۱ 64.2 
ناجح | 295 | 59 
ناجح 309 61.8 
ناجح | 320 64 
ناجح | 289 ۱ 57.8 
ناجح | 305 | 61 
76.47% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحصن الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة كرميان الابتدائية تربية خانقین 


1506 - 4 


5 


5 ہج جح ان رھ اص O‏ ایب اون اه 


1005 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
1 202 
212211002 
212211005003 
212211005004 
00۰7 2221 
212211005008 
21221100009 
2100010 
21222100513 
2022220 
21222۹1 
210223 
202228 


اسم المدرسة مدرسة جبراوة الابتدائية 


اسم التلميذ 
احمد علي عبدالله سرحان 
خضير عبدالرحمن خضير عبدالرحمن 
سيف عباس احمد نصرالدين 
عبدالله رباح نجم الدين نصرالدين 
محمد عماد خالد محمود 
محمد وسام عبدالباقي خليل 
مصطفى اراس كمال سعيد 
مهدي صلاح مهدي عبد 
اريج عبدالامير عبدالله سرحان 
زينب نصر محمد طعمه 
عذراء حسين امين رحيم 
فيان حسن احمد نصر الدين 
نور محمد كريم حسين 


الاسلامية 


62 
81 
68 
63 
61 
68 
69 
50 
78 
57 
51 
87 
50 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 


1507 - 4 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 

6 اسم المدرسة مدرسة اينده الابتدائية تربية خانقین 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية 

1 212211006001 ابراهیم رعد حاتم حمد 70 66 
2 212211006002۱ ابراهیم فراس محمد بكر 98 
3 212211006003 احمد فاضل ياسين عباس 50 5 
4 212211006010 عبدالسلام زياد جبار جدوع 72 7-5 50 
5 ۱212211006011 عبدالودود عون زكي ابراهیم 96 
6 212211006012 كرار فراس سلطان محمد 73 1 ۹ 
7 محمد اسعد سلطان محمد 60 
8 212211006015 محمد عبدالرزاق کریم لفتة 81 69 000066 
9 212211006016 محمد عدنان جاسم دايح 71 50 ۱ ۱ 
0 212211006018 همام جاسم حميد سلمان 59 66 
1 یوسف فواد مجول صالح 100 73 
2 | 212211006020 يوسف سحاب احمد محمد 77 )5 3 50 71 
3 1 یوسف مهند حسین حمید 73 55 67 
4 212211006022 يونس سحاب احمد محمد 80 1 
5 4 اسماء وسام خلف حاتم 82 
6 212221006027 تمارة فؤاد حسن علي 95 
7 212221006029 دنیا عدنان جاسم حمو 98 0 63 80 
8 212221006031 زهراء حسین بشير رحمن 82 72 
9 212221006036 شهد صالح جاسم دايح 91 0 
0 212221006037 شیماء علي ابراهیم صالح 82 2 50 0ت ۱ 
1 212221006041 طیبة علي خلف حاتم 91 
2 | 212221006043 كوثر حسين علي محمد 100 3 50 20060 
3 212221006046 ملاك یاسر حسن محمد 96 92 ۱ 
4 212221006047 میار محمد كريم جاسم 78 51 53 


1608 - 4 


زارة التربية 
وزارة التر بی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المدیریة العامة لتربیة دیالی 


1 الدور الثاذ * 
مر قحسن الاراط الات اة 2021-22 ور الثاني 200 
اسم المدرسة مدرسة اينده الابتدائية تربية خانقین 

تس | رقم ميد 77 الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات اللوم ////0///////// النتیجه | المجموع | المعدل 
5 | 212221006048 نبأ احمد محمد حلیو 100 74 96 86 ناجح 4 86.8 

6 212221006049 نور عبدالحميد نكة جوامير 86 59 52 50 0 0 
7 212221006050 نورس قاسم عبدالله نارين 81 50 50 50 ناجح 1 | 56.2 
8 212221006051 نوره احمد کریم خلف 86 69 70 73 ناجح 08 71.6 


اللغة العربية 00/0/07 00/000000 
0 1 9 7 0 0 
09۸ 91% 55% 46% 100% 09۸ 


1609 - 4 


,¢ ج N‏ ان ھ ای NO‏ یہ اه 


1007 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلمیذ 
212211007002 
212211007003 
212211007006 
212211007007 
0 2122 
1 22 
2 22 
3 2122 
77 ,22 
0 2122 
2022 
2122004 
8 222 
9 2122 
71 222 
21223 
21225 
89 2122 
2242 
21221100706 
2027 
21221100708 
212220 
212225 


اسم التلميذ 
أيمن محمود جاسم حمو 
احمد اسماعیل محمد هادي 
انمار حسيب يوسف حميد 
جاسم محمود جاسم حمو 
حارث غسان عادي جاسم 
حذيفه امجد احمد نصيف 
حسن شجاع حسن جاسم 
حمزه فاضل عواد هلال 
ساهر عامر خزعل حبش 
عبدالرحمن ضياء سلمان كنعان 
عبدالعزيز علي احمد رشيد 
عبدالله واثق ابراهيم خليل 
عثمان صلاح مجول صالح 
عثمان علي محمود كاظم 
علي حسين شاكر حميد 
غزوان صفاء رحيم حمودي 
مالك علاء حسين علي 
محمود مقداد محمود خلف 
نتن حلي محبود كاظم 
همام غسان عدنان مهدي 
يحيى عمر ثامر محمد 
يوسف محمد جدوع عليوي 
الهام مهند شكر محمود 
رقيه نزار خزعل حبش 


الاسلامية 


65 
81 
65 
61 
56 
52 
77 
64 
58 
88 
76 
55 
59 


72 


83 
88 
85 
83 
77 
65 
57 
68 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات 

50 67 
72 

50 
52 50 
71 
50 83 
56 50 
69 50 
66 59 
64 51 
55 50 
50 
50 50 
64 50 50 
58 72 
68 59 
68 50 
80 50 50 
71 50 
73 52 
69 50 
50 50 


1510 - 4 


تربية خانقين 
العلوم 


50 
76 


54 
51 
58 
50 
65 
59 
60 


57 
55 
51 
72 
50 
/6 


50 


52 
62 


2022/09/0: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


3 


ناجح 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


1 الدور الثا: : 
مرگ فحصن الذر اند الات اة 2021-22 ور الثاني 2020 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامیة اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الریاضیات العلوم  1/١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
5 212221007063 سجی نبیل صابر حسین 64 50 50 76 ناجح | 290 58 
6 | ۱212221007064 سرور حسیب یوسف حمید 79 56 0 0 
7 212221007067 غفران نصير اسماعیل خلف 69 50 57 0 0 
8 | 212221007068 فاطمه مثنى شکر محمود 81 50 69 80 ناجح 333 66.6 
9 212221007069 لارا صفاء خضیر صکر 75 50 70 0 0 
0 212221007072 منار صلاح مجول صالح 85 59 54 0 0 
1 212221007073 نسمه ضيف ابراهيم علي 88 69 88 78 ناجح 413 82.6 
2 212221007074 نهرين عماد یوسف يونس 70 63 50 50 ناجح 306 61.2 
12 


اللغة العربية 7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
1 2 13 6 1 0 
50% 80% 46% 33% 83% 09۸ 


1511 - 4 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
7 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


8 > اسم المدرسة مدرسة الصافات الابتدائية تربیة خانقین 
تس ] رقم التلمیة اسم التلميد الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية ‏ الریاضیات العلوم ۷/۱۸۱۸۸ 
1 212211008001 حسن علي جاسم عباس 76 60 83 77 
2 212211008003 عبدالودود حامد فاضل جاسم 76 55 53 67 


اللغة العربية 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 1 0 0 0 0 
09۸ 50% 09۸ 09۸ 09۸ 09۸ 


1512 - 4 


3 


جح N‏ ان اج ہی O‏ ایب من اه 


1009 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2122110001 
210224 
21205 
2122110006 
202227 
0 2022 
2102271 
2122210013 
5 21022 


اسم التلمیذ 
عمر حارث خليل إبراهيم 
همام علي عثمان حسین 
آسيا واثق ابراهیم صالح 
سحر ایاد عبد مهدي 
ضحی عماد عبد مهدي 
عانشه عبدالرحمن صالح كناي 
هاجر عبدالجبار صالح كناي 


الاسلامية 


76 
75 
66 
77 
76 
80 
76 
68 
80 


للغة الانكليزية 
5 
44% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


THEN 


50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 


50 


الدور الثاني 
تربية خانقین 

اللغة الانكليزية 22 العلوم 
64 51 
53 57 

58 
61 
50 53 
59 53 
58 50 

56 
50 52 


1513 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


١ 1١١‏ النتی 


النتيجه 


ناجح 


ناجح 


44.44% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني :20207 
0 اسم المدرسة مدرسة الفرزدق الابتدائية تربية خانقین 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية النتيجه | المجموع المعدل 
1 | 212211010001 احمد باسم محمد رحیم 54 50 0 0 
2 "212211010002 احمد صالح اسماعيل رخیس 66 0 56 
3 212211010003 احمد صباح محمود وادي 76 0 0 
4 212211010006 بلال عمار محمد كنون 60 6 59.2 
5 212211010011 صفاء محمود نوري جهاد 83 293 58.6 
6 | 212211010013 عبدالرحمن احمد مظلوم حسین 59 0 0 
7 242 ا عبدالرزاق جلال ابراهیم فليح 71 0 0 
8 | 212211010016 عبدالعزیز صلاح علي رحيم 55 0 0 
9 ۰ 212211010017 عبدالله احمد مظلوم حسین 50 0 0 
0 212211010020 علي ثائر ابراهیم محمد 94 368 73.6 
1 212211010022 علي طارق عطيه دولة 55 0 0 
2 212211010023 عمار باسم محسن يوسف 67 8 55.6 
3 212211010024 عمر شعلان محمود وادي 50 0 0 
4 212211010025 محمد وسام رشید عذب 50 0 0 
5 212211010027 مصطفی عدنان صالح علي 50 54 0 0 
6 | ۱212211010029 مصطفی مثنی حسین علوان 51 50 0 0 
7 12211010030 معاذ راسم عطيه دولة 50 55 52 0 0 
8 | 212221010035 اسراء سهام كناوي سهیل 94 70 69 340 68 
9 212221010038 جنه جمال ابراهیم فلیح 100 80 89 0 0 
0 12221010040 رسل عدنان نهاد عليوي 72 57 88 343 68.6 
1 212221010043 سحر سهام كناوي سهیل 84 70 52 0 0 
2 212221010046 ضحی خلف احمد خلف 89 64 58 9 65.8 
3 212221010048 فاطمه سعد رشيد عليوي 86 66 59 0 0 
4 212221010049 فرح رائد صباح فرحان 97 87 70 4 78.8 


1514 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة الفرزدق الابتدائية 


رقم التلميذ 
0 20 
210222271 
2 21022 
2122210104 
6 20222 


اسم التلميذ 


فرح راسم کنو غائب 
کوتر فلاح على رم 


لاره زيد محمد يوسف 


مرام محمد حميد صالح 


ميلاد حاتم احمد ابراهيم 


7-7 


69 
90 
74 
83 
75 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


TAET 


الدور الثاني 


للغة الانكليزية 


58 


1515 - 4 


تربية خانقین 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


النتيجه | المجموع ‏ المعدل 
0 0 

62.6 3 
0 0 

62.6 313 
0 0 


37.93% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


ا سد 2021-2 الدور الثاني 7290 

1 اسم المدرسة مدرسة الرسل الابتدائية تربية خانقین 
تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية ۷۷ السلنتيجه | المجموع | المعدل 
1 212211011001۱ احمد هادي احمد اسماعیل 74 71 08 61.6 
2 212211011003 عبدالمهیمن طلال علي جاسم 80 69 0 0 
3 | 212211011007 ياسين طه لطیف بریج 88 66 8 ۱ 67.6 
4 | 212211011008 یوسف نزهان زینل العابدین براك 85 51 5 63 
5 "212221014109 استبرق عمار موسى براك 90 62 0 060 
6 212221011010 امنه ارکان زینل العابدین براك 77 50 0 0 
7 انتکال منذر ياسين احمد 81 50 301 60.2 
8 212221011013 ميلاد مولان لطيف بريج 61 50 0 0 


EAE 
0 
0% 


1516 - 1644 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
0/6 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 29/0 
3 اسم المدرسة قسم محو الامية مركز الانشراح تربية خانقین 
تس ETE‏ آسم التلميد الاسلامیة 7 1 ات العلوم   ۱/////////////////////‏ النتیجه | المجموع | المعدل 
1 212211013002 آحمد آرجمان فخرالدین براخاس 65 0 0 
2 | 212211013008 أياد فواد مجید ترکه 65 ناجح ۱ 338 67.6 
3 212211013009 ابراهيم غالب محمد علي 64 0 0 
4 212211013010 بایز حمه حمه عزیز حمه فرج 66 4 68.83 
5 212211013011 جمال صالح رحیم عبدالرحمن 70 3 ۰ 66.6 
6 212211013012 حامد مبارك آحمد عبدالله 0 0 
7 211013015 حسين کاظم هناوي محمد 76 6 69.2 
8 212211013017 حقي اسماعیل دهام مجول 80 ناجح | 394 ۰ 78.8 
9 212211013018 خالد ولي واراني محمد 70 ناجح ۱ 336 ۱ 67.2 
0 212211013019 دلشاد قاسم محمد صالح 77 4 .۰ 70.8 
1 | 212211013020 دلیر محمد رشيد محمد امین 0 0 
2 212211013023 رائد محمد صالح غریب 75 0 0 
3 212211013024 ریزان اسماعیل نمام براخاس 63 8 ۱ 77.6 
4 212211013027 سالار داود ميرزا مراد 61 0 0 
5 212211013029 سعدي رشید هیاس محمد 69 9 |¡ 65.8 
6 212211013033 صالح حسن سلمان شطب 55 0 0 
7 4 صالح شکر فتح الله هواس 65 4 68.83 
8 212211013035 صباح جاسم علي حسن 80 0 | 72 
9 | 212211013036 طه حسین أحمد عبدالله 67 ناجح | 296 ۱ 59.2 
0 013039 عامر آنور محمد حسن 58 ناجح | 307 ۱ 61.4 
1 | 212211013040 عباس عبدالجبار فاضل واحد 62 8 . 63.6 
2 212211013041 عبدالرحمن عامر نوري محمد 0 0 
3 212211013042 عبدالله عصمان مراد صفر 52 86 65.2 
4 212211013045 علي أبراهيم علي ابراهيم 0 0 


1517 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2/0 
اسم المدرسة قسم محو الامية مركز الانشراح تربية خانقین 

رقم اتلمید ۰۳ 7: الاسلامية اللغة العربية | لللغة الانکليزية | الریاضیات العلوم ۰ 1١١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
6 علي حسين حمه خان ميرزا 60 54 50 68 ناجح | 293 ۱ 58.6 
7 علي حسين نوار محمود 63 69 74 0 0 
8 علي مزهر حسین علوان 82 90 76 84 ناجح 2 ۱ 84.4 
49 علي موسی دارا حیدر 72 98 91 100 ناجح | 443 ۱ 88.6 
0 علي ناظم میران مراد 66 80 88 100 ناجح ۱ 413 82.6 
1 علي هاشم محمد علي 50 63 65 88 ناجح | 340 ۰ 68 
3 عمر علي أحمد مجید 75 72 94 ناجح ۱ 412 ۱ 82.4 
4 غزوان حافظ صالح أحمد 82 69 76 76 ناجح | 371 ۱ 74.2 
5 فرحان عبدالستار کرم کرم خان 76 61 88 ناجح | 366 ۱ 73.2 
6 فرهاد جمعه محمد أحمد 77 50 64 ناجح | 385 67 
8 کامران أسماعيل فتاح أقبال 57 50 76 74 ناجح | 317 ۱ 63.4 
1 ماجد محسن مرهج ربط 71 62 81 ناجح ‏ 337 67.4 
2 ماهر عبدالرزاق عبدالله سلمان 79 50 88 0 0 
3 محمد آسامة یوسف کریم 67 79 0 0 
4 محمد رشید نصيف جاسم 73 87 78 76 ناجح | 407 81.4 
5 محمد علي آنور حسين 71 85 74 ناجح ‏ 373 74.6 
6 مروان حافظ صالح أحمد 75 55 76 76 ناجح | 360 72 
8 مصطفی محمود سلمان سعود 73 64 69 76 ناجح 337 ۰ 67.4 
9 نافع حسن کریم أمين 61 72 74 ناجح | 336 ۱ 67.2 
1 فوزاد کریم علي عباس 80 69 73 66 ناجح 362 72.4 
2 هاشم عبداللطیف جاسم زبيدي 75 54 67 68 ناجح | 323 ۱ 64.6 
3 ولید صابر جمیل حبیب 76 70 62 0 0 
5 أمينة آدهم شفيق توفيق 85 61 69 71 ناجح | 336 ۱ 67.2 
9 صبيحة نجم عبد أملي 71 54 68 72 ناجح | 339 ۱ 67.8 


16518 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


اسم المدرسة قسم محو الامية مركز الانشراح 


رقم لتلمیذ 
21022201185 
202216 


اسم التلميذ 


هدى محمد نامدار الله يار 


وفاء صباح نوري شاواز 


1 
7 
84% 


77 


5 


16519 - 4 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


12 آلعلوم 


تربية خانقین 


64 
70 


13 

110101010101010 
0 

09۸ 


11 النتيجه المجموع ' المعدل 


7-2: 


ناجح | 320 64 
ناجح | 347 694 


المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 
اسم المدرسة مدرسة الزهور الابتدائية الاهلية 


1014 
تس رقم التلميذ 


21222 8 


وزارة التربیة 


اسم التلميذ 


فاطمة صدام اكرم عبدالله 


SN 


اللغة الانكليزية 
1 
0۸ 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العريية 


الدور الثاني 


0 


0 
09 


7-2: 


المعدل 


1520 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


1015 


5 


رقم التلمیذ 
1 21022 
2 0 2 
212211015004 
212211008 
09 202 
5 212222 
16 21222 
212211015018 
0 22 
0 212211015022 
1 212211015023 
2 212211015024 
3 212211015028 
4 212221015032 
5 2122210156033 
6 212221015034 
7 212221015038 


5 ہے ای این اج اص O‏ ایب من اه 


اسم التلميذ 
احمد شهاب احمد مهدي 
اکرم قاسم احمد خليفه 
باقر جاسم محمد خزعل 
حيدر صباح عبد الرضا احمد 
حيدر نهاد عبد الامير عباس 
علاء خليل حسين جاسم 
علي ابراهيم عوده خشان 
على حميد مهيدي اج 
علي صكبان خضير عبوسي 
عمار حقي اسماعيل مهدي 
فراس رائد سبع خميس 
كرار احمد علي حسن 
مشتاق احمد غانم جياد 


رهف عداي سلطان محان 
طيبه ظافر عبد الله سلمان 


نورس سعدون سويلم مسلم 


اسم المدرسة مدرسة نبراس الامل الابتدائية الاهلية 


الاسلامية 


52 
64 
66 
75 
60 
50 
66 
50 
63 
67 
57 
71 
61 
69 
91 
77 
76 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 


الرياضيات 
7 2 
42% 85% 


1521 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


52.94% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


0 الدور الثاذ 4 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


1522 - 4 


3 


۴ حہ ان اص اص ای ره 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدافية 


1016 


رقم التلميذ 
212211016004 
21221105 
212211006 
222110007 
202209 
172 21022 


اسم التلميد 


عباس محمد كريم حسين 


عبد الرضا جواد كاظم علي 


محمد احمد عبد أحمد 


زهراء ضياء جعفر عبد 


نعمه و حبد خالد کاذ 
وحی ظم 


TIE 


0 
0% 


اسم المدرسة مدرسة الامام عبدالله بن علي الابتدائية 


تی7 


77 
67 
69 
60 
50 
53 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 


اللغة العربية 


70 
64 
74 
50 
50 
56 


الدور الثاني 


: 8171 


50 


1523 - 4 


110101112177 
0 
09۸ 


7-2: 


النتيجه | المجموع | المعدل 
1 66.2 
339 67.8 
50 70 
2 | 644 
5 57 
0 0 
83.33% 


وزارة التربية نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المديرية العامة لتربية ديا 
يرية العامة لتربية دیالی 2021-2 الدور الثاني 


7 اسم المدرسة مدرسة عراق الحضارات الابتدائية الاهلية تربية المقدادية 
۳ رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية A‏ النتیج ج المعدل 
1 212211017001 سجاد عدنان احمد ابراهیم 88 62 0 
2 212211017003 عبدالله عماد جواد کاظم 98 86 75.8 


اللغة العربية 7۱/۱/۱۷۱۷ 
0 0 0 1 0 0 
09۸ 09۸ 100% 09۸ 09۸ 09۸ 


1524 - 4 


3 


کت 
0 


ع( ج N‏ این اى اس O‏ ایب اون اه 


وزارة 


التربية 


المديرية العامة لتربية ديالى 


مركز فحص الدراسة 
1018 


رقم التلميذ 
2102205 
2122210 
1 2122 
2122110184 
9 22 
212211018023 
72 022 2 
9 22 
212224 
6 2022 


الابتدائیة 


اسم المدرسة مدرسة اليقين الابتدائية الاهلية 
اسم التلميذ 


حسين سميع حسن قاسم 
حسين كاظم حسين عيسى 
حكمت سيف علي حسون 
سجاد حسين فهد حسين 
طه رفعت صالح مهدي 
سو سحي علي 
رقية مسلم حسن محمد 
فاطمة سميع حسن قاسم 
فرح عامر سلمان مجيد 


كوثر علاء جبار عبد الله 


60% 09۸ 


TET 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


للغة الانكليزية 


1525 - 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


1019 


3 


رقم التلمید 
1 2" 
212211019004 
71 2222 
212211019013 
6 21222 
7 21022 
210271 
0242 2 
212223 
210220 
11 212221019042 
12 212221019044 
3 212221019049 


ہے ای این اج ان O‏ ایب اون اه 


اسم التلمية 
احمد اکرم محمود شکر 
جاسم نصیر جاسم محمد 
عبد الله قحطان عدنان علو 
عمار عصام خضیر حسن 
لؤي عبدالكريم ابراهیم عارف 
محمد جاسم محمد میس 
مصطفی رعد هزبر خلیل 
مصطفی زياد سعدي حازم 
مهند مصطفی عبد الرزاق ابراهیم 
حنین عباس حسين مهدي 
هد فحت اذل جارح 
غزل محمد وادي علي 
نور جاسم محمد جاسم 


0 


61 
74 
77 
87 
70 
64 
78 
59 
67 
71 
72 
65 
94 


للغة الانكليزية 
0 
100% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
تربية الخالص 
7070 لالض ۳۱۳۰ ]۳۳۳۳1 72 
50 64 


50 


1526 - 4 


//////////۷////////// 
0 
09۸ 


7-2: 


92.31% 


زارة التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


المديرية العامة لتربية ديالى ۱ 
۳ ی 2021-2 الدور الثاني :7-2 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 
3 ام المدرسة مدرسة يثرب الابتدائية المختلطة تربية خانقین 
۳ رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 0 1 كا اده ESTE‏ النتيجه | المجموع] المعدل 
1 21221102001 احمد هیثم صالح خضیر 68 60 1 06.2 
2 2224 حسین مصطفی هاشم حسين 73 69 6 67.2 
3 212211023006 عباس علي ناظم کرم 85 9 61.8 
4 212211023008 يونس طه صالح خضير 85 4 70.8 
5 | 212221023011 دموع قحطان موحان محمود 65 0 0 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 


0 0 0 0 1 0 
0/6 100% 100% 100% 09۸ 09۸ 


1527 - 4 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


4 اسم المدرسة مدرسة المصطفى الابتدائية الاهلية بعقوبة المركز 

تس | رقم التلمید اسم التلميد الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم  1111/١/١١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 | 212211024006 مصطفی محمد محي باقر 60 57 54 54 ناجح | 277 55.4 
2 212221024013۱ ريتاج حسين رشيد حميد 87 80 59 75 ناجح | 379 ۱ 75.8 


اللغة العربية 7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 09۸ 09۸ 09۸ 100% 09۸ 


1528 - 4 


5 


¢ ہے N‏ ان رھ اص O‏ الك اون اه 


1025 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
02 210 
210205 
606 20 
21022207 
212211008 
21222215 
212211025018 
21222190 
21022 
212223 
212228 
0 222 
2 210 
2023 
21224 
21222105 
202226 
202228 
2122220 
2122224 
2122226 
202228 
2102223 
210227 


اسم التلميد 
ایوب یوسف خضیر عباس 
حسین مالك حسین زیدان 
حیدر عادل علي محمد 
حیدر عدنان کریم عبد 
سلام ستار خلف محمود 
علي منتصر كنعان كريم 
فهد سعدون احمد خميس 
لؤي احمد كريم ابراهيم 
محمد حسين احمد منصور 
محمد حمادي محمد شكير 
ميلاد عباس محمود سبع 
ياسر فراس كريم عباس 
يوسف عماد مدلول سعدون 
يوسف لؤي جليل ابراهيم 
يوسف محمد فاضل حمد 
ازهار علي حميد شكر 
اماني فيصل حامد عباس 
بنين عامر صالح محمود 
تبارك حسين علي حسن 
حذام عبدالله كنعان فليح 
رؤيا شهاب احمد علي 
زينب حسين هادي صالح 
غدير احمد طه عبدالله 
فرح سلامة تحسين سلامة 


الاسلامية 


92 
69 
70 
50 
70 
69 
83 
57 
67 
83 
58 
78 
81 
03 
69 
66 
85 
80 
69 
62 
87 
71 
75 
60 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية SET‏ 
56 50 
50 
61 

70 
60 50 
50 
51 
50 50 
52 
67 50 
65 
53 
66 50 
61 51 
58 
58 50 
75 50 
72 64 
60 50 
55 50 
67 50 
56 50 


1529 - 4 


بعقوبة المرکز 
رم 


70 
59 


53 
64 
50 
73 
50 
55 
50 
50 
75 


55 


79 
61 
65 
62 
50 
70 
66 


7-2: 


7۱/۱۱/۱۷ 


النتیجه 


ناجح 


ناجح 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز فحص الدراسة الابتدانية 


رقم التلمید 


222 72 
212225 
202222 77 


اسم التلميد 
نرجس یاسین مسحب محمود 


نور يونس خضير عباس 
وسق واثق اسعد جميل 


0 نو 
3 
0% 83% 


الاسلامية 


اللغة العربية 


73 
60 
53 


الدور الثاني 
اللغة الانكليزية الرياضيات 
58 
50 68 


1530 - 4 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 

2021-2 

كوي یرک 
لسارم 


50 


0 
09 


۱۱/۱۱۱/۱۱۱۱ 


2022/09/0 
۷ النتيجه | المجموع | المعدل 
ناجح ۰ 339 ۱ 67.8 
ناجح ۰ 291 ۱ 58.2 
ناجح ۱ 313 ۱ 62.6 


74.07% 


5 ہے N‏ ان Bb‏ ای او ای اون اه 


1026 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
1 3 21222 
21221102602 
212211026006 
21221102608 
0 2122 
1 222 
55 2122 
2221 
6 2122 
1 222 
5 2122 
212228 
2222242 
2122223 
212229 
212227 
2122229 
22221 
2122223 
212226 
22227 
21222229 
212220 
22221 


اسم المدرسة مدرسة النوابغ الابتدائية 


اسم التلمیذ 
ابراهیم طالب ابر اهیم حمادي 
اسحاق پوسف احمد محمد 
حسین عمر کاظم فرحان 
حمد سعد قيس شهاب 
حمزة ایاد حسین اسماعیل 
عبدالرحمن علي وادي هیلان 
عبدالله علي خلف جمیل 
علي ولهان خضیر محمود 
مصطفی مهدي احمد مهدي 
اسماء مبدر عدنان طالب 
ای محمد حمدان مجید 
بنین خلیل ابراهیم کاظم 
جنی عماد حسین کاظم 
زهراء جبار عیدان زیدان 
زهراء محمد حسین مظلوم 
ساره محمد قاسم ویس 
سمية هیتم محمد شوقي 
عائشة سلام جیاد کاظم 
عائشة عدي احمد مهدي 


غزلان محمود حمید محمود 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


1531- 4 


الدور الثاني 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
02 هه 20 
93 2 
4 20 
60 20 
202220 
210222 
21222204 
5 20 


212229 


اسم التلمیدً 


فاطمة ارحیم خلیل علي 
فاطمة عباس علي خلف 
منال سعد علي عبدالله 


نور فاروق عادل اسماعیل 


نور قدوري محمد مهدي 


هبة مهند خلیل ابراهیم 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 
+۶ 0 7 
61 72 


اللغة الانكليزية 
5 13 
44% 


اللغة الانكليزية 


94 
84 


1532 - 4 


الدور الثاني 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


48.48% 


زارة التربية 
وزارة التر بی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المدیریة العامة لتربیة دیالی 


ت الدور الٹا: 4 
ررقت نس الاين اھت 2021-2 ور الثاني 200 
7 اسم المدرسة مدرسة جيل المستقبل الابتدائية الاهلية بعقوبة المرکز 

تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية ۷۷ النتیجه | المجموع | المعدل 
1 212211027004 عبدالله مقداد احمد محمد 68 51 63 ناجح | 285 | 57 
2 212211027005 غيث مهند صبحي فياض 100 60 ناجح | 314 62.8 
3 212211027008 محمد ایاد مهدي عباس 88 50 ناجح | 316 63.2 
4 212211027009 مصطفی احمد عبد حمود 66 50 ناجح | 300 60 
5 212211027010 معتز ثامر عوني حسن 100 83 ناجح | 381 762 
6 212221027017 شدن محمود عبدالکریم مهدي 78 66 ناجح | 372 744 


اللغة العربية 7/۱/۱۱۷۱ 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 09۸ 100% 100% 09۸ 09۸ 


1533 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ :2022/09/0 
مركزة الدراسة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 
8 سم المدرسة مدرسة الابداع الابتدائية الاهلية بعقوبة المركز 
ت رقم التلميذ اسم التلميذ اللغة الانكليزية 


71 دم ضاري دایخ كريم 
3 9 ابراهیم حسین حميد صالح 
5 ایهاب حازم نايف محمود 
8 عبدالله ریاض رحیم خمیس 
9 عدالله یاسر محمود سبع 
3 منة خالد حمید مراد 

7 ملاك فرحان علي حنوش 
8 میرنا كريم خلیل عاصي 


۴ لك ان لك اج ای لك ON‏ 


اللغة العربية 7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
1 0 1 2 2 0 
09۸ 100% 75% 60% 33% 0/6 


1534 - 4 


3 


Çe‏ اد اد ان 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


9 اسم المدرسة ‏ ن والقلم الابتدائية الاهلية مدرسة 


رقم التلمید 
210203 


21228 
21222 9 


اسم التلميذ 


حسن عمران زيدان خلف 
علي فؤاد عبدالجبار رشيد 


اللقة العربية 
0 
100% 


202-01 
51 


67 
78 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني 


111111111 
0 


100% 100% م01۸ 


1535 - 1644 


2022/09/0: 


66.67% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


7-2: 


0 اسم المدرسة مدرسة الصفوة الابتدائية الاهلية 
ےچ ETA‏ چس الاسلامية اللغة الانكليزية TIM‏ 
1 | 212211030002 انس فاضل سالم خميس 99 

2 212211030005 خالد احمد مهدي خلف 61 
3 212211030006 سلام عقيل مزهر حلو 50 
4 | 212211030009 عبدالملك حسين علي فضالة 59 
5 212211030011 مصطفى خالد نصيف جاسم 60 
6 | 212221030016 جمانه محمد سالم شهاب 73 
17 ا رواء قاسم محمد جلاب 90 
8 212221030019 روان وسام موفق سلمان 78 
9 212221030020 عائشة مؤيد حاتم ابراهیم 57 
0 212221030022 غیداء خوام كاظم عباس 95 
1 0023 ماریا مؤيد حاتم ابراهیم 98 
62 نورہ عبدالرحمن سعدون جمعه 63 


اللغة العربية ////////۷////////// 
0 0 2 2 0 0 
09۸ 100% 78% 50% 09۸ 09۸ 


1536 - 4 


3 


E‏ اد اد ادن 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


۵2 اسم المدرسة مدرسة الاقمار الابتدائية الاهلية 


رقم التلميذ 
210201 


212224 
21222209 


اسم التلمي 
آوس عمر عبداللطیف ذیاب 


محمد عمر محمود قدوري 
هبه سلمان احمد غانم 


IE 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


بعقوبة المركز 


۱۱/۱۱۱/۱۱۱۱ 
0 
09۸ 09۸ 09۸ 


1637 - 4 


3 


ع اج MN‏ ادن اج ان اه ال 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


1033 


رقم التلميذ 
4 22 
606 2 
07 2 
8 22 
15 22 
210222-17 
2022-9 


اسم التلمیذ 
سجاد مهند احمد سلمان 


صقر نصير حمید سعدون 
عبدالقادر ریاض شهاب احمد 


عبدالله علاء محمد حسب الله 


نجم براء نجم احمد 


يوسف ر عد سعد حمید 


حوراء علاء الدین فالح صالح 


اسم المدرسة مدرسة انوار الهدی الابتدائية الاهلية 


IE 


50 
69 
69 
92 
67 


73 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


+۶ +01 


50 
62 
65 
50 


50 


1538 - 4 


الدو ر الثاني 
اللغة الانكليزية الرياضيات 
64 
58 
61 
50 54 


شارت 
رم 


50 
50 


59 
71 
50 
67 


111111111 


0 
م01۸ 


2022/09/0 

۷۷ النتیجه | المجموع | المعدل 
ناجح ۰ 288 | 57.6 
ناجح ۱ 321 ۱ 64.2 
ناجح ۰ 331 ۱ 66.2 
ناجح ۰ 316 ۱ 63.2 
0 0 
ناجح ۰ 284 | 56.8 
ناجح ۰ 326 | 65.2 

85.71% 


3 


ع( ہج N‏ ان اج اص O‏ ایب اون اه 


اح جہ 
© اح 


20 


1034 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
210402 
20203 
1 +2102 
2 0 2 
212224-155 
2122224-16 
2124-17 
2129224-19 
21022220 
2102224-2 
212222003 
۰5 22 
60 22 
212221038 
21222290 
2122224 
21222105 
6 20224 
2122-4-7 
و9 2102224 


اسم المدرسة مدرسة التكاتف الابتدائية 


اسم التلميذ 
ايوب حمود فرحان مشعل 
بدر الدين صباح مهدي صالح 
عمار اسد حاتم شهاب 
عمار نوفل ادهام احمد 
مصطفی بهاء سلمان حمید 
مصطفی سعود حمید محمود 
منتظر عباس محمد سویدان 
یاسر سعد سلمان علي 
افراح سلام حمید شکر 
انوار زياد مهدي صالح 
اية نوفل ادهام احمد 
تبارك محمد سویدان صوین 
دعاء علي حسين شهاب 
رهف زياد محمد ضایف 
سارة حسن حمد خمیس 
ملاك عدنان عباس شهاب 
نورا فاضل سلیمان داود 
هدی علي کریم مهيدي 
هديل عبد الجلیل محمد حسین 


وسن جاري علي حمد 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


1539 - 4 


الدور الثاني 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة سای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة التكاتف الابتدائية بعقوبة المركز 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱/۱۸ 
0 2 2 0 2 0 
0% 75% 78% 100% 87% 0% 


1540 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


5 


5 ہے N‏ این اج ہیں O‏ الك اون اه 


1035 


رقم التلميذ 
1 22 
202202 
212221035003 
212221035004 
210005 
212206 
7 0222 2 
2122090 
212210 
212271 
2 022 2 
21222103513 
5 22 
6 22 
7 22 
9 22 
0 22 
222271 
21223 
2122224 
212225 
212226 
2129 
20222 


اسم المدرسة مدرسة الودق الابتدائية للبنات 


اسم التلميذ 
ابتسام محمد فرحان جرمط 
استبرق محمود فیاض جرمط 
امنه صدام براك فرحان 
امنه طارق نجم کریم 
انوار عبد الهادي محمد محمود 
ايه صادق محمود خلف 
بنين عماد نعمان حمود 
بنین وسام صکب عبد 
تبارك احمد باهر نايف 
جنه فوزي براك فرحان 
حوراء عمر خشان اسماعیل 
ختام سامي مظهور محمود 
دارین حمید صالح مهدي 
دعاء اسد جلال کاظم 
ذکری صلاح حسن علي 
رفاه سامي مظهور محمود 
رفل جاسم لطیف جاسم 
رفلاء نزار حسن محمد 
رهف احمد حمید فیاض 
رهف طالب مظهور محمود 
رهف ياسر محسن محل 
رواء محمد خضير احمد 
زينب اياد حسب الله خليفه 
سالي عدنان سرداح عواد 


اللغة الانكليزية 


1541- 4 


بعقوبة المركز 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة الودق الابتدائية للبنات 


رقم التلميذ 
7 2 
212221035038 
9 22 
212220 
22271 
2122224 
212221035048 
9 22 
21220 
212222 
21003 
21224 
21226 
22227 
21228 
21229 
2120 
2122221 
202222 
25 
2122266 
2227 


آسم التلمية 
شهد ضیاء عبد الرزاق حسن 
شهد عدي محمد مجید 
شهد عزیز عیدان درویش 
شهد محمد سماعیل سلمان 
صبا حربي فهد حمید 
عبیر محمد خضير احمد 
فرح مؤید یاسین شلال 
فرح وسام نجم کر یم 
مریم حامد فیاض جرمط 
مریم حکمت علوان خان 
ملك عامر زریزر ساجت 
منار سلمان داود خضير 
نازك ابراهیم حمد عبید 
نور اسماعیل حسین علوان 
نور مهند طاهر اسماعیل 
هبه فاضل جمیل نايف 
وفاء مهدي شکر محمود 


الاسلامية 


79 
50 
69 
62 
67 


57 
50 
56 
50 
87 
82 
90 
59 
82 
81 
82 
90 
86 
57 
87 
71 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العربية 


58 
50 


54 


52 


1542 - 4 


اللغة الانكليزية 


50 


50 


50 


53 


الدور الثاني 


20277 


68 
66 
82 
57 
50 
75 
70 
74 
89 
66 
87 
76 
73 
71 
71 
71 
66 
50 
62 
50 
50 
52 


بعقوبة المرکز 
0 
88 
76 
98 
78 
80 
63 
62 
62 
60 


82 
72 
63 
54 
77 
56 
50 
87 
78 
64 
64 
60 


2022/09/0: 


1000000 


النتيجه 


73 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 01072 20 


اسم المدرسة مدرسة الودق الابتدائية للبنات بعقوبة المركز 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم (IIIIII‏ 
2 8 13 3 1 0 
33% 76% 66% 50% 67% 0% 


1543 - 4 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
7 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


6 اسم المدرسة مدرسة الحمد الابتدائیة تربية الخالص 
د E‏ الاسلامیة اللغة العربية | اللغة الانكليزية ۱ ۱۷۷۷۷۷۷۷۷۷۱۱ آلمعدل 
1 | 212211036003 سجاد خضير محمد حمود 7 69 93 0 
2 212221036009 زهراء عباس فاضل جلوب 80 65 82 70.8 


اللغة العربية 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 0 0 1 0 0 
09۸ 09۸ 09۸ 09۸ 100% 09۸ 


1544 - 4 


,¢ جے N‏ ان ھ ای او ای اون اه 


1037 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


رقم التلمیذ 
222271 
2002 
03 2122 
06 212 
07 202 
8 2122 
09 2122 
0 2122 
2222771 
2 02 2 
53 2122 
76 210221 
38 + 2122 
9 2*3 
1 2 
2 20 
2122225 
2122226 
20227 
8 21222 
22221 
212223 
212224 
212226 


اسم المدرسة مدرسة السفوح الابتدائية 


اسم التلميذ 
احمد فيصل كريم خلف 
احمد منعم احمد خلف 
حمد يوسف جبار لطيف 
سجاد سمير حميد مصطاف 
سجاد صدام كريم خلف 
سفيان عدنان ابراهيم علي 
مرداا رسیم سامی رحيم کلب 
عبدالله سعدون علي احمد 
عمار عبدالوهاب لطيف خلف 
عمار قحطان محمد صالح 
فایز عدنان علي عبد 
مراد الوليد جاسم محمود 
معتز فیصل علي عبد 
منتظر زهیر محمود جدیع 
اسماء سعدون علي احمد 
الاء رعد صالح ابراهیم 
انعام حازم ذیاب جدیع 
ايلاف پوسف حسین احمد 
زینب سعدون علي احمد 
سارة صدام كريم خلف 
صابرین عبدالوهاب لطیف خلف 
منيرة اسماعیل ابراهیم احمد 
هدیل علي مجول ابراهیم 
ورود رعد صالح ابراهيم 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


1545 - 4 


الدور الثاني 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


35 الدور الثاذ 4 
مرکز قحص الذراسة الابتدائية 2021-22 ور الثاني :2022/09/0 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية 20١١7‏ الریاضیات العلوم (IIIIII‏ 
0 8 2 7 5 0 ۱ 
0% 50% 33% 50% 64% 0% 


1546 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


7-2: 2021-2 


الدور الثاني 


8 اسم المدرسة مدرسة الروان الابتدائیة 

تس EET‏ وس الاسلامیة ۱۷۷۷۷۱۱۱۷۷۷۱۱ 
1 | 212211038001] ايمن محمد کاظم ياسين 50 
2 212211038002 ايوب مهدي صالح عبدالرحمن 90 
3 212211038006 عبدالله رباح فلیح حسن 50 
4 212211038007 عبدالله مقداد حمد ضاحي 52 
5 | 212221038017 ایلاف عادل خلف حدید 65 
6 212221038018 ایمان لفلوف حاصود عبدالله 54 
7 212221038019۱ تبارك یوسف حمد مشکور 84 
8 212221038020 رنا هادي فرهود رحیم 82 
9 212221038021 مریم مهدي فرهود رحيم 69 
0 212221038022 ندی کاظم حمد مشكور 59 


0/6 09۸ 


ET 


1547 - 1644 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


9 اسم المدرسة مدرسة اللقمانية الابتدائية 

"۳ رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
1 |212211039004] جسام رسول جسام محمود 92 

2 212211039007 سرمد علي عبدالرزاق صالح 97 

3 212211039008 طه لؤي مراد حمد 100 

4 212211039009 عبدالله عبدالكريم عبدالستار وهيب 100 

5 212211039010 عبدالله غسان داود سالم 91 

6 212211039013 عرب قحطان عدنان مکی 57 

7 | 212211039016 كمال حسام عبدالرزاق عبدالله 96 

8 | 212211039017 ليث غسان عدنان سرحان 85 

9 212211039019 محمد سعد حميد حسین 83 

0 212211039021 مصطفی جلال یاسین حسن 87 

1 212211039023 منار عامر عزیز جمعة 77 

2 212211039024 ياسين حسین علي کاظم 84 

3 212221039025 استبرق ثامر عزیز جمعة 92 

4 212221039026 الاء علي قاسم مونس 75 

5 212221039029 تبارك محمد قاسم محمود 64 

6 212221039034 رفل محمود عبدالاله حسين 83 

7 ۱212221039039 صفية علي جاسم محمود 79 

8 212221039043 ملاك بهاء سامي توفیق 87 

19 212221039046 هبة فراس عبد سرحان 84 

78.95% 


1548 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة الا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم /////////////////////////// 
0 0 2 2 0 0 
0% 100% 71% 88% 100% 0% 


1549 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدافية 


1010 


5 


رقم التلمیذ 
2122110401 
212211040008 
2122110409 
212211040014 
21222155 
212220 
2102271 
2 210 
2122-71 
210223 
210224 


پآ اه اد BW‏ ای اه الك امه اف خ ات 


اسم المدرسة مدرسة الاوائل الابتدائية الاهلية 


اسم التلميذ 
امیر مصطفی جعفر صادق 
سجاد فلاح حسن علي 
سجاد علي محمد حسين 
علي حامد أمجد کاظم 
مالك محمد حسن محمد 
مصطفی حیدر ثامر كرجي 
مهدي حسام حاتم حسن 
يوسف رائد سعدون عبدالامير 


فاطمة محمد حسن حمودي 
مريم فاضل اسماعيل ابراهيم 


الاسلامية 


67 
77 
78 
77 
63 
50 
90 


72 
72 
62 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
تربية الخالص 
E ESN 7 071‏ 
72 65 58 
67 50 69 
50 50 77 
52 50 69 
55 50 62 
62 55 58 
50 77 
77 50 
61 66 53 
50 50 
50 50 67 


1550 - 4 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


2022/09/0 
۷۷ النتيجه | المجموع | المعدل 
ناجح 322 ۱ 64.4 
ناجح ۱ 314 62.8 
ناجح | 305 61 

0 0 

ناجح | 280 | 56 

0 0 

0 0 

0 0 

ناجح ۱ 331 ۱ 66.2 

0 0 

ناجح | 279 55.8 
54.55% 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


71 اسم المدرسة مدرسة السعادة الابتداتية الاهلية تربية الخالص 

تس رقم التلميذ آسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم ‏ ////////////// النتیجه | المجموع | المعدل 
1 212211041001 داود احمد كيلان احمد 52 56 82 ناجح | 323 64.6 
2 | 212221041004 امنه احمد عبدالستار خميس 71 57 100 54 ناجح | 350 [ 70 


اللغة العربية 0 م م 4 101 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 100% 09۸ 100% 100% 09۸ 


1551 - 4 


وزارة التربية 


المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 


1002 اسم المدرسة مدرسة الاصفياء الابتدائية 
o‏ اسم التلمیذ 
1 212211042006 حسین عادل دهیمش زیدان 
2 | ۱212211042007 حسین یوسف يونس مهدي 
3 212211042009 عبد الله حسين علي احمد 
4 212211042015 علي ابراهيم هادي جاسم 
5 "212211042019 ليث ریاض علي احمد 
6 ,212211042020 محمد منذر مدحت عبود 
7 | 023 مهدي علي عواد کیطان 
8 212221042025 تبارك خلیل حسین یاس 
9 | ۱212221042026 روان منذر مدحت عبود 
0 212221042029 زينب محمد سالم عبود 
1 212221042030 زینب علاء حمد محمد 
2 212221042031 عذراء حسین محمود عبود 
3 212221042033 نرجس ناصر جواد اسمر 
4 212221042035 هدیل ستار جبار خلیل 


TET 
1 0 
75% 0% 


0201 


82 
59 
70 
65 
66 
68 
57 
68 
82 
71 
67 
53 
80 
75 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


1552 - 4 


الدور الثاني 


تربية الخالص 


///////////////۷/////// 
0 
09۸ 


O 0۱ O‏ ات O O‏ ات OO‏ دن اتن م۱09 
آ ١ت‏ اد طط ی کد یں يی اھ ات دآن | ا 


2022/09/0: 


57.14% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابنة ا لاا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


1553 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فخصن النؤاسة الاک اة 
3 اسم المدرسة ‏ مدرسة الصادق الابتدانية الاهلية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


وچ EG ETA‏ الاسلامیة ۱ 1111111 
21 سلام عامر متعب محمد 71 
2 "212214043006 عباس قاسم نوري حسين 70 
3 | 212211043007 عبدالله علي حسين جاسم 73 
4 212211043008 علي وليد خالد عباس 73 
5 212211043009 محمد علي تلفان علي 86 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 0 2 1 0 
09۸ 100% 100% 50% 09۸ 09۸ 


1554 - 4 


4 اسم المدرسة مدرسة طيبة الابتدانية 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ 
1 212211044001 اسد عماد شاکر محمود 
2 212211044002 انس ساجد علي مطر 
3 212211044003 بسام ردام علي طعمه 
4 | 212211044007 زین العابدین جاسم کمر مبارك 
5 212211044012 عمر صالح کریم فهد 
6 | ۱212211044020 میسر مثنی خلف مطر 
7 212221044024۱ تبارك حسین محمد محمود 
8 212221044028 لارا عامر خلف مطر 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


01 
0 0 
100% 


71-7 


66 
66 
69 


62 
77 
94 
80 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


۶ 01 


50 


50 
55 


50 


الدور الثاني 
تربية المقدادية 
اللغة الانكليزية الرياضيات العلو م 
50 50 
50 
60 64 
54 
50 
58 50 55 
50 84 
50 60 50 


1555 - 1644 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
0/6 


7-2: 


١ 11١١‏ النتی 


النتيجه 


وزارة التربية 
یره اه یه دبای 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية + بية غه الانكليزي الریاضیات ۱ 7۱/۱/۱۷ 
1 212211045001 سیف سعد خليل ابراهيم 72 
2 212211045003 علي محمد خلیل ابراهیم 80 
3 212211045005 قاسم احمد علي طعمه 66 
4 212211045009 ولید خالد ربیع احمد 68 
5 212211045011۰ یوسف قحطان احمد خلف 58 
6 212221045023 فاطمه عبدالرحمن احمد خلف 90 
7 212221045025 مریم عهد قاسم محمد 79 
8 212221045026 ملاك عليوي رحمان یحیی 55 


اللغة العربية 7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 2 0 2 1 0 
09۸ 33% 100% 50% 75% 09۸ 


1666 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


در وو 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
6 اسم المدرسة مدرسة نسائم الجنة الابتدائیة تربية خانقین 

تس | رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الریاضیات العلوم ///////////////////۱ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212221046002 استبرق علي نوري حماد 71 64 50 54 ناجح ۰ 289 | 57.8 
2 2422207 حلا شاكر محسن حميد 60 50 50 63 0 0 
3 212221046019 حوراء جواد صالح يونس 67 50 50 76 ناجح ‏ 303 | 60.6 
4 212221046021 دعاء مهند صالح عبدالله 71 54 54 ناجح | 307 | 61.4 
5 ۲212221046022 رشا صالح محمد صالح 50 50 0 0 
6 | 212221046025 زهراء عباس فاضل مدحت 75 62 64 ناجح | 317 | 63.4 
7 | 212221046030 زينب شجاع صالح يونس 52 50 ناجح | 306 ۱ 61.2 
8 212221046032 زینب علي قاسم عباس 70 65 50 ناجح ۰ 333 | 66.6 
9 212221046033 زینب قاسم عبدالهادي محمد 75 59 50 50 ناجح | 308 ۱ 61.6 
0 212221046036 ساره عبدالله صالح اسماعیل 64 60 0 0 
1 212221046037 سجی لطیف نوري عبد 59 74 50 50 0 0 
2 212221046038 سجی محمد تركي علي 64 7 60 66 ناجح ۰ 349 | 69.8 
3 212221046040 سكنيه هجران علي قنبر 63 58 ناجح | 325 | 65 
4 212221046041 سوسن فرحان جمعه خضر 68 69 50 ناجح | 325 | 65 
5 212221046044 ضحی عبدالله فاضل مهدي 71 71 50 62 ناجح ۰ 316 ۱ 63.2 
6 212221046045 عهد روكان خضير مهدي 72 62 51 68 ناجح ۰ 323 64.6 
7 212221046048 فاطمه فهد شكر اسماعيل 76 50 52 65 ناجح | 295 | 59 
8 212221046050 كوثر ثائر شكر اسماعيل 73 50 76 ناجح | 299 | 59.8 
9 212221046053 لايه شجاع صالح يونس 60 54 ناجح | 306 61.2 
0 212221046054 مریم رعد علي محمد 69 91 50 67 ناجح ۰ 342 68.4 


1557 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤاسة الا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
الاسلامیة اللغة العربیة اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم /////////////////////////// 
0 0 4 0 0 0 
0% 100% 76% 100% 100% 0% 


1558 - 1644 


المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذر اه الأنتدافية 
7 اسم المدرسة مدرسة الرابطة الابتدائية 


تس رقم التلميذ 


212211047004۱ 1 


وزارة التربية 


اسم التلميذ 


عبدالله حسین عبدالعزیز حسین 


71-7 


اللغة الانكليزية 
1 
0۸ 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العريية 


1669 - 4 


اللغة الانكليزية 


الدور الثاني 


تربية خانقین 


/////////// ۸/۲ 
0 
09۸ 


7-2: 


المعدل 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


کے ات سد 2021-2 الدور الثاني 7290 
8 اسم المدرسة مدرسة سومر الابتدائية الاهلية تربیة خانقین 
تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم ‏ //////////////////| النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212211048004 ايمن محمد صالح كاظم 88 63 73 72 ناجح | 368 73.6 
2 | 212211048005 حذیفه احمد محمد عواد 59 68 50 0 0 
3 "212211048006 حیدر علاء حبيب احميد 57 51 50 61 ناجح | 284 56.8 
4 212211048010 کنر محمد سمين مجيد 94 57 0 | 0 
5 212211048013 محمد مجبل جميل حمد 7 77 94 80 ناجح | 412 أ 82.4 
6 222204 مهدي عبدالودود مهدي صالح 57 58 69 50 ناجح | 298 59.6 
7 212221048020 ملاك عماد خليل ابراهیم 81 57 78 ناجح | 320 64 
8 212221048021 نور رعد حمود جاسم 63 54 67 50 ناجح | 294 58.8 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 1 0 1 1 1 
0/6 50% 09۸ 75% 75% 50% 


1560 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


1049 
"٦‏ لس اسم التلمیذ 
1 212211049001۰ احمد ماجد عبید حسين 
2 ,212211049002 حسين نجم عبد خان 
3 212211049004 محمد علي محمد ابراهیم 
4 212211049005 محمد غانم محمد رحمان 
5 "2122141040007 مرتضی مؤید خليل ابراهیم 
6 212211049009 يحيى باسم یحیی منصور 
7 212221049010 بنين عبدالحكيم جوامير کاظم 
8 212221049012۰ رقيه حمزه علي صالح 
9 212221049014 زینب مصطفی علي محمد 


الاسلامية 


50 
50 
50 
76 
66 
51 
50 
50 


اللغة الانكليزية 
3 
50% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
تربية خانقین 
A ON 01‏ الریاشیات آلعلوم 
61 59 50 
50 50 
60 55 50 
52 71 
50 50 50 
53 50 57 
59 55 61 
51 50 
51 51 62 


1561- 4 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


2022/09/02 
۷۷ النتيجه | المجموع | المعدل 
ناجح | 306 61.2 
0 0 
0 0 
0 0 
ناجح ۰ 276 55.2 
0 0 
0 0 
0 0 
ناجح | 264 52.8 
170+ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


1051 


3 


رقم التلمید 
210222-07 


212228 
212220 


E‏ اد اد ادن 


اسم التلميذ 


رهف علاء عبود ناصر 


شهد محمود ضاري سبع 


للقه العربية 
0 
100% 


اسم المدرسة مدرسة الابتكار الابتدائية الاهلية 


0201 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2022 الدور الثاني 2020 
بعقوبة المرکز 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۷۷ النتیجه | المجموع | المعدل 
50 50 ناجح 1 64.2 
53 82 ناجح 355 71 
60 66 78 ناجح 9 71.8 


1562 - 1644 


7N 
0 


09 


92 جہ N‏ این Bb‏ ای NO‏ اون اه 


1052 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركن كحصن اط ال ها 


رقم التلميذ 
212211052003 
212211052004 
2122110508 
2122209 
0 2122 
212213 
21224 
5 2122 
6 2122 
2122277 
2122110528 
9 2122 
22221 
212223 
5 21222 
2027 
9 2122 
0 2122 
1 2222 
222 
21225 
6 2122 
7 ,202 
8 2122 


اسم التلميذ 
احمد شاکر محمود فرحان 
احمد محمد ابراهیم موسى 
بهاء ضیاء هاشم محمد 
حسام سعد شعلان حسب الله 
حسن عماد مطشر عكار 
حسين حازم سعدي علوان 
حسين خالد شعلان حسب الله 
حسين عباس حسن ابراهيم 
حسين عباس محمد خميس 
حسين عباس مهدي موسى 
حسين عبد الرسول حاتم حسين 
حسين عبد الله محمد عبد الله 
حسین علي جاسم علي 
حسین محمد قدوري سعود 
حیدر سعد حمد لفتة 
حیدر عباس محمد خمیس 
رسول عماد علاوي سعید 
رضا علي کاظم حسین 
زین العابدین احمد غازي رزوقي 
سجاد جاسم محمد خمیس 
سجاد سالم کامل فرحان 
سجاد علي جبار احمد 
سجاد فلاح عبد الهادي جاسم 
سجاد محمد قاسم عباس 


الاسلامية 


50 
63 
66 
82 
51 
57 
84 
63 
51 
80 
88 
65 
60 
98 
82 
78 
77 
66 
62 
51 
66 
59 
58 
82 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 | اللغة الانكليزية 22771 
53 
50 62 
50 
50 58 
59 
52 50 
50 56 
60 76 
58 55 
54 50 
50 
50 
56 50 
50 
50 
50 


1563 - 1644 


بعقوبة المركز 
وم 
50 
61 
70 
73 
53 
57 
68 
71 
58 
69 
57 
63 
50 
75 
81 
59 
66 
56 
51 
50 


50 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتيجه 


ناجح 
ناجح 


ناجح 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
9 20 
0242 2 
2123 
2102224 
212225 
212226 
21022247 
21222290 
050 22 
210022 
210223 
2102224 
212105 
6 202 
2122227 
220 
62 20 
210223 
21227 
8 202 


اسم التلمیذ 
عبدالله محمد عبد الله عبد 
علي اركان كاظم حمد 
علي ثائر رشيد عبد الستار 
علي حسين داود سلمان 
علي حسين شعلان حسب الله 
علي سعد هادي جاسم 
علي عماد فالح زمام 
علي وليد كاظم هادي 
فارس ناظم حمادي مخلف 
كران تاثر بلاسم ابراهيم 
منتظر عبد الخالق عبد علي عبد الناصر 
مهدي احمد عبد الرضا سلمان 


نجم عباس نجم عبد الله 
هيثم قحطان فائق مهدي 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 


1564 - 4 


الدور الثاني 


بعقوبة المركز 


7-2: 


40.91% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 4 
مركز فحص الذؤاسة ای 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم /////////////////////////// 
0 10 20 16 0 0 
100% 64% 20% 45% 100% 0% 


1565 - 1644 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المدیریة العامة لتربیة دیالی ۱ ۲ 
ê‏ 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 


1 رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
1 212211053004 احمد محمد علي خليفه 54 
2 | 212211053006 بندر جلیل منصور حسن 71 
3 212211053011 علي احمد شاکر نصيف 50 
4 212211053012 عمر احمد هذال صالح 76 
5 212211053014 فزاد سالم مهدي صایح 81 
6 ۱212211053018 مصطفی علي اكريم بردي 81 
7 | 212211053020 مهدي كهلان مشهد شجاع 56 
8 212221053022۱ ابرار عمر حسين جوامير 71 
9 212221053024 ايه محسن خليفه سلمان 67 
0 212221053027 علا صباح نوري جدعان 87 
1 212221053028 نور محمد احمد ازرك 83 
2 212221053029 هجران هذال صالح حبیب 95 
3 212221053030 وجدان ميثم حمید حسبن 60 


اللغة الانكليزية ///////////////////// 
0 2 2 3 2 0 
09۸ 60% 78% 67% 33% 09۸ 


1566 - 4 


3 


ÇE‏ اد اد ادن 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 


رقم التلمید 
212211054002 


212211054003 
2122205 


اسم التلميذ 


مصطفى حيدر جاسم حسون 


7-7 


50 
72 
86 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


تربية المقدادية 
اللغة العربية | اللغة الانكليزية الرياضيات العلوم 1+ النتیجه | المجموع | المعدل 


1111111111 
0 
09۸ 09۸ 09۸ 


1567 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مرکز فحص الدراسة الابتدائیة 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


5 رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 1701 48 31+ 
1 212211055003 حمزة مصطفی کامل عباس 91 62 
2 212211055005 سیف محمد عبد الرضا شویخ 54 51 
3 212221055016 ام البنين کاظم شعلان ابراهیم 83 54 
4 212221055023 سدره حسین رحیم محمد 70 61 
5 212221055025 کوثر علي صالح عناد 61 71 


///////////۷//۷/۸///// 
0 0 0 1 0 0 
09۸ 100% 09۸ 67% 09۸ 09۸ 


1568 - 4 


5 ج N‏ این ھ ای NO‏ اون اه 


1056 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212211056002 
212211056006 
212211056007 
2122209 
1 2122 
2 202 
212211056014 
212211056018 
212211009 
0 2*3 
2 22 
21224 
2122110568 
0 2122 
222271 
212211052 
212225 
212227 
212228 
2122242 
2122223 
2122204 
2122223 
212225 


اسم التلميذ 
حسن سعد حسن عبد 
حسين وسام شهید ابراهیم 
حسین احمد ابراهیم لفتة 
حمزه کامل کاظم محمد 
سجاد حسین فرهود سلمان 
عباس حمزه علي حسین 
عبد الرحمن حافظ ستار جبار 
علي محمد فارس عبد الکریم 
عمار رعد معن حمید 
عمار واتق احمد زعیان 
کرار حیدر حمید طارش 
مرتضی کریم وحید سعد 
منتظر ولید حافظ خفیف 
یوسف رائد علوان حسب الله 
یوسف علاء جواد کاظم 
یوسف مدحت کاظم عبد الحسن 
حوراء حسین عاصي محمود 
رساله سامي جاسم خضیر 
رسلان مصطفی عدنان عبد الله 
زهراء غازي سلمان علوان 
زهراء محمد جدعان حسین 
زینب حامد حمدان داود 
عانشة ضاحي رحمان عبد 
فاطمه ارکان غریب خضیر 


الاسلامية 


84 
72 
67 
03 
82 
70 
72 
80 
75 
55 
73 
70 
76 
63 
66 
76 
50 
94 
85 
79 
92 
84 
100 
93 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


+ +01 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 
52 
50 


58 
50 


1569 - 4 


0277 


تربية بلدروز 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 


رقم التلمید 
6 20 
7 2022 
9 210222 
0 2022 
1 2222 


اسم التلميذ 


فرح مهدي صالح سلمان 
مريم حيدر حافظ خفيف 


نرجس مجيد حسين كاظم 
نور حيدر جبار فهد 


70 


100 
76 
70 
87 
89 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


TIEN 


84 
54 
62 
50 
79 


للغة الانكليزية 


68 
54 


1570 - 4 


الدور الثاني 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


51.72% 


5 


9 اص ای اه 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


1057 


رقم التلميذ 
212211057003 
21022227 
20102212 
212221057013 
212221057014 
212221057018 


اسم التلميذ 


سجاد عوف رحمن جهاد 


مصطفی بشار سلیم اسماعیل 


زهراء خالد قادر محمد 


زهراء محمود جاسم منصور 
فاطمه عوف رحمن جهاد 
هدی عامر کریم جلیل 


لد آلعربية 


0 
09۸ 


1 


74 
57 
94 
56 
78 
68 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


TIEN 


57 
50 
62 
50 
60 
50 


1571 - 4 


الدور الثاني 


11014117177 
0 
09۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


33.33% 


المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
اسم المدرسة قسم محو الامية مركز الزهيرات 


1058 
تس رقم التلميذ 


212224 


وزارة التربیة 


اسم التلميذ 


دعاء يوسف مهدي سلمان 


0201 


اللغة الانكليزية 
0 
09۸ 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العريية 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 
86 


1572 - 4 


الریاضیات 


تربية المقدادية 


ا 


0 
09 


7-2: 


11 النتیجه 


المعدل 
70.6 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدراسة الابتدانية 


1059 

تس رقم التلمیذ 
212205 
2122210 


اسم التلميد 


نعمة الله باسم محمد سعيد 


اللغة العربية 
0 
100% 


SE 
67 
63 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


1573 - 4 


الدور الثاني 


101112100 
0 
09۸ 


7-2: 


07.8 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدو ر الثاذ 0 
مركز فحصن التراسة الأنتدافية 2021-242 ور الثاني 2022/09/0 

تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية NATL,‏ 
1 212211061001 ابراهیم فاضل شاه ميرزا فتح الله 57 58 

2 212211061002 احمد عمار محمد علي 98 

3 ۱ ۱212211061003 ادریس حسن حسین خولي 60 

4 212211061004 اسحاق ز هیر محمد ابراهیم 83 

5 212211061005 ايمن علي حسن محمد 80 

6 212211061007 حسن وریا غلام حسین مصطفء 95 

7 | 212211061009 رضا برهان فرمان شيرزاد 90 

8 212211061010 سلام صلاح الدين علي زامن 57 

9 212211061014۱ لؤي عدي صبار عبدالله 71 

0 212211061017 مصطفی ارام جمیل فتاح آ67 


اللغة العربية /////۸////////////////// 
0 0 2 0 0 0 
09۸ 100% 50% 100% 100% 09۸ 


1574 - 4 


ز ار ة التربية 
وزارة لتربی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


المديرية العامة لتربية دیالی ۱ 
2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
مركز فحص الدراسة الابتدائية 


2 اسم المدرسة مدرسة الوند الابتدائية الاهلية 


۳۹ رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية یاضی ۱ 1/۱/۱۷۷۱ 
1 212211062001 انس عباس محمد مصطفی 95 

2 212211062002 عمادالدین خضير عباس قادر 90 

3 212211062004 محمد جعفر موسی عزیز 85 

4 212211062005 یوسف هيثم عیسی خدادت 82 

5 212221062006 بافیار فرهاد قاسم محمد 85 

6 | 212221062007 نبأ ايوب صالح حمید 82 

7 212221062008 هيفين عباس محمد مصطفى 75 


1000000000) || | | | | | | | 0/1 
0 0 0 1 1 0 
09۸ 09۸ 100% 09۸ 67% 09۸ 


1575 - 1644 


5 


ج جح ان اج اص O‏ ایب اون اه 


اح اك 
ن اح 


20 
21 


1063 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212211004 
21205 
07 202 
08 202 
09 202 
21022771٦‏ 
212211063 
212211064 
2122110638 
2 222 
2 202 
7 212221 
2102242 
5 212221 
7 212221 
0 2022 
6 2022 
8 20222 
9 210222 
0 2022 
212221063 


232 
حسن علي نامدار کریم 
حسن جلال جاسم علي ياور 
حسین برکان مردان روستم 
حسین حیدر مجید جاني 
حسین عباس هاشم مجید 
حسین هادي ولي احمد 
حیدر اسماعیل سلیمان علي 
حیدر اياد داود حسين 
سجاد حیدر فرمان مراد ولي 
فاضل رعد خلیل ابراهیم 
منتظر حسین خلیفه غلام 
رسل عباس فرمان مراد ولي 
زهراء علي سامي جاسم 
زینب لاوان عدنان روضان 
ر عیسی عبدالله علي سیبه 
فاطمه جواد نام شابيك 
مریم جاسم خلیل جاني 
نور محمد ابراهیم قادر 
نور الهدی صباح جلیل خداداد 
هناس محمد حسین نجف 
يقين عبدالله شاکر محمود 


الاسلامية 


74 
85 
72 
74 
81 
85 
50 
75 
75 
60 
70 
61 
58 
83 
78 
74 
00 
66 
50 
79 
73 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
ETE +20000 0 +0‏ 

تلخ 55 52 
56 51 

56 57 50 
62 65 

53 

50 68 
50 50 

50 
50 

50 62 

54 

50 50 

56 

50 52 

70 76 

52 58 

50 

50 50 

93 50 


1576 - 4 


تربية خانفین 
العلوم 


50 
50 


60 
65 
70 


80 


50 


52 


88 
59 
52 
50 
50 
50 
50 
50 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


المجموع 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الذراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة رازان الابتدائية - دراسة عربية تربية خانقین 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 2 4 4 1 0 
0۸ 83% 60% 50% 80% ع0 


1577 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


4 اسم المدرسة مدرسة شاهو الابتدائیة 
5 رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
1 212240002 حسین احمد ولي خمان 58 
2 212211064010 محمد ریاض حسین طه 50 
3 212211064011 محمود شلال لطيف منصور 77 
4 212221064013۱ اسماء عامر متعب بديوي 60 
5 2122210644015 اطياف عدنان رحیم دوكان 68 
6 | 212221064016 اماني عدنان سلمان داود 57 
7 212221064022 رجاء غانم عبود جهاد 93 
8 ۱212221064023 رحیق عماد محمد صلبوخ 88 
9 212221064025 زینب ولید حسین دع دوش 93 
0 | 212221064030 فرح ذياب مصلح حسن 77 
1 212221064032 مرام عدنان احمد قادر 75 
2 | 212221064033 مرام محمد باسم عبید 63 
3 212221064034 مرام مشتاق طالب صلبوخ 75 


1578 - 4 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


5 


ع( حجان این اج یں O‏ ایب مه اه 


1065 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2 202 
4 20 
21205 
6 202 
07 202 
0 2102 
2102211 
212211065014 
21222217 
212211065018 
9 202 
0 22 
2122271 
2122210624 
6 2022 
8 20222 
0 2022 
2 2222 
210223 
21224 
5 212221 
6 212221 
7 212221 
21222108 


اسم المدرسة مدرسة الفرات الابتدائية 


اسم التلميذ 
انس احمد محمد منشد 
بدر سهیل نجم عبدالله 
جاسم داود سلمان محمد 
جعفر طه شکر دانه 
حارث ياسين شکر دانه 
عبدالله حیدر غائب احمد 
عثمان سمیع احمد منشد 
محمد حسین جاسم محمد 
مصطفی خلیل ابراهیم علي 
منتظر خالد ابراهیم محمد 
هيثم عبدالقادر علي محمد 
وسام سعد محمود إبراهيم 
ايلاف ماهر خليل محمد 
ايه محمد نجم عبدالله 
حنان عباس خضر جاسم 
ختام محمد عبدالله محمد 
رويده عبدالرزاق خلف حسون 
ساره ثامر جمعه عبدالله 
سدير جاسم محمد منشد 
سعاد احمد محمد علي 
غيداء علاء احمد عبدالله 
فاطمه احمد محمد علي 
نبأ صباح حسن كماش 


نداء احمد محمود إبراهيم 


الاسلامية 


75 
72 
86 
89 
75 
68 
89 
51 
85 
74 
66 
90 
83 
62 
80 
76 
82 
76 
86 
85 
93 
90 
90 
58 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 


7.800 


50 
60 
66 
53 
75 
50 
50 


57 
50 
63 
65 


63 
69 
50 
57 
50 
53 


71 
69 
59 
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اللغة الانكليزية 


60 


50 
52 
50 
50 


50 


الدور الثاني 


اك 


58 
50 


50 


50 


50 


50 


تربية خانقين 
العلوم 


55 


50 


51 
50 
57 


50 


50 


51 


7-2: 


ا 0 100 


النتيجه 


3 


۱ 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
TT 7‏ 2021-2 الدور الثاني :20207 


3 رقم التلمیذ اسم التلميذ الاسلامية 01 ییا 
5 212221065039 وجدان محمد عبد علي 79 50 
6 ۱212221065040 يسرى ریاض نجم عبدالله 93 50 


۷ 


TIEN 
0 3 8 7 0 0 
0% 81% 60% 65% 100% 0% 


1580 - 1644 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


تس | رقم التلمید اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم 11/١/١١‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 | 212211066003 سجاد فؤاد اديب مزهر 69 61 71 50 ناجح | 310 | 62 
2 212221066009 دییه منیر محمود عبدالله 79 55 56 67 ناجح | 340 | 68 


اللغة العربية 7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 09۸ 09۸ 100% 09۸ 09۸ 


1581 - 4 


3 


پآ اد اد ادن الى ای اه الك امه فص اق ات 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدافية 


1069 


رقم التلميذ 
21221101 
0 202 
212211069014 
9 202 
2124 
210227 
20228 
210229 
2102223 
210229 
2122271 


اسم التلميذ 
احمد محمد كاظم عبدالله 
سجاد محمد عدنان شدهان 
عبد الله ليث عبد الستار عبد الجبار 
علي نزهان عدنان شهاب 
محمد باقر علي فوزي عبد الأمير 
مصطفى خزعل فوزي عبد الأمير 
منتظر خليل أبراهيم حسن 
نصر خالد سعيد رشيد 
بنين باسم نجم فرحان 
طيبة قاسم ناجي عبد الله 
فاطمة الزهراء شوكت لطيف علوان 


اسم المدرسة مدرسة الشهيد يوسف نعيم الزبيدي المختلطة 


1 


65 
59 
72 
100 
88 
57 
74 
51 
80 
65 
90 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
تربية الخالص 

E الریاضیات‎ | ON 7 
50 55 50 
56 50 52 
72 64 62 
68 76 63 
95 70 64 
84 68 50 
85 62 50 
75 50 
67 56 

50 50 
61 50 69 


1582 - 1644 


ہ۱ہ/۰م(۸۱۷|۷۸۸0|۷فف۵م۸۸///// 
0 
09۸ 


7-2: 


1 النتیجه 


ناجح 
ناجح 


ا 


المعدل 


54.4 
03.8 
67.6 
75.4 
78.8 
62.8 
66 
5.4 
64.8 
64.6 
67 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


0 اسم المدرسة مدرسة شهداء العجيمي الابتدائیة المختلطة 
5 رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
1 212211070001 احمد شوکت حکمت ابراهیم 70 
2 2122114070002 اكرم علي يوسف حسين 52 
3 212211070006 حسنيين دحام كامل جميل 60 
4 212211070007 حسين رافد خالد فرحان 79 
5 212211070008 حسین علاء حسین علي 74 
6 ۲212211070011۱ سیف درید ياسين زیدان 72 
7 علي حسین عباس سعيد 72 
8 212211070014 علي حیدر جواد حسون 79 
9 212211070015۱ علي طالب جمهور محمد 63 
0 212211070016 فهد قيس فهد جمیل 76 
711 کاظم عباس حسن مهدي 94 
2 212211070018 کریم جاسم کریم علي 56 
3 212211070021 مظهر حمید توفیق جاسم 
4 212211070022 نزار علي حسين شلال 
5 212221070030 سکینه صالح جواد جبار 
6 212221070031 شذی صامد حمدان علي 
7 212221070033 عذراء احمد حمید رشید 
8 212221070034 فاطة علي هزبر علي 
9 212221070036 فاطمة محمد حمد کایم 
0 212221070039 هبه سالم ساجد علي 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


7-2: 2021-2 


الدور الثاني 


1583 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مر فحص الذؤاسة الا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
الاسلامية اللغة العربية اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۱۱/۸۸ 
1 3 1 3 4 0 
0% 50% 94% 25% 56% 0% 


1584 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


5 


5 ہج جح این اج اص O‏ ایب مه اه 


1 اسم المدرسة مدرسة الشيخ الاوحد الابتدائية المختلطة 


رقم التلميذ 
2122205 
21022771 
212211071013 
212211071014 
7 222 
21022071 
21222206 
2102227 
212220 
210221 
2022 
21222107103 
2122226 
2122228 
21022271 
212221071044 
212225 
210222271 
2122210713 


اسم التلميذ 
سجاد رعد مهنه حافظ 
عباس خضير كريم عبود 
عباس سلمان فليح عبود 
عباس علي حسين كريم 
عبد الله محمد حسين علي 
قاسم محمد حسين محمد 
محمد مؤيد علي حسين 
محمد وليد نافع عباس 
منتظر رياض نوري كافي 
مهدي حيدر علي عبد الامير 
يه احمد حسين جاسم 
اسراء مسلم عزيز راضي 
ايناس عدنان شلال دحام 


ہے 


جنات قاسم ماهر عبود 
رقية مهدي جاسم محمد 
زهراء قحطان نعمان هادي 


زينب سعد مهنه حافظ 
غدير فاضل عواد هادي 
فاطمه عباس زكي عبود 


الاسلامية 


79 


1585 - 4 


2 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مر فحص الذؤاسة الاک ایا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الشیخ الاوحد الابتدانية المختلطة را اکن 
الاسلامیة اللغة العربیة اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم /////////////////////////// 
1 1 2 7 0 0 
0% 75% 75% 50% 100% 0% 


1586 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


1072 

تس رقم التلميذ 
1 212211072001۰ 
2 212211072005 
3 212211072007 
4 212211072008 
5 212211072012۱ 
6 212211072016۱ 
7 22221072017 
8 212221072018۱ 
9 212221072020 
0 212221072021 
11 212221072023 
12 212221072025 
3 212221072026 
4 212221072027 


اسم التلميذ 


احمد مخلف صالح محمد 


عبد الوهاب موفق مندوب ابراهيم 
عبيدة صالح احمد جاسم 


غسان عبدالله عباس بريسم 


انسام ابراهيم عباس بريسم 
رجاء خضير هريبه حسن 
شهد عبدالرحمن احمد جاسم 
صابرين قيس زيدان خلف 


طيبه انور شهاب احمد 
ليلى سيف حامد عبد 


ورود محمد هزبر احمد 


TOE 
0 
0% 


اسم المدرسة مدرسة الوهج الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 


74 
69 
65 
50 
82 
69 
77 
94 
90 
93 
58 
68 
91 
88 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
للعه المعربيه | 
50 70 
58 58 
61 73 
50 61 
61 69 
72 58 
54 56 
98 72 
87 
78 
84 
75 
57 
89 


1587 - 1644 


تربية الخالص 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


المجموع] المعدل 
0 0 
266 57.2 
0 0 
0 0 
318 63.6 
0 0 
0 0 
8 ۱ 79.6 
3 | 76.6 
358 71.6 
2 | 62.4 
300 60 
5 63 
379 75.8 
64.29% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤابنة ا لاا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الوهج الابتدائية المختلطة ر نخان 


1588 - 1644 


زارة التربية 
وزارة لتربی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی 


حفے ات سد 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
3 اسم المدرسة مدرسة محمد عبيد الابتدائية المختلطة تربية الخالص 
تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم 11/11/17 النتيجه | المجموع| المعدل 
1 212211073001 حسین مهند عبد المنعم رحمة الله 78 57 75 50 ناجح | 310 | 62 
2 2122110730031 حيدر ليث كامل محي 68 57 0 0 
3 | 212211073005 زین العابدين محمد كاظم محمود 52 64 54 50 0 0 
4 | 212211073006] طه حيدر جلال حسن 69 50 50 0 0 
5 212211073007 علي عقيل قيس غفوري 50 58 0 0 
6 "212211073009 علي راند مهدي عبد 77 50 51 61 ناجح || 289 | 57.8 
707 عمر مازن علي حسون 67 54 65 ناجح ۰ 286 ۱ 57.2 
8 2201 مجتبى محمد مزهر محمد 69 54 50 0 0 
9 212221073014 تبارك قيس علي احمد 95 72 64 0 0 
0 212221073019 ملاك رائد مهدي عبد 67 62 56 50 ناجح | 305 | 61 


اللغة العربية || ||| | | | 1000000000000 
0 4 0 3 1 0 
100% 20% 100% 25% 75% 09۸ 


1589 - 1644 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
7 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :20207 


4 اسم المدرسة مدرسة الحكمة الابتدائية الاهلية المختلطة تربیة الخالص 

تس رقم سن اسم التلميذ آلاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم )///////////] النتیجه | المجموع | المعدل 
1 3 حسن رائد محمد عبدالحسین 74 70 50 60 ناجح | 307 61.4 
2 212211074006 حسين علي شاكر محمود 60 76 65 ناجح | 359 71.8 


اللغة العربية 11011017 
0 0 0 0 0 0 
09۸ 09۸ 100% 09۸ 100% 09۸ 


1590 - 4 


5 


٠‏ ہے جح این دح اص و ایب اون اه 


1075 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
2122110702 
06 202 
2122110708 
1 22 
7 2222 
212211075018 
9 22 
2 222 
222110024 
6 22 
7 2222 
212211075028 
210221 
212224 
2122224 
210247 
2102222 


ره 
ايمن حسام رجاء عبد 
سليم ياسر عبد اللطيف رحمان 
عبد الله علي سميط محمد 
ماهر احمد مطر عواضي 
نمير فلاح حسن خميس 
هشام محمد لطيف شهاب 


يونس صدام حميد عيدان 
اسراء مصطفى عامر حسين 
زهراء وسام علي شهاب 
منى طه احمد جاسم 

نغم عبدالرحيم كامل حماد 
هيام عباس علي مطر 


اسم المدرسة مدرسة علماء الغد الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 


63 
82 
66 
89 
86 
83 
64 
78 
76 
54 
50 
50 
81 
94 
72 
73 
82 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


الرياضيات 
3 
67% 


1591 - 1644 


الدور الثاني 


بعقوبة المرکز 


//////////۷////////[/ 
0 
0۸ 


7-2: 


70.59% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابنة ا لاا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


1592 - 4 


ز ار ة التربية 
وزارة لتربی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی 


5 الدور الثاذ 1 
مركز ذ الدراسة الابتدائية 2021-2 ور الثاني :2022/09/0 
6 اسم المدرسة مدرسة بلاد الرافدين الابتدائية المختلطة بعقوبة المركز 
تس ] رقم التلمیة اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات آلعلوم ]/////////۱ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 2221 حسین خلیل ابراهیم علوان 72 62 62 50 ناجح ‏ 309 | 61.8 
2 212211076002 عباس جاسم محمد عفان 59 50 50 ناجج | 276 55.2 
3 212211076003 ي زيدانج عبدالحكيم عبدالرحيم خا 58 52 ناجح | 267 53.4 
4 212211076004 عبيده عمر سبع طليفح 68 50 0 0 
5 212211076005 مصطفى فرات جلوب معيوف 63 57 62 50 ناجح | 313 | 62.6 
6 212221076006۱ ایباء ریاض جلوب معیوف 64 50 50 ناجح | 300 | 60 
7 212221076007 بشرى رعد مزهر معيوف 82 62 50 55 0 0 
8 212221076008 روان عدي جاسم محمد 80 78 51 50 0 0 
9 | 212221076009 زهراء محمد جاسم محمد 72 60 52 61 ناجح ‏ 309 61.8 
0 212221076010 ساندرا بشار جلوب معیوف 82 84 56 75 ناجح | 354 | 70.8 


اللغة العربية 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 1 0 2 0 0 
09۸ 67% 100% 50% 100% 09۸ 


1593 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مركز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني :20207 
7 اسم المدرسة مدرسة الياقوت الابتدائية المختلطة للنازحين بعقوبة المركز 
س رقم اتلمید ETE‏ الاسلامية 7 20 العلوم   ۱/////////////////////‏ النتيجه | المجموع | المعدل 
1 01 احمد رياض ثامر دريس 65 64 54 55 ناجح 288 57.6 
2 212211077006 جاسم احمد محمد حميد 81 50 0 0 
3 ,212211077009 حمزة احمد حمد مصطفی 73 76 57 ناجح 314 62.8 
4 212211077011 سجاد علي هاشم ناجي 66 57 50 0 0 
5 212211077012 سلام مجبل فارس عواد 78 78 50 50 ناجح 308 61.6 
6 212211077013 صالح علي صالح احمد 65 63 50 0 0 
7 .7015 عبد الحي عمار محمود حمزة 71 50 50 50 ناجح 296 59.2 
8 212211077017 عبد العزيز عمار داود صالح 65 71 52 50 0 0 
9 212211077020 عدنان حسن داخل كركاف 50 52 54 0 0 
0 212211077022 علي نجم علي عیسی 86 58 51 63 ناجح 7 63.4 
1 212211077027 محمد حسام ياسين علي 59 73 53 ناجح 34 62.8 
2 212211077028 محمد سامي اسماعیل علي 67 50 50 ناجح 267 53.4 
3 212211077030 مروان جواد حمد محمد 72 50 52 52 ناجح 282 56.4 
4 212211077031 مصطفی رياض ثامر دريس 51 50 0 0 
5 212211077032 مصطفی ياس خضر ابراهیم 70 58 64 50 0 0 
6 212211077033 مصطفی یوسف کرحون سعود 59 50 0 0 
7 212211077037 یونس شکر خلف سعود 83 50 50 62 0 0 
8 212221077038 اية احمد فيصل ناظم 71 53 80 50 ناجح 304 60.8 
9 | 212221077039 ایلاف ماهر عبد الله كيطان 87 65 66 65 ناجح 333 66.6 
0 212221077041 تقی سلام ملکاط کرحون 76 55 58 0 0 
1 212221077043 ريام شكر خلف سعود 76 50 62 64 ناجح 304 60.8 
2 212221077044 ريحانة حمودي يونس عبوش 67 64 0 0 
3 212221077045 زهراء علي صالح احمد 82 72 64 56 ناجح 4 64.8 
4 212221077047 سارة صالح ابراهیم عیدان 79 50 70 ناجح 9 63.8 


1594 - 1644 


وزارة الثربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 
اسم المدرسة - مدرسة الیاقوت الابتدائية المختلطة للنازحین 
چس 


رقم التلمیذ 
21022229 
21222271 
2102202 
2122210774 
5 هه 2 
2122227 


طیبة احمد عبد خلف 


عاندة ارکان فارس عواد 
غفران احمد حمد مصطفی 
ليالي اسعد خلیل |سماعیل 
مأسي عدنان حمید حسین 
هاجر ناظم سحاب مطر 


TEE 


2 
67% 


+0201 


63 
76 
74 
89 
78 
63 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


للغة الانكليزية 


1695 - 4 


1110 1 7 
0 
09۸ 


7-2: 


53.33% 


زارة التربية 
وزارة التربي نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية ١‏ 110101010101011 
1 212211078001۱ احمد حسين هادي حسن 69 

3 212211078009 یاس سلام طه ياسين 7 

4 1 يوسف علي رعد کامل 56 


اللغة العربية //////۷/////////// 


0 1 0 3 0 
09۸ 50% 100% 09۸ 100% 


1596 - 1644 


زارة التربية 
وزارة التر بی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 


المديرية العامة لتربية ديالى ۱ 
7 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
مرکز فحص الدراسة الابتدائیة 
9 ام المدرسة مدرسة ضوء المستقبل الابتدائية الاهلية المختلطة بعقوبة المرکز 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية النتيجه | المجموع] المعدل 
1 | 212211079006 عبدالله مصطفی هادي عبدالوهاب 72 50 0 0 
2 | 212211079008 عبدالمهیمن فاضل جدوع احمد 67 50 0 | 58 
3 212211079013۱ همام عبدالرزاق عبدالله زيدان 68 6 ۰ 59.2 
۸ 0 


۱۱/۱۱۱/۱۱۱۱ 
0 


0/6 67% 67% 09۸ 100% 09۸ 


1597 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


7-2: 2021-2 


الدور الثاني 


۵0 اسم المدرسة مدرسة الصفوة الابتدائية للبنات 
5 رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
1 212221080001 آيه عدي هلال خلف 68 
2 212221080004 ایناس وهاب خلف لطیف 66 
3 212221080009 حنين سمير جلیل جاسم 69 
4 212221080010۱ دیانا حیدر حماده حمید 72 
5 212221080013 رفل محمد ابراهیم جاسم 57 
6 212221080015 رقیه ولید خالد عبود 76 
7 70 زینب اسد حسين علي 72 
8 212221080022 صفا سیف محمد جبار 61 
9 212221080026 فاطمه سمیر نعمان علوان 79 
0 212221080028 مریم عمر جاسم یاسین 54 
1 212221080030 مریم مهدي وادي محمد 50 
2 212221080036 نورالهدی عدي یوسف محمد 50 
3 212221080037 نورالهدی مصطفی فالح حسن 86 


7۱/۱۱/۱۱۷۷ 
0 
0% 


1598 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


1082 
تس رقم التلميذ 
1 212211082006 
2 212211082007 
3 212211082008 
4 212221082013 


اسم التلميذ 


غيث عبد الحميد محمد حميد 
قتيبه علي نجم عبد 

محمد جاسم محمد عبد 

رشا وسام هادي صالح 


اللغة العربية 
0 
0% 


اسم المدرسة مدرسة العلا الابتدائية الاهلية المختلطة 


0201 


81 
63 
77 
86 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


TAET 


82 
54 
70 
82 


الدور الثاني 


1599 - 1644 


بعقوبة المرکز 


۱۱۱/۱۷۷۷۷۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


7/۱۱/۱۱۱۷ المعدل 


O O O O 


5 


ع( ج N‏ این اھ اص O‏ ایب اون اه 


1083 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
1 2222 
202202 
2102224 
20228 
210222 
23030 
221 
210223 
210224 
21222105 
6 2022 
21024 
202221 
2122210065 


اسم التلميد 
أزهار نزار عواد عبد 
منه موفق يحيى نصيف 
ايه محمد علي عباس 
بنين اياد عبد اللطيف غيدان 
رقيه كاظم فاضل غضبان 
ريم احمد ماهر محمود 
زهراء حسين هاشم سعيد 
زهراء غانم كامل حسن 
زهراء هاني شاكر محمود 
زهراء حيدر سعدون عبد الهادي 
شهد قاسم محمد جبار 
فاطمه فراس جبار فاضل 
مسره وليد علي عباس 
نرجس محمد عبدالكريم مهدي 


ہس 


TET 
2 0 
33% 0% 


الاسلامية 


95 
78 
75 
100 
66 
87 
75 
74 
82 
90 
83 
75 
65 
74 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


1600 - 4 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الابتسامة الابتدائية للبنات بث اش کڈ 


1601 - 4 


زارة التربية 
وزارة التربد نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۲ 
7 ا ےت 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
مرکز فحص الدراسة الابتدائیة 


تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامیة اللغة الانكليزية 
1 212211085003 عبدالرحمن احمد عادل احمد 100 
2 212211085006 عبدالله نعمان عبدالوهاب رحيم 52 
3 212211085017 منتظر عدي عبد حسین 55 
4 212221085020 اطیاف محمد احمد غیدان 12 
5 212221085022 رقيه محمد عبدالقادر ابراهیم 57 
6 212221085027 فاطمة محمد عدنان هجرس 60 
7 212221085028 فاطمه احمد عادل احمد 82 
8 212221085030۱ مریم علي حسین علي 61 
9 | 212221085031 مریم هاشم جبار جاسم 62 
0 212221085035 هدی حسین فرحان حمادي 77 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 


ET 
0 1 1 3 1 0 
0% 86% 50% ۳۵۵ 6۷۸ 0% 


1602 - 1644 


زارة التربية 
وزارة التربد نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدانی 
المديرية العامة لتربیة دیالی ۱ 5 
7 و 2021-2 الدور الثاني :20207 


تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامیة /۱//۱//۸/۸/۷/۸۸// 
1 212211088002 زید فراس احمد عطیه 70 
2 212221088003 غفران طالب جامل حبیتر 60 
3 212221088005 هبه قحطان عدنان علي 90 


66.67% 


7NN 
0 


09 09۸ 100% 100% 09۸ 09۸ 


1603 - 4 


5 


5 ج N‏ این اج اص O‏ ایب اون اى 


1089 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
8071 222 
212211002 
212211089003 
06 202 
007 20 
0 22 
2102211 
2124 
6 20 
21022217 
20220 
210222 
2102223 
2122224 
212220025 
202226 
210229 


اسم المدرسة مدرسة التسنيم الابتدائیة 


E 
احمد ابراهیم رحمان جاسم‎ 
اسحاق محمد خلیل ابر اهیم‎ 
انس حیدر صباح حسن‎ 
رسول خالد محمد خمپس‎ 
فاروق عمر عبدالجبار مراد‎ 
مؤید ضیاء غازي حمدان‎ 
نجم عبدالخالق عبالرزاق جاسم‎ 
تبارك رائد خلف حبیب‎ 
خوله سرمد عدنان غیدان‎ 
روی ابراهيم خلیل ابراهیم‎ 
زیتونه عمر طارق خلف‎ 
سجی فاروق محمود محمد‎ 
ضحی وسام خلیل ابر اهیم‎ 
مریم ابراهیم رحمان جاسم‎ 


الاسلامية 


75 
85 
54 
85 
77 
80 
80 
78 
73 
64 
83 
51 
71 
93 
71 
63 
75 


الریاضیات 
3 
81% 


1604 - 1644 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0-080 2000+ 
51 50 


70 


////////////////////// 
0 
0۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷۷۷ 


النتیجه | المجموع| المعدل 
ناجح ۱ 319 | 63.8 
8 81.6 
0 0 
3 ۰ 70.6 
0 0 
8 ۰ 65.6 
323 64.6 
4 60.8 
51 70.2 
1 ۱ 62.2 
2 72.4 
0 0 
56 | 79.2 
6 772 
345 69 
304 60.8 
83 76.6 
82.35% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


1605 - 4 


92 جح MN‏ ان ھ ای NO‏ اون اه 


1090 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


رقم التلمیذ 
212221 
21222109002 
21222203 
07 2222 
21222 
212226 
8 21222 
9 21222 
212220 
22222 
212223 
2122225 
212220 
212222 
212223 
212225 
7 2222 
212220 
22221 
2222242 
212223 
212224 
2122224 
212226 


اسم المدرسة مدرسة الروافد الابتدائیة للبنات 


اسم التلميذ 
آیات هشام صكبان عبد 
استبرق رجب احمد كايم 
اسيا سعد درويش وكاع 
الاء حسین حازم عاصي 
تبارك علي کریم ناصر 
تبارك ولید حامد خلف 
حوراء عمار کریم ناصر 
ختام احمد هادي عبد 
دعاء تحسین احمد خلف 
رسل زهیر عبد الوهاب کریم 
رقيه حسین عبار منهل 
روان عدي عبد الله حسین 
زينب حميد حامد عليوي 
زينب عبدالهادي كاظم جاسم 
زينب عيسى ماضي يوسف 
زينب يوسف سلطان زيدان 
زينب عقيل ابراهيم حسين 
سجود باقر كاظم محمد 
سرور حسن زهير هادي 
شذى ضياء حمود عبد 
شذى علي عباس محمد 
شهد اياد تركي وسمي 
طيبه حسن تعبان أهميلي 


طيبه حسين جاسم عبد 


الاسلامية 


89 
71 
73 
95 
77 
86 
74 
58 
81 
95 
92 
95 
79 
95 
66 
68 
71 
92 
80 
95 
92 
78 
91 
89 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


0 با 


60 
51 
50 
79 
61 
69 


54 
60 
76 
50 
81 
70 
73 


50 
83 
54 
55 
79 
76 
51 
71 
76 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 
58 
56 


58 


50 


56 


54 


1606 - 4 


22771 


55 
53 
54 
50 
66 
62 
63 
57 
79 
75 
56 
53 
67 
54 


61 
50 
63 
62 


تربية بلدروز 
E‏ 


52 
50 


75 
53 
52 


72 
57 
61 
64 
60 


52 


66 


51 
59 


63 
64 


7-2: 


7۱/۱۱/۱۷ 


النتيجه 


3 


ناجح 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


اسم المدرسة مدرسة الروافد الابتدائية للبنات 


رقم التلميذ 
212221090048 
0 20222 
20222 
205 
202226 
20227 
202228 
210229 
211090060 
6 2022 
20227 
21222109068 


اسم التلميذ 
غفران ایاد رحمان علوان 
فاطمه علي عبود جواد 
كوثر صباح محمود عزیز 
مروة حسین احمد ديمي 
مروة سامي عواد رحمان 
مریم حمید حسین جاسم 
مریم ولید عبد الحمزة علي 
ملاك ریاض سعدون مجهد 
ملاك قيس جودة کریم 
نور عقيل حسین خلف 
نورا حوم خلف جباره 
هجران رعد سلمان عبد 


الاسلامية 


70 
92 
81 
81 
92 
86 
80 
78 
79 
67 
91 
66 


48% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


تربية بلدروز 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 2 5 
09۸ 85% 44% 


1607 - 1644 


5 


5 ہج N‏ این رھ اص O‏ ایب اون اه 


وزارة التربية 
یره اه یه دبای 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 


رقم التلمید 
1 21029 
2 210 
20203 
212211091004 
2102105 
7 202 
2122210 
71 2122 
212211092 
212211091013 
212211091014 
07 22 
212221091018 
0 212222 
2102271 
022 2 
2122223 
2122225 
212221091028 


اسم التلميذ 
ايوب غانم علوان خضیر 
حسام ياسين جامنیر جوامیر 
حسين زهير محمود زیدان 
حسین سعد عباس حسن 
عباس سلام علي حسین 
علي مهدي اسماعيل علي 
محمد عماد احمد مخیبر 
محمد طارق داود سلمان 
مصطفی تامر محمد احمد 
مصطفی كريم محمد احمد 
يوسف حسن کامل عليوي 
بنين سهیل ناجي عبد 
بنین صباح صالح حسن 
تبارك عمار عبد حسن 


زهراء حسن رضا عبدالهادي 
طیبة حسین جامنیر جوامیر 
کوثر باسم حسین علي 
نورس حسین جمیل ياسين 


الاسلامية 


51 
54 
85 
62 
74 
72 
64 
50 
62 
61 
67 
84 
92 
73 
52 
79 
86 
60 
75 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


1608 - 4 


تربية بلدروز 


7-2: 


47.37% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 
مركزة الدراسة الابتدائية 2021-2 ور الثاني :7-2 
الاسلامیة اللغة العربیة اللغة الانکلیزیة الریاضیات العلوم ///////////// 
0 0 9 6 4 0 
0/6 100% 25% 54% 64% 09۸ 


1609 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


1092 

تس رقم التلميذ 
1 212211092001۰ 
2 212211092004 
3 212211092005 
4 212211092006 
5 212211092008 
6 212211092009 
7 212211092010۱ 
8 212211092012۱ 
9 212211092015 
0 212211092018 
2122110920201 
12 212221092021 
3 212221092023 
4 212221092025 
5 212221092029 


اسم التلمیذ 
ابراهیم عبد الحسین مجید ابراهیم 
احمد حسین هادي عبد 
امیر عبد فاضل عبد 
حازم قاسم صالح مهدي 
عبدالله علي عبدالله عباس 
عز الدين أياد لطيف محمود 
علي جسام محمد حميد 
ليث صادق عبود صادق 
محمد سعد هيلان غيدان 
منتظر حسين عبد مهدي 
مهيمن هاشم محمود حسين 
ايمان ضاري لطيف جاسم 
بنين اركان وهاب راضي 
رؤى اركان وهاب راضي 
نبأ وسام خضير علي 


اسم المدرسة مدرسة قادة النصر الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 


66 
73 
57 
64 
81 
59 
61 
63 
64 
50 
52 
69 
71 
65 
64 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
تربية الخالص 
ESN A ON | 01‏ وت 
56 52 71 
50 50 57 
50 
79 62 75 
67 50 76 
50 50 
50 
50 50 
58 50 
50 
50 
57 50 56 
62 53 61 
54 55 52 
62 54 58 


1610 - 4 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 


المجموع 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الك اة 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة قادة النصر الابتدائية المختلطة تر بية الخالص 


1611- 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


مرکز فحص الدراسة الابتدانية 2021-2 الدور الثاني 2022/09/0 
3 اسم المدرسة مدرسة السدن الابتداتية المختلطة بعقوبة المرکز 

تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات النتیجه ‏ المجموع المعدل 
1 212211093001 ابراهيم محمد تایه احمد 52 68 50 ناجح | 303 60.6 
2 212211093004 احمد نزار عواد علوان 67 62 59 30 62 
3 "212211093005 اسعد رعد عبد الرزاق عبد الوهاب 90 0 0 
4 212211093007 ایسر عماد جابر مسير 0 0 
5 212211093008, حسین ایاد عبد الحسین ابراهیم 338 67.6 
6 ,212211093010 سفیان رعد جاسم درویش 2 ۱ 82.4 
7 212211093014 عنمان قيس خزعل مهدي 0 0 
8 | 212211093017 عمار غازي کامل رمح 0 0 
9 212211093018 عمر حسین عدنان سالم 301 60.2 
0 212211093020 فرحان محمد فرحان کریم 0 0 
1 212221093035 اسیا عبد الحلیم خلیل ابراهیم 68 73.6 
2 | 212221093036 اسیا يحيى علي نصيف 309 61.8 
3 212221093041 حمديه قاسم محمد طعمة 0 0 
4 | 212221093042 خديجة قاسم محمد طعمة 0 0 
5 | 212221093049 زينة علاء خزعل مهدي 4 54.83 
6 212221093050 سارة عباس منعم حسين 1 60.22 
7 212221093053 صفا عامر عبد الكريم خلف 2 60.4 
8 212221093054 طیبة اسماعیل محمود داود 284 56.8 
9 212221093055 طیبة عامر محمد جاسم 0 64 
0 212221093057 فاطمة رعد ظاهر خزعل 284 56.8 
1 212221093058 فاطمة علي محي شهاب 0 0 
2 212221093059 فاطمة محمد محمود حسین 298 59.6 
3 212221093072 هاجر سامي عدنان سالم 0 0 


1612 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


35 الدور الثاذ 4 
مرکز قحص الذراسة الابتدائية 2021-22 ور الثاني :2022/09/0 


الاسلامية اللغة العربية اللغة الانکلیزیة 20٠١١7‏ الرياضيات العلوم ۷۷۷۷۷۷۷۷۲۲۷۷۷۸۷۱ 
1 2 2 8 1 0 ۱ 
67% 67% 67% 38% 93% 0% 


1613 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدافية 


1094 

تس رقم التلميذ اسم التلميذ 
1 212211094002۰ حسن دحام لفته يونس 

2 212211094004 عمر عوید حامد معين 

3 212211094005 قتیبه محمد جبار مزهر 
4 212211094008 یوسف صباح کاظم صالح 
5 | 212221094009 ايه سعد مطلك حاتم 

6 212221094010 رهف ميسان حمود مجلي 
7 ۱212221094011۱ ضحی قاسم محمد جاسم 
8 212221094012 مروه رشيد هايف صبر 
9 212221094013 نبا علاء سحاب جداح 


اسم المدرسة مدرسة بيت المقدس الابتدائية المختلطة 


7-7 


64 
58 
81 
82 
77 
81 
58 
92 
79 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


الدور الثاني 


7-2: 


بعقوبة المرکز 


77.78% 


۸۸ 
0 0 2 
0۸ 100% 78% 


1614 - 1644 


5 


5 ج N‏ ان رھ و O‏ ایب O0‏ 


1095 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
21221105002 
212211095003 
212211095004 
212211005 
21221105006 
212211007 
212211095008 
212211009 
212211010 
1 2022 
21221105012 
212211095014 
222۹11۹005 
21221106 
21221107 
212211095018 
222219 
212225 
21226 
22227 
21220 
2122221 
20222 
212224 


اسم المدرسة مدرسة العباسیین الابتدائية المختلطة 


جس 
اسماعيل جاسم ابراهیم جاسم 
جاسم محمد خضیر عباس 
حارث علي شامل عباس 
حسین مهدي حمید داعور 
سیف جواد اسماعیل فخري 
صلاح رباح شوکت فخري 
عبد الرحمن منتصر صبري سبتي 
عبد الله صفاء الدين جبار حمودي 
عدي نايف سلمان اسماعیل 
عز الدین فلاح شوکت فخري 
عمر فاروق داود اسماعیل 
محمد احمد ضیاء خلیل 
معتز مهند طاهر حمودي 
يونس حسین خضير عباس 
يونس رائد خضير عباس 
آية لزي صباح سبتي 
بنین حمودي فوّاد حمودي 
تبارك عدنان محمد عباس 
جنات حامد فؤاد حمودي 
حوراء مصطفی جبار حمودي 
رسل عدنان ابراهیم جاسم 
رقیه خضر حمید داعور 
زینب عبد الواحد کامل عباس 


الاسلامية 


71 
69 
89 
72 
94 
88 
83 
84 
88 
75 
51 
81 
71 
55 
79 
76 
83 
75 
78 
81 
78 
59 
73 
81 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 
0 | اللغة الانكليزية 227 
69 50 
50 56 
73 60 

50 
50 50 
50 
54 
54 50 
50 58 
50 50 
50 
50 63 
50 
50 
59 
50 
50 
50 71 
50 62 50 
57 
53 50 
50 70 
55 64 
68 70 


1615 - 1644 


بعقوبة المرکز 
لسارم 
50 


50 
79 


50 


72 


50 


50 


71 
63 
70 
74 


2022/09/0: 


7۱/۱/۱۷ 


النتیجه 
ناجح 
ناجح 


ناجح 


۱ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدو ر الثاذ 0 
مرگ فحصن الذر اند الات اة 2021-242 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة العباسیین الابتدائية المختلطة بعقوبة المرکز 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية ۱ NAIL,‏ 
5 212221095035 زینب قحطان عدنان حمودي 90 
6 212221095036 ساره عبد القادر كامل عباس 80 
7 212221095037 سوسن عدي محمد عباس 68 
8 212221095038 صفا نجاح خليل عبد الرحمن 82 
9 | 212221095041 مروج عمر شامل عباس 81 
0 212221095042 مروه عباس اکرم حمودي 92 
1 212221095045 نوره نهاد حمودي علي 61 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۱ 
0 0 13 6 1 0 
09۸ 100% 7% 76% 75% 09۸ 


1616-4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
2021-2 الدور الثاني :200 


5 رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
1 212211096005 حسين علي غربي ابراهیم 69 
2 | 212211096006 حسين محمد عبدالله حمادي 69 
3 212211096007 عبدالله هيثم احمد عبد 70 
4 212211096010۱ محمود عماد محمود جدعان 50 
5 212221096013 زینه حیدر علي حسین 85 
6 ۱212221096014 سميه علي حسین علي 72 
7 212221096015 غفران حسين علي جاسم 63 
8 | 212221096019 ورود محمد حمید حسين 87 
اللغة العربية 11111111111111 
0 0 5 3 1 0 
0% 100% 29% 0% 0% 0% 


1617 - 1644 


زارة التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


المديرية العامة لتربية دیالی ۱ 
۳ ی 2021-2 الدور الثاني :7-2 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 
تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية الریاضیات العلوم ۷۷ النتیجه | المجموع | المعدل 
1 212211097001 حسین شبلي فرحان ذياب 76 50 67 ناجح 2> 62.4 
2 212221097002۱ زينب فارس محمد فرحان 59 50 0 0 
3 212221097005 فاطمة ابراهيم اسماعيل ابراهيم 59 50 0 0 


33.33% 


7N 
0 


09۸ 33% 33% م01۸ م01۸ 0% 


1618-4 


زارة التربية 
وزارة لتربی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی 


مركز فحص الدراسة الابتدائية 2021-2 الدور الثاني 2007 
8 ا المدرسة مدرسة زهور الزهيرات الاساسية الاهلية للبنين تربية المقدادية 

تس رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية اللغة الانكليزية ۱ 100600000 
1 212211098006 رافد بشار کامل عباس 92 

2 212211098008 عباس احمد خلیل حامد 93 

3 212211098009 عباس رعد عبدالله هدو 82 

4 212211098012۱ علي ايوب یوسف اسماعیل 80 

5 212211098013۱ علي حسين سراو سعيد 85 

6 212211098015 علي فؤاد فاروق شهيد 86 

7 212211098016۱ علي محمد علي مجيد 93 

8 212211098018 كرار ضیغم محسن صالح 92 

9 212211098019 محمد جابر عباس حميد 76 

0 212211098023 مرتضی مثنی عواد حسن 78 


اللغة العربية 7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 2 1 0 0 0 
09۸ 09۸ 67% 100% 100% 09۸ 


1619 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


1099 


5 


9 9ر اه الك من ره 


رقم التلمیذ 
210224 
06 202 
007 202 
2208 
0 2 
212277 
2102271 
210229022 
210223 


اسم المدرسة مدرسة امانج الابتدائية المختلطة 


اسم التلمیذ 
صالح محمد عبدالرحیم حسن 
علي جاسم محمد سلمان 
مصطفی ضیاء یونس حمید 
هاني عدنان مزبان عمیر 
يوسف حمزه کتاب احمد 
دیما ازاد محمد کمر 
غفران ضیدان قادر جوامیر 
مريام كفاح رشيد محمد 
نضال ابراهيم وهيب خلف 


اللغة الانكليزية 


1 
67% 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


الدور الثاني 


1620 - 4 


تربية خانقین 


7۱/۱۱/۱۱۷۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


7۱/۱/۱۷ 


66.67% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


کے ات سد 2021-2 الدور الثاني :2022/09/0 
0 اسم المدرسة مدرسة خضران الابتدائية المختلطة تربیة خانقین 
تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم 11/11/17 النتيجه | المجموع| المعدل 
1 212211100001 اكرم سامان اكرم ابراهيم 58 50 50 61 0 | 0 
2 212211100002 جاسم محمد ابراهيم كريم 57 54 50 58 ناجح | 318 63.6 
3 212211100004 زانیار كرميان شکور امین 67 52 54 ناجح | 276 55.2 
4 212211100005 سند احمد علي محمد 75 72 50 ناجح | 312 62.4 
5 212211100006 صبحي احمد صبحي جبار 74 82 50 78 ناجح | 339 67.8 
6 212211100007 عبدالرحمن عباس فاضل محمد 75 65 54 91 ناجح | 339 67.8 
7 8 عمار عبدالله فاضل خلیل 70 60 50 55 ناجح | 285 | 57 
8 212211100010 مازن غسان عیدان محمد 50 57 0 ۱ 0 
9 2122114100011 مصطفی قادر علي حسن 78 72 59 0 | 0 
20 یوسف کرمیان شکور امین 58 50 0 | 0 
1 212211100013 يونس احمد محمد سلمان 53 50 50 0 0 
72 زفراء محمود شکور حمید 52 50 ناجح | 255 51 
3 212221100021 نورس ازهر محمد ايوب 79 64 57 65 ناجح | 315 63 


اللغة الانكليزية 
2 
78% 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 1 3 
09۸ 6۸ 63% 


1621 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


کے ات سد 2021-2 الدور الثاني 7290 
1 اسم المدرسة مدرسة الزاکیات الابتدائية للبنات تربیة خانقین 
تس | رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم ‏ //////////////////| النتيجه | المجموع | المعدل 
1 212221101002 طیبه حمد عبد الستار محمود 79 51 74 61 ناجح | 340 68 
2 | 212221101006 أيه نوري حامد جمیل 65 51 62 70 0 0 
3 | 212221101007 أيه خليل ابراهيم حسن 68 50 60 69 ناجح | 313 62.6 
4 21222410010 اسراء محمود خلف محمد 64 55 55 60 ناجح | 289 57.8 
5 212221101011 انتصار جبار وادي عباس 67 51 0 | 0 
6 7 رحمه زياد عزیز حمید 71 50 0 | 0 
7 1101020 زهراء محمود يوسف شکور 81 50 ناجح | 320 64 
8 ]212221101021 زينب حسين شکور غيدان 55 69 50 60 | 0 
9 212221101022 زینب محمد جلال احمد 56 95 70 51 ناجح | 326 65.2 
0 212221101023 زینب هشام حسین خلیل 89 76 66 54 ناجح | 366 73.2 
1 | 212221101025 صبيحه ابراهيم قاسم رسول 62 57 ناجح | 302 60.4 
2 212221101027 عذراء مجبل عبد صالح 52 55 ناجح | 277 55.4 
3 212221101031 لبابه قاسم سمين صالح 73 58 0 | 0 
4 212221101033 مروه مهند اسود مغير 94 58 53 60 ناجح | 339 67.8 
5 212221101038 ملاك یوسف ابراهیم حسن 50 50 ناجح | 273 54.6 
6 212221101040 هبه حسين علي قنبر 82 50 67 ناجح | 370 74 
7 212221101042 هدی محمد ابراهیم سمین 50 50 50 50 ناجح | 292 58.4 
8 212221101043 هند حامد شكر محمود 50 56 ناجح | 289 57.8 


اللغة العربية الرياضيات 10111210100 
0 0 2 3 0 0 
100% 100% 75% 79% 100% 09۸ 


1622 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


7 الدور لٹا : 
رت ار 2021-2 ور الثاني 729 
اسم المدرسة مدرسة الزاکیات الابتدائية للبنات تربیة خانقین 


1623 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدافية 


1102 

تس رقم التلميذ 
1 212211102001۰ 
2 212211102003 
3 212211102005 
4 212211102008۱ 
5 212211102009 
6 212211102013۱ 
7 212211102014۱ 
8 212211102016۱ 
9 212211102017 
0 212221102021 
1 212221102029 
12 212221102026 
3 212221102027 
4 212221102031 


اسم المدرسة مدرسة زانا الابتدائية المختلطة 


اسم التلميذ 
ايمن عبدالوهاب احمد محمد 
حسن حيدر علي واراني 
صادق فرحان سوزه مهدي 
عباس ستار جوامير بخش 
مصطفى عبدالكريم حسين مراد 
منتظر حيدر عبدالخالق حسن 
سعدية محمود محمد علي 
سوزان اركان عدنان جيجان 


نورة صباح صبري احمد 


TET 
2 0 
75% 0% 


2 


93 
64 
51 
67 
63 
60 
70 
53 
50 
67 
63 
68 
70 
86 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


للغة الانكليزية 


1624 - 4 


الدور الثاني 


تربية خانقين 


101010101411101 
0 
09۸ 


7-2: 


78.57% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحصن الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


1625 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


83 اسم المدرسة مدرسة الاذكار الابتدائية المختلطة 

1 رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة الانكليزية 
1 "212211103001 احمد اياد کامل عباس 50 57 
2 | 212211103003 اسامه زيد عبدالله حميد 50 

3 212211103004 اسماعیل ابراهيم حامد عباس 56 

4 212211103005 ايمن رحيم فيصل غايب 52 

5 | 212211103009 سجاد يوسف طه حميد 85 

6 212221103011 آنسام رحیم فيصل غايب 72 

7 3 جولان رعد طاهر نايف 71 

8 .۱212221103014 حنین حسین علي حميد 65 

9 212221103015 رغد ثامر حمید عباس 88 

0 212221103016 رهف مثنی غازي عزال 67 

1 212221103017 رهف مصطفی طه حميد 50 

2 212221103020 غفران صلاح حامد عباس 80 

3 212221103021 مرام محمد روضان أحمد 55 

4 212221103022 میس احمد حاتم حميد 77 

5 212221103023 نبراس سلمان مصطاف محمود 65 

6 212221103024 هاله محمود روضان احمد 56 


1626 - 1644 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


1627 - 4 


5 


ع( ہج جح ان اج اص O‏ ایب مه اه 


1104 


کت 
0 


وزارة التربیة 
المديرية العامة لتربیة دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
21221110402 
7 2222 
212211104008 
2122209 
21022771 
212211104013 
5 212222 
212224-16 
212221104018 
21222110423 


احمد رعد ابراهیم محمود 
عمر ثائر عبدالجبار کریم 
مثنی وسام اسماعیل خلیل 


نهاد سعد نهاد کاظم 


همام عبدالستار صباح فهد 


رؤى محمد محمود فرج 


E 


اسم المدرسة مدرسة البشارة الابتدائية المختلطة 
اسم التلميذ 


الاسلامية 


85 
74 
71 
92 
56 
72 
90 
68 
100 
93 


2021-2 


TIE 


60 
51 
50 
66 
50 
51 
71 
56 
55 
60 


1628 - 4 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


الدور الثاني 


تربية خانقين 


/////////////////۱۷/۱/۱//// 
0 
09۸ 


7-2: 


اح اك 
> اه اد اي ھ ای اه ید ام إى رح ات 


کے اشے اشے اسک 
۱۵ کم ي 


16 


1105 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدافية 


رقم التلميذ 
212211105003 
06 222 
212210 
1652 0 2 
2122215 
16 212222 
212211105018 
93 2 
21222225 
2122228 
2122271 
21224 
6 2022 
2102227 
2122220 
21022221 


اسم التلمیذ 
احمد سلطان عادل حسین 
حسين سامي خلیفه كريم 
عقيل ابراهيم محمد ذنون 
عمار سفيان جليل خليفه 
محمد صالح عليوي حميد 
نور وسام حميد عليوي 
داليا صدام محمد حسين 
زمن رائد محمد ذنون 
سجى خالد ستار جاسم 
غسق قاسم ردام نايف 
كوثر روكان سلمان خليفه 


نور محمد عوده خلف 
هبه صالح مهدي صالح 
وصال منذر ابراهيم حسن 
يسرى محمود حسين علي 


TEEN 
0 0 
100% 0% 


اسم المدرسة مدرسة الرملة الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 


73 
70 
57 
66 
69 
88 
62 
78 
85 
100 
77 
59 
86 
61 
71 
77 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


الدور الثاني 


اللغة الانكليزية 
58 


1629 - 4 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثاذ 0 
مركز فحص الذؤابنة ا لاا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة الرملة الابتدائية المختلطة #زجية خائقين 


1630 - 4 


5 


٦‏ ہے جح ان اج اص O‏ ایب اون اه 


1106 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحص الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
212211101 
21221110602 
212211106003 
212211106004 
212211105 
212211107 
212211109 
21222210 
71 21022 
2 0 2 
212211106013 
21022217 
212211106018 
212222190 
21221110 
212211121 
21221110623 
2122111024 
21221115 
21221116 
2102227 
2122228 
9 212222 
2 210 


اسم التلميذ 


ابراهيم مزهر حسين علي 

احمد علي كردي علي 

احمد موفق عبد صالح 

اسماعيل لؤي اسماعيل ابراهيم 
برهان جبار احمد كريم 

حارث مثنى اسماعيل حمد 
حسين رزاق وهيب خلف 

رامي احمد محمود عبدالله 
رسول مروان عبد الرحمن محسن 
عبد الرحمن ضيف عدنان محمد 
عبد الرحمن سعدون خلف محمود 
عبدالله ماهر اسماعيل حمد 

علي حسام لطيف عبدالله 

علي ضياء اسماعيل محمود 
علي محمد يحيى داود 

محمد بارق عبدالله حسن 


اسم المدرسة مدرسة اولي الالباب الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 


89 
78 
57 
79 
93 
72 
91 
73 
86 
69 
83 
81 
58 
56 
58 
86 
65 
62 
86 
94 
73 
63 
50 
82 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


1631- 4 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


جک e‏ 2021-2 الدور الثاني 290 
اسم المدرسة مدرسة اولي الالباب الابتدائية المختلطة تربية خانقین 

رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامیة 7-00 النتيجه | المجموع| المعدل 
33 محمد قاسم عبد الکریم محمود 61 54 ناجح ‏ 300 60 
4 محمد ماجد صالح عوض 52 52 7 ۱ 55.4 
6 محمد فاضل عادي فاضل 79 0 0 
7 مصطفی سالم جاسم هادي 67 0 0 
8 مصطفی عماد صالح عطیه 77 9 ۱ 67.8 
09 مصطفی نبیل یوسف رمضان 76 3 ۱ 58.6 
0 مصعب بلاسم محمود جبار 62 0 0 
73 منتظر ضیف عبد صالح 61 0 0 
4 مهدي طه مهدي صالح 76 0 0 
7 همام هندي زیدان خليفة 81 8 ۱ 7568 
8 وسام محمد محمود حسن 50 0 0 
9 اریج صبار نعمان علوان 90 4 ۱ 66.8 
2 جن ماجد حمید عبدالله 78 9 ۱ 67.8 
7 زینب سعد امین ابراهیم 89 6 ۱ 63.2 
8 زینب عادل جاسم هادي 92 5 71 
9 زينب فاضل عادي فاضل 65 5 71 
3 طیبة لطيف احمد ابراهیم 84 4 ۱ 78.8 
4 طيبه علاء محمود حسن 62 59 ۱ 61.8 
5 عائشة محمد ابراهیم سبع 95 2 | 80.4 
6 فاطمة فاضل عبد الرحمن مرعي 87 0 0 
7 مر عدنان احمد محمود 82 30 68 
0 هدی میلاد عبد الکریم محمود 80 3 | 70.6 


1632 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


اسم المدرسة مدرسة اولي الالباب الابتدائية المختلطة 


اللغة الانكليزية 


69% 


1633 - 4 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


92% 


تربية خانقین 


11 
۱۱۱/۷۷۷۷۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


73.91% 


دارہ التربية 
وزارة التربی نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 
المديرية العامة لتربية دیالی ۱ ۲ 
55 ۱ 2021-2 الدور الثاني :20207 


7 اسم المدرسة قسم محو الامية / مركز دير ياسين رچ خانفين 
چچ TET‏ سو لاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية <١‏ الرياضيات العلوم 1111111111111۸ المعدل 
1 212211107002 دلال وهيب خلف رمضان 85 73 63 60 0 
2 212211107006 عذراء ضياء غدير ابراهيم 90 74 69 72 78.2 


اللغة العربية | ||| | | | | 100000000000 
0 0 1 0 0 0 
09۸ 09۸ 50% 09۸ 09۸ 09۸ 


1634 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


1108 


5 


رقم التلمیذ 
042 210 
210205 
210227 
0 2122 
71 21022 
12 02 2 
5 212222 
16 212222 
212211108018 
0 212211108019 
11 212211108020 
12 212211108027 
13 212211108028 
4 212221108038 
5 212221108042 
6 212221108049 
7 212221108051 


۶ اه اد ا إى إص اه الك إمه ره 


اسم التلميذ 
احمد محمد شاكر عباس 
حسين احمد عباس رشيد 
حيدر هاشم حسن علوان 
سجاد لؤي عباس سلمان 
صلاح محمد عباس علي 
عباس فاضل احمد كاظم 
علي عقيل علي هادي 
علي عمار عباس عبد 
على عمار جاسم مهدي 
قاسم ميثاق طالب هادي 
مؤمن رسول عماد شاكر 
مصطفى يونس نصرت محسن 
مصطفى ماجد حسن علوان 
رقيه علي مجيد عبدالله 
زهراء رائد مهدي عليوي 
فاطمة جاسم حسين علوان 
مريم بهاء عبدالكاظم لفته 


اسم المدرسة مدرسة انوار العترة الابتدائية المختلطة 


الاسلامية 


52 
67 
69 
65 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني 
اللغة العربية | اه 
50 
50 
50 


آلریاضیات 
2 6 
33% 


1635 - 1644 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
0۸ 


7-2: 


المجموع] المعدل 
0 0 
0 0 
3 | 60.6 
2 ۱ 66.4 
0 0 
334 66.8 
277 05.4 
323 64.6 
267 03.4 
0 0 
5 61 
338 67.6 
0 0 
0 0 
5 771 
0 0 
0 0 
52.94% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابنة ا لاا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 
اسم المدرسة مدرسة انوار العترة الابتدائية المختلطة تربية الخالص 


1636 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 
9 اسم المدرسة مدرسة التورين الابتدائية المختلطة 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


تس رقم التلميذ اسم التلميذ الاسلامية 
1 212211109001 امیر احمد جاسم فرحان 76 
2 | 212211109002 ايمن صادق ناهد یاسین 70 
3 212211109003 حاتم ليث حاتم سلمان 80 
4 212211109006۱ حسین بلاسم احمد خمیس 80 
5 212211109010 سجاد سعد ستار علوي 50 
6 212211109012 صدام حمید خلف حمید 64 
7 212211109013 عبدالرحمن محمد جاسم لفته 68 
8 212211109014 عبدالله سعد ستار علوي 58 
9 212211109016 عثمان تحسین کریم یاسین 77 
0 علي جليل ابراهیم عبد 61 
1 علي قحطان علي حسین 82 
2 212211109019 غانم سالم ناهد ياسين 74 
3 212211109022 محمد یوسف بدري علي 54 
4 212211109023 مرتضی کاظم ابراهیم محیسن 56 
5 | ۱212211109024 مصطفی حسن احمد جابر 78 
6 212211109025 مصطفی هيثم علي حسين 57 
7 | 212211109026 معتز ستار علي جمعه 66 
8 | 212211109027 يونس طارق محمود متعب 50 
9 212221109028 براء ضیاء صیهود اسماعیل 93 
0 212221109029 تبارك عبدالواحد ابراهیم جابر 50 
1 212221109034 مرام صدام احمد جابر 75 
2 | 212221109035 مرام وسام خضير محمود 82 
3 212221109036 ملاك وسام عزیز حمد 71 
4 9039 ورود عباس علي عبدالله 85 


1637 - 4 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز قحصن الذراسة الانتدائية 


اسم المدرسة مدرسة النورين الابتدائية المختلطة 


اللغة الانكليزية 
7 
70% 


1638 - 1644 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 الدور الثاني 


100% 


بعقوبة المرکز 


///۷۱۷۱۷١ل٣ل//‎ 
0 
09۸ 


7-2: 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


کے ات سد 2021-2 الدور الثاني 2000 
۵0 اسم المدرسة مدرسة بيام الابتدائية المختلطة تربیة خانقین 
تس | رقم التلمیذ اسم التلميذ الاسلامية اللغة العربية | اللغة الانكليزية | الرياضيات العلوم ‏ /////////////////۱ النتیجه | المجموع| المعدل 
1 12211110001 احمد محمد احمد حبیب 51 56 50 80 ناجح 300 60 
2 212211110002 حسن زهیر حسين مهدي 55 67 65 ناجح 320 | 64 
3 212211110003 روکان عرفان شکور خضیر 59 54 50 54 ناجح | 296 59.2 
4 212211110006 عبدالكريم احمد عبدالكريم عذب 58 63 50 0 0 
5 212211110008 عبدالملك احمد حسن صالح 71 50 57 50 ناجح || 278 55.6 
6 212211110016۱ مصطفی عامر عبدالامیر شهاب 50 61 0 0 
7 212211110018 مصطفی ماهر اکرم احمد 89 61 87 64 ناجح | 373 74.6 
8 212211110019 مهند عماد رشيد حميد 55 50 53 0 | 0 
9 212221110024 ايه ياسين عدنان نجم 69 61 50 81 ناجح 331 66.2 
0 | 212221110025 بهار عامر خليل اسماعيل 59 58 54 60 ناجح | 327 65.4 


اللغة العربية 0/0/0 | ||| | | | )1/00/0000 
0 0 2 1 0 0 
100% 100% 60% 50% 100% 09۸ 


1639 - 1644 


5 


N > 5‏ ان رھ اص O‏ ایب مه اه 
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وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية ديالى 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


رقم التلميذ 
21022271 
۵2 02 2 
2122274 
21222206 
9 212222 
212270 
212224 
212227 
2122111118 
21222290 
21220 
212225 
6 212222 
8 21222 
9 212222 
210222271 
202242 


اسم المدرسة مدرسة شيلان الابتدائية المختلطة 


آسم التلمية 
آیمن محمد عبدالمجید عبدالله 
اسامه متثنی حسیب رمضان 
ایهم محمود هادي صبر 
حمزه حسین علي حسین 
حوراء علاء قادر محمد 
عبدالرحمن عمار محمود سلیمان 
علي علي محسن قادر 
علي محمد نوري محمود 
علي محمد ابراهیم شلال 


علي مقداد محمد کاظم 
محمد کریم حسیب رمضان 


محمد نور جدعان محمود عباس 
مصطفی صباح محمد جمیل 
ملك ناهض سعید عبود 

وسام علي محمود عبدالله 
وضاح کهلان محمود عباس 


الاسلامية 


50 
51 
50 
74 
50 
87 
55 
67 
72 
50 
64 
76 
57 
62 
72 
73 
86 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


2021-2 


اللغة العربية 


57 
50 
58 


74 
50 
50 
76 
52 
72 
50 
55 
50 
50 
59 
81 


الرياضيات 
4 
56% 


1640 - 1644 


الدور الثاني 


7/۱۱/۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


7-2: 


29.41% 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابنة ا لكا 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


1641 - 1644 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 
مركز فحصن الذراسة الانتدانية 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائى 


2021-2 الدور الثاني :7-2 


2 اسم المدرسة مدرسة دياري الابتدائية المختلطة 
تن رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
1 212211112002 ارام طاهر خميس حسين 55 
2 1 عبدالله مشتاق مناضل يعقوب 62 
3 212211112013 عمر عبد الرزاق قادر جوامير 70 
4 212211112014 كرار حيدر علي مصطفى 68 
5 212211112016 محمد مهدي صالح فتح الله 62 
6 /212211112018 مسلم قصي عادل مجيد 53 
7 212211112020 مهند سامي قادر جوامير 51 
8 | 212211112024 يوسف اومید خليل عبدالله 64 
9 212221112025 إيمان جواد محمد عباس 62 
0 212221112029 دروين دريد فاضل سلمان 68 
2122211120331 سرى دريد صالح حسن 72 
2 212221112035 فرح اسعد احمد امیر 82 
3 212221112036 ماردین منتصر جوامیر جمعه 67 
4 212221112037 نبا فيصل علوان حميد 87 
5 212221112038 نرمین ثاير ابراهیم یحیی 84 


1642 - 4 


7۱/۱۱۱۱۱۱۱۷ 
0 
09۸ 


وزارة التربية 
المديرية العامة لتربية دیالی 


نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


5 الدور الثان 0 
مركز فحص الذؤابة الابتدائية 2021-2 ور الثاني 2022/09/0 


1643 - 4 


ز ار ة التربية 
وزارة لتربی نتانج الامتحانات العامة للسادس الابتدائی 


المديرية العامة لتربية دیالی ۱ 
ی 2021-2 الدور الثاني :7-2 
مركز فحص الدر اسة الابتدائية 


تن رقم التلمیذ اسم التلمیذ الاسلامية 
1 | 212211113001 احمد عماد ابراهیم محمد 73 
2 212211113002 انس غسان عبدالرحمن محمود 67 
3 212211113005 حيدر يوسف عزيز جمعة 58 
4 212211113012 مكي علي علوان حميد 65 
5 212221113016 رحمه ضیاء شاکر محمود 88 
6 212221113017 رهف باسم محمد ناصر 74 
7 212221113022 نورهان علي حسين علي 90 


7۱/۱۱/۱۱۱۷ 
0 1 4 2 1 0 
09۸ 75% 20% 33% 09۸ 09۸ 


1644 - 4 


